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T ABOR C Giovanni Ottone ^ cel< 
Giur. Tedcfco nac. di Beuteen , 
nella Lufaaia« ipfc|}nò il Dritto 
a Argentina con riputazione fino al 
id5d. fu fatto in appreflo Cancellier 
del Duca di Metklemburoo , poi Con' 
figl. del Langravio di Affia Oarmftad , 
e Cancell. dell’ Univerfìii di GielTen . 
M. a Francfort alli la. Dee. 1^74. 4 ' 
anni 70- AbViamo di lui diverfe Op. 
ftamp. in a. voi- in fog. • alle quali 
A premelTo Mtufettu» Job. Otttm. Ta- 
borif di Gian Lodovico Frafcb gii 
flzmp. a Rari «bona id?}. * 

TABOUROT C Stefano- ) piit noto 
fottn il nome del Sig. det Acordsi nac. 
a Di)on nel 1594- £gl> fu Avvocato nel 
ParUm. dì Borgogna, poi.Avvnc. del 
Kc nel Bailliage , e nella Canceller. dì 
Dijon . Avendo un giorno mandato un 
Sonetto a Madamigella Begar, fcrilTe 
alla fine queHc parole: a teui Acecriff 
in luogo del fuo nome: la Damigella, 
rifpondendoglì lo qualificò S'ii.dttAc- 
tordt : ed il Prefìdentc Begar avendolo 
piò fiate cosi chiamato , Tabournt lo 
adottò . M. a Difon nel 159» d' an. 44. 
La tua piò nota Op. i quella intit- Biga* 
lures, c Touchea del Sig. dee Accordai 
la compofe d’ an. 18. ma la rivide , e 
r aumentò, che ne avea piò di JS- Fu 
molte volte flampaia . Stefano Tabou- 
rot era nipote di Giovanni Tabourot , 
Canonico, ed Officiale dì Langree, mor- 
to nei it95.del quale vi fono molte Op. 

TACFARINÀS, firn. Gen. d’ armata 
in Africa contro i Ronfani nel tempo 
di Tiberio, era della Numidia. Egli 
fervi alla prima nelle truppe aufìliarie 
de"[Rnmanì t ma poi elTendo fuggito • 
racsolfe una truppa di vagabondi, e di 

\ 


feditiofi , co’ quali ei fece delle feorrdu 
rie qua e li depredando. TurioCtmi0^ 
lo , Ptoconfole d’ Africa, marciò contra 
lui , e lo mife in fuga l’an. 17- di G. C* 

Poco tempo dopo Tacfarinae rinnovò i 
fuol ladronecci, ed afediò un Camello, 
la cu! guarniggione egli feonfiffe , ed ove 
Decrio, che comandava , fu uccifo. Il 
Proconfole Apronio avendo in apprelTn 
data la caccia alle truppe di Tacfarinae. 
quelle deliberò di Aon piò afpettare i 
Romani, ediflribut le fue genti in di- 
verfi luoghi. Se era ìnfeguito fuggiva,e 
quando i Romani li ritiravano , eglitor» 
nava in dtetra ; ma efendon fermato 
in un Campo, Hrì Ai battuto, e vidcli 
coflretto a falvarli nel deferto . M* note 
vi nette luogo tempo, ch’egli follo ft 
pofe in campo , e riparò al bene le fun 
perdite, che osò di mandare da’ deputa, 
ti a Tiberio a dimandargli , che gli affé, 
gnaffe un paefe , altrimenti gU mi- 
nacciava una guerra, che non avrebbe 
avuto alcun fine. L^mperadore fu st 
sdegnato dì quella fua infolcnza , che 
comandò a Giunio Blefo , zio di Seia. . ' 
no , che lo arrcflalTe a qualunque coflo • 
Blefo ebbe divelli fucceffi; ma queflg 
guerra fu poi terminata dal Procoufola 
Dolabclla in nna gr. battaglia , in cui 
Tacfarinae volle piuttofto morire di* 
fendendofi coraggìofamentc , che cade* 
re vivo nelle mani del Proconfole. 

TACITO C Cornelio ) cel. Storica 
Latino, ed uno dei piò gr. uomini del 
fuo tempo, s' innalzò pel fuo merita 
alte prime dignith dell’ Impero. Vcfpa- 
fiano , c Tito gli diedero degli impie- 
ghi confiderabUi , e fu fatto Pretore fot- 
to Domiziano , poi Confolc due anni 
dopo, in lungo di Virginio Rufo, I' 
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»nno 97 < di G. C. Abbiano aoa fua 
in 5. Lib. degli Annali : un 
Tran, di diverfi popoli «. che nel fuo 
tempo abitavano nella Germania t nel 
quale ci parla dei loro coflani > c 1* 
vita di Agricola fuo fuocero . Gli fi 
attribuifee ancora il Libro delle cagio- 
ni della corruzione dell* Eloqneaza La- 
• tina , che altri attribaircono a Quin- 
tiliano . Le altre fue Op. fi fono per- 
dute . Plinio il giovine fuo amico , ed 
i dotti , che nacquero dopo di lni| gli 
fanno gr. elogi . 

TACITO C M- Claudio J Imperadors 
Romano t fu eletto dal Senato in luo- 
go di Aureliano ai aS* Sett- dell’ anno 
37 S- dopo un interregno di 7, meli in- 
sirca. Era parente di Tacito l’ Iftori- 
co t e fece porre in tutte le Librerie la 

4 iu Statuai e le fue Opere per timore 
he aveai che li perdeffero. Egli refti- 
tul al Senato una parte della fua auto, 
«ità I fece delle fapientidime Leggi , c 
dava gr. fperanze della fua virtù , ed 
«fperienza, quando moti ai 11. Aprile 
37fi. d’anni 6y Floriano fuo fratello 
fiitcvino s' impadroni dell’ Imp. e lo 
godè per due meli . 

TACO, Re d'Egitto I del tempo d* 
Artaferfe Oco i (colfe la dominazione 
dei Perfiani « e per mantenerli « chiamò 
in fuo foccorfo Agefilao , Re dei Lace- 
demoni . Ma quello Principe Greco eb- 
be oècafione di elTcre mal contento di 
lui, perchè Taco prefe il comando go- 
meralc delle truppe, diede ali’ Ateniefe 
òbria la dignità d’ Ammiraglio 1 e la- 
feiò ad Agcrilao il folo- comando delle 
Truppe llraniere . Pocodopoi Neftane- 
Iki , parente di Tacoi che comandava 
una parte dell’ armata , effendofi fatto 
eleggere Re degli Egiziani, mandò de- 
gli Ambafeiadorì ad Agelilaoa pregar- 
lo 3 volerli unire con lui . Taco pur 
'anche gliene mandò. Ma Agefilao man- 
dò tutti quelli Deputati a Lacedemo- 
nia, donde avendo ricevuto un potere 
aflotuto di fare ciò che avrebbe giudi- 
' cato eflere il migliore per la patria , 
lenti un gran piacere, che gli li folTe 
grefeniata occaltoiie di moHrarc a Taco 
il fuo rifeniimcnto , e fi dichiarò a fa- 
'Vorc di Ncflancbo con tutte le truppe , 

< che comandava. Taco in quella manie- 
T8 abbandonato , fe ne fuggi ove potè , 
c non fi fa che cofa ne fia avvenuto 
di lui. Ateneo al rilentimento d’Age- 
filao attribuifee una cagione ben diftè- 
tente di quella, che noi narriamo. 
TAG^OeT^^ Andrea ) dotto Geluita, 


T A 

nativo d' Anverfa , morto nel 1660. c 
autore d’ua ccccll. Tratt. d’ Allrono- 
mia, e di altre Op. di Matematica, 
che fono flimate. Furono ftampate in 
Anverfa nel Ì669- f''SÌ- 

TADDA C Francefeo } Pittore . e Seni. 
Italiano della metà del XIV. Séc. fu 
affai Rimato da Colimo dei Medici , 
gr.Duca di Tofeana ,^hc lo ricolmò di 
beneficenze , e d’ onori . Diedi, che 
avendo trovato molti pezzi di porfido 
tra dei pezzi dì marmo vecchio, ne 
compofe una Vafea da fontana , che 
parea efferc d' un fot pezzo, e che fece 
molte altre opere limili per mezzo di cer- 
ta acqua, che cavava dalla diftillazione 
di varie erbe, che qucR’ acqua avea la 
virtù d 7 unire i pezzi fiaccaci, e di dar 
loro una durezza flraordinaria ; ma che 
quello fecreto fu fe'poUo con luì . 

,, TADDEO , Medico di Fiorenza | 
„ viffe nel Xlil. Sec. e in legnò in Bo- 
„ log. Egli fi lafciò un Commentario 
„ fu gli Aforifmi d’ Ippocratc , éd al- 
„ tre Op. Giujl. in Cron. Med. Cajìell* 
„ in P'er. Medie. &c. 

„ TADDEO de Pepolis, Giurec. di 
„ grido del i}i8. ci lafciò molte Opi. 
,, Anton. Bumatdi Mintr. Bonan. 

TADDEO vedi Giuda. 

,, TAEGIO CBartolommcop nat. io 
,, Milano nel iss°- R-'ufcl dei miglio- 
„ ri Dottori di quella fua patria in a- 
„ mendue Je Leggi , e per i meriti 
,, del fuo nobiinalcimento , fu ammef- 
„ fo trai Giureconl'ulci del Collegio di 
,, effa Città; cd ebbe il carico di Vi- 
„ cario Generale dello Stato di MiU« 
„ no. Pafsò ili Novara, ed effendo in 
„ quella Città iliituita 1’ Accademia 
„ dei Pallori , fu ammeffo a quella ra- 
,, dunanza, e cbiamoffi il Pitouro • 
,, Ebbe gran corrirpondenza con gran 
,, pecfonaggi, e con 1’ Eminentifs. Card. 
,, Moronc, che fu fuo Mecenate, e gli 
,, diede il governo delle terre nelle par- 
,, ti dell’ ll'ola di S. Giulio , Scriffe ; 
,, TraBatus Criminales : I’ 

,, Dialogo t Lettera a Monfignore di 
„ f'errua: Lettere: Orazioni nel prif- 
„ Cipro dell' Accademia dei Pallori i» 
„ Novara : L' Umore , Dialogo ; V E- 
„Jilio: OraKjone nella morte del Co. 
,, PilippoCornelli : Il Liceo , dove fi ra- 
,, giona dell' Ordine delle Accademie t 
„ e della nobiltà , libro primo .• Il Li- 
,, ceo, dove fi ragiona dell' arte di {ab- 
,, bricare le Imprefe conforme • • con- 
,, tetti dell' animo, e fi dif corre luior- 
„ no al pottifo figmeato dtlft Mufo% 

„ /I- 
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Sì titro fetonio: Ls Pilli ìOiilogt> 
k, V. Teaf. d’Vom. Leti. GUI. 

TAFFl C Andre» ) cel* Pittore D»ti*o 
di Firenze 4 apprcfe la fu» arte dai Pit- 
tori Greci ì che il Senato di Veneii* 
ave» mandati , e s’ applicò fopr» lotto 
al Mofaico , il fegreto del quale gli fa 
Infognato da anodi quei Pittori Greci, 
nominato Apollofiio, col quale lavorò 
«ella Chiefa di S. Giovanni di Firenie. 
*raffi m. nel 1194- in 'tò di 8i. an. 

. TAGEREAUC Vincenao) cel. Avvo- 
calo nel Parlamento di Parigi , nativo 
d’Angers, ò aiitotc di un Tratt. ftiraa- 
to contro il CoogreiTo. Egli è intito- 
lato, Difcorfo dell’ Impotenza dell’ uo. 
Iho e della femmina, in Parigi idit. 
a. voi. in 11. Quello difcorfo trovaC 
ancora nella Biblioteca di Lorenzo 
Bouchel > ediz. del i6d7. alla parola 
Separazione . Havvi ancora di lui : Il 
\)trO Pratico Francefe in 8. 

* V TAGLIACOZZI C Cafparo ) da 
„ Bologna, Filofofo^ e Medico di 
„ grido, ebbe la pubblica Lettura ncl- 
,, la fua patria della Teorica di Mcdi- 
«, cina, e della Chirurgia, nella quale 
„ fece si gran riufeita, che fa da tut- 
„ ti lodato. Tonttnafo Mìnadoi primo 
„ Lettore dell’ Univctfitk di Padova , 
„ Girolamo Mercurio, dell’Ordine di 
S. Domenico, e Pfiuamett Tedefeo 
S, nell’ Opere loro fanno di lui mcn- 
), zinne. ScrilTe , e ftarapò un volu- 
„ me ; De Curtorum Chirurgia per in- 
fit’ionem . E mori nella fua patria d' 
y, an. 5J. ai 7. dì Novemb. noi 1699. 
„ e fu fepolto nella Chiefa delle Mo- 
„ nache di S. Giambatillar Nello Stu- 
,, dio di ella Città fi vedono intaglia- 
„ te in marmo tre memorie , due del- 
„ le quali fono le feguenti “ . D.O. M. 
Cajpari Tagliacetio Civi^ Bononien. 
Fhilofopho, ae Medico ttaett noflre ce- 
teberrimo , cum univerfam humani cor- 
porif Anatomen in dotìiffimor. virorum 
frequcntijt. convtntu pubtiee admiai- 
firatam , facundia , methodo , ae deliri- 
ita admirabili titpliearit , ejuffue in- 
eompertat adhue partet in lucem pro- 
diderit ; animi grati «S* perpetua me- 
moria ergo Lee. Medici fue P. P. or- 
dinaria Anatomes ab ilio adminiftrata 
tttonumentum . 

Bxcelt. & Clarif. Gafpari Tagliacetio . 

ìogenium , morefftto tuor telebramus 
#■ artem . 

Cafpare , tam delia tortora feUa 
manu «■ 


Jt magii hniifit guai net eumié* 
verte auther , , , 

Muneribut, fummot qua lataeré 
iiirot . 

Ergo prò meriti! aternum . hoc mar* 
more viva , 

Clart vir ingenio , moribus , érta » 
menu . 

Animi grati , & perpetua memoria er- 
go Anat- EleB. & Sondici P. P. AÌ» 
D. LXXXII. XPI. Kat. Jan. 

Ghil. Teatr. d' Vam. Letter. 

„ TAGLlftZUCCFri ( Girolamo J 
^ da Modena . Fu egli da prima Se- 
,, grctario di Cantera dei fuo Principe 
„ il Sig. Duca Rinaldo , poi MacAra 
,, in Poefia Italiana nel Collegio^ dà 
„ San Carlo in Modena fua patria ; 
„ quindi ^fsò a Milano Lettore di 
,, Greca lingua ; • finalmente chi»- 
,, 'mato fu alla Reale Uni verfità diTo» 
li rino Profeflbr d’ Eloquenzs . . Quivi 
„ per ao. anni foAenne con molto de- 
„ coro il fuo €.arico } ma emendo o- 
,, mai carico d* anni . fu giubilato , 
„ ed egli lafciata al Sig. Ùottor Gin- 
,, feppe Battoli la Cattedra , fi rcAitu)! 
„ in patria I' anno 1749. Contava 7d- 
■r, anni e alcuni mefif quando mori , 
„ conciofiacchè nato fbde il di la. 
„ Novemb'e 1^74. Scampò: Orazjant 

,, nel fauliijlfimo giorno della Reai 
n nafeita di Carte Emmanuele Re di 
„ Sardegna ; Profe , « Poepe . Torino 
„ 17JO. 8. Vcaganli le oflervazinni 
,, letterarie di P'erehai Difcorfo della 
„ maniera d' ammatflrare lo gioventù 
,, nelle Umane Lettere : Raccolta ^di 
„ Profe , e Poepe a ufo delle Re- 
ggio Scuci e accreftiuta^ Temi dud 

8 - V. Ster. Letter. d' hai. Tenim 
„ III. » 

TAIDE, fam. Cortigiana Greca, cor- 
ruppe la Gioventù Ateniefe , e andò 
dietro all’ armata d’ Alelfandro , dal 
quale ella fece diAruggerc la Cittk di 
Perfepoli . In appre/fo ella fi fece tal- 
mente amare d.t Ptolomeo Re di Egit- 
to. che queAo Principe la fposò . 

TAILLEPIED C Natale) Religiofodi 
San Francefeo nativo di Pontotfe , fui 
Lettore in Teologia, t Predicatore . 
M. nel Abbiamo di lui , i. un* 
Raccolta (opra le Antichità della Cit- 
* tà di Roano : a. un Compendio dell* 
Pilofofia d’ArlAotile: 3. una Tradite 
alone Fiancete delle Vite di Lntero , 
dì Carlolfadio , e di Pietro Martire 
compoAe in Latino da Boficoi 4 -.uù 
Trattate delF Apparinient degli Spiri- 
ti i ti. 
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•»» rf]HMIO di favole, e di novelle ri- 
dieolc . 

TAISANDA C Pietra ) velente Av- 
vocato, e Giarcconfulto nel Parla m 
di Dijon , fna patria , poi Teforieredi 
Francia nella Generalità di fiorao- 
goa , i Antore di notte Opere , u 
piu nota delle quali contieae le vite 
de mu ccL t. 


Msiic concieae le tue 
de più tei. GittrcConfuTti . La più am- 
pia Edizione di queA’ Opera è quella 
del I7J7. in 4. 

"!^LBOT (Carlo ) figlio del fegucn- 
^ Guglielmo Talbot, e Lord , Gran 
Oncelliere d’ Inghilterra , nacque ai 1 
Decemb.Jd8d. Egli a’ acquiftò una gran- 
de riputazione col (uo merito, e colla 
^a capacità negli afi'ari, e mori a’ 14. 
Ireobrajo 1736* 

TaLBOT C Giovanni ") Conte di 
Shrewbnry, e di Waterford , Gover- 
jatore d Irianda , ed uno de’ più òr. 
Capitani del fec. XV. Difcebdca da una 
ilL^re cara d Inghilterra, originaria 

Woi'Hiandìii • Si fegnaJÒ coi fuo va- 
lore nel temi» della riduaione d’ir- 
landa fottio 1 obbedienza del Re Enri- 
eo y. e fii fatto Governatore di qut- 
«a Ifola . Egli paisà in Francia nel 
3417. coll’armata Inglefe . e refe Ipa- 
Ventevole il fuo nome a’ Franteli . E- 
gli riprefe la Città d’ AIcnfon nel 14*8. 
poi Pontoife, Lavai ee- Ma fu poi 
'Pfigipuv nella giornata di Patay 
nella Beoaia . Poco dopo avendo avu- 
ta la fna libertà, egli prefe d’affalto 
Ueaumont fopraOyfe, e refe gran fer- 
v>6) «*.Rv d’ Inghilterra , che lo fece 
Marefciallo di Francia nel 1441. fjue 
anni dopo , quello Principe lo mandò 
Ambafciadore per trattare la pace col 
*e Carlo VII. In apprefib prefe Bour- 
“Itre Città, o rifla- 
bili.in Franoa gli affari d’inghilter- 
i? • . ¥* portato verfo la 

Citta di Caflillon per far levate 1’ af- 
fedio ai Franteli , fu uccifo in una bat- 
taglia con uno de’fuoi ligi iuoli alli 17, 
Luglio I4SJ. Quella morte fu cagione 

P"*»"® tutto ciò che 
polfedfevano nella Guienna, e che fu- 
rono cucciati interamente dalla Fran- 

CIA • 

C Guglielmo) della mede- . 
«ma Cala del precedente, ma da una 1 
in Inghilter- i 

ì '** Sarisbury, , 

• finalm. di Dufham. Egli mori nel / 

Sermoni , i 

CQ akuo) Altri feruti , * » 
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'* ^ ^ Arcivefc.Idi Da. 

blin, nacque in Irlanda nel idto da 

• Un ramo dell llluflre Cafa del prtetV 

I - M “ *'8ina Caterina di Porto- 

>- gallo, moglie di Carlo li. Red’InghiU 
*1 gr. fervigj alla*R,e- 
,! i' 1 ' 7 ' * J'te il Papa CUmeme 

' IX. lo fece AreivefcoVo di Dublin . In 
appreffo fu arrefiato , e rinchiufo da’ 
Protcffanti in una «retta prigione , ov« 

• mori miferamente verfo il idgi. Hav- 

• B , •* * •«urz Fidei ep fUrtlts • 

RiwrdoTalbot, 
Duca di Tyrc®nel, Uno de’ fuoi fral 
telli , s attaccò a Carlo H. R* d’ In- 
ghilterra , e fu fatto Vice-Re d’Irlan- 
, R“*nd® quefioPiin- 

«n Francia. Talbot a’op- 
pofe a Guglielmo , Principe d’ Oran- 
ge , e preparavafi a dare battaglia , quan- 
do mòri nel ,d7,. La fu. of.ziònVFu- 

"r «<«H’ Abbate A n- 

feJmo, ti Rampò in 4. 

Fii®fofo Greco, 
Cd II primo de’ fette Sapienti dellÌ 

f» r r verfo il 640. 

perfezionarli nelle Scien- 
« andò in fìtto, e conferì co’lac.r- 
doti, e cogli altri dotti di queflo Pae- 
fe . Alcuni dicono che meno moglie, 
ch’egli refe vane 
U follecitazioni di fu. madre , dice*- 

Mv *'* f ®'''®e , non è on- 

f«e '•'to'-nar- 

o«"nI ' • Taletc s' ac- 

qmflò una riputazione immortale , col 
fuo tapcre , c prudenza . Egu il 
primo a predire tra’ Greci I’ Ecclifi 

nmf iéll’Inr**' fc“ 

perte nell Aflronomia . Apuleio ei af- 

«“®«»Fil®fofo fu 'al coiL 
tento d aver ritrovato in qual ragi^ 
ne è il diametro del Soie al cerchia 

la terra , che avendo tnfegnato quefla 
(coperta ad un uomo, chf gl? Xrfc 
che volea , 

far f.neTz f®*»' d* 

far fapere che la gloria di quella in. 

venaione doveafi a lui. Talete fuAu- 

lore di quella Setta di Filofofi , che (i 

Citta d Jonia. Egli foRcnea , che f* 
di tutti i cor- 
l'Vniwrfe cha 
*l Mondo era l’Opera di Di/, \ ria 
Oto Videa t p,à fegrcti penfiavi del 
. cuor 



*ìà diÌRiile 'taf» àtt Mando ero de 
WnoScefe fefteJTerU Pià {*»!•. P<>^ 
offtre il dar eonfiglto ad • * (• 
daUt il Jeddisfare i fuor defiderj . 
Cbe per ben vivere, à'Jagna aftener- 

fi di fare aneti» cofe che rtprendtarno 

vegli alt»; cha la fólte, t» del corpo 
to^fte nella f aiuta, e gamella dalh 
/pinta nel fapere . Secondo Im , la 
cefo piU antica i Dio, perchè d *•- 
ereatL’ la Pià bella il Mando , Porcbi 
à e opera di Dio : la pià grande , ,l 
' luogo t la pià fptóita, lo Spirito ! 
§0 aiti forte t la naceffiii i la pià 
foggia, il tempo. Queft» «f» “«* 
delle (uè feotenze ; -Che non b, fogna 
dire a perfona ciò che ti può nuocere , 
è vivere co’ fuei amici , tome Je pottJ~ 
fero cifere come n^ri nemici •’ «on *i 
fu alcun antico Filofofo 
più di luì applicato all Altrono- 

mia. Diogene Laerilo narra, che un 
giorno effondo ufeito dalla fua cafa 
con una vecchia femntna par contem- 
plare le Stelle , cadde 
onde quella femmina fi fe _ "* 

lui, con quelli piacevoli detti: f e^ 
me mai potrete voi eodbftere co eoe 
havui incielo, poiché non vedete nep- 
pure ciò che avete avanti de piedi ! 
Egli andò a veder Crefo , che co^u- 
cea una poderofa armata nella Cappa- 
dacia, e gli diede il meteo per paca- 
re il fiume d’ Halyt fenta fere alcun 
tioote. M.’poco dopo eerio il S 4 S- o». 
G. C. d’anni 90. e più . _Egl> *''®* 
comppllo diverfi Trattati VV" 
pra le Meteore , fopt* ^ Equinozio 
oc. ma i fuoi fcriUi.fi fono fmarriti . 
Tdon bifogtia confonderlo con Tqlete , 
Poeta Greco, amico di ’ -r *r 

V mante del quale andò a ftabiliffi 
in Ifparta . Era eccellente foprattut^ 
nella Poefia Lirica , > * /*“*' 
erano pieni di precetti , « di mam^ 
anaravigliofe di condotta , e di fo- 

* TALI A , una delle 9. Mufe, fecOTdo 
la favola , prefiede alla 0 >mmedia . 
E' rapprefentata con una ghirlanda di 
Edera, con una mafeher» m mano, e 
co’ coturni ai piedi. ' „'■ 

TALLARD C Camillo d Oftun Duca 
di "ì Marcfciallo di Francia , na'V*' 
nel l« 5 i. d’ un'antica, ed l'iu^flrf Ca- 
fa, originaria di Proventn • tgli ler- 
vl dalla fua gioventù, eflcndoli tegna- 
lato con molti affed’), « 
fatto Marcfciallo di Francia ai lA* 
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Genit. ttm. Vìnfa la battaglia dì Spira 
mi 15. Nov. del medefimo anno , ma 
fu poi vinto , • fatto prigione nella 
farai giornata diHocbftei ai.1}- Agofta 
1704. Fu condotto in InghìUerra, e il 
fuo foggiorno non fu inutile, perchè 
infinuò alla R^na delle propofizioni 
di pace , che la appreffo ebbeto il lo* 
to effetto. Ritornato Jn Francia nel 
1711'. m. poco tempo dopo , lafclanda 
Mafia Giufeppe di Oftun Duca di Tal- 
lait, il di cui Ducato fu eretto iu Pa- 
TALLEMANT C Fraucefeo ) Abbate 
di Val-Criftiana', e fotto-Deeano dell 
Accademia Francefe , nativo delU Ro- 
celia, morto ai 6. Maggio ld9J- d an. 
ni 7j. è Autore : 1. d una Tradu- 
zione Francefe delle vite degli uomi- 
ni illuftri di Plutarco. Quefta tradu- 
zione Francefe non è Rimata; a-d una 
traduzìonv Francefe dell*IftorÌ» di Ve- 
nezia del Procnraiot Nani in 4. *0!; 
in la. Quefta ultima traduzione è affai 
buona . . ’ , . 

TALLEMANT f Paolo D parente del 
precedente, nacque a Parigi ai is. 
Giugno ld4J. fu ricevuto dall Accade- 
mia Francefe nel 1666. poi da, lucila 
delle ircriaioni , ed effendofi acquifta- 
ta la Rima del Sig. Colbert, il Re lo 
gratificò di più <runa pcnlìoirc confi- 
derabift, è gli diede molti benefic) . 
Egli fi difiinfe principalmente coi di- 
feorfi , e colle fue arringhe , e fu Se- 
ctetarfo dell* Accadewi* delle Ifcneio- 
ni dal 1594. fin al .I 7 »- L' ' 

ghe* i' Ivoi Difeorfì » ed alcuni •Ufi 
luoi Tcrìtti furono Rampati . 

TALON (Omero) Avvocato Gene- 
rale del Parlam. di' Parigi , cd uno de 
più gr. Togati del fec. XVII. era fi- 
glio di Omer Talon , Configltere di 
Stato, d’ una Cafà illuHre ,nella To- 
ga , e feconda di perfonaggi di meri- 
to. SidiRinfe ugualmente colla Tua pro- 
bità , co’ fuoi talenti, e fu fatto Av- 
vocato Generale nel lòfi, per la de- 
miffìone di Giacomo Talon fuo fratel- 
lo primogenito, che fu fatto in quel 
medefimo anno Ciinfigliere di Stato , 
Omer Talon dimoftrò tanta equità, e 
fapere nelle lue decifioni , che pafaè 
eoa ragione per .l’Oracolo de’ Tri bana- 
li . M. ai » 9 . Decembre i6Si. d anni 
57. Abbiamo delle fue Beeetl. Memoria 
in 8. voi. in la. Dionigi Tàlon fuo fi- 
glio gli fueceffie nel IdS>. nella carica 
di Avvocato Generale, e foftenne co 
fuoi talenti , « colla fua virtù la ripu. 
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fazione di fuo padre . Efsli fa fàtta 
Prefidente di berretta nel 1689- e mori 
nel 1^98. ViJfjno alcuni fuoi conpo* 
alimenti llampati colle memorie di fuo 
padre . M< il Trattato dell' autorità 
de? Re nei Governo della Chiefa , cne 
pii fi at.'ribuifcc , nonpAfuo. Qu^Ao 
Trait> è di Roland le Vayer di Bouti* 
gny , -morto Intendente di Soiflbna nel 

TAMBURINO CTommafo 5 Sicil. 
y, c della Società di Gcsii « nato nel 
„ J591. e morto nel id7S. fetiffe : Opu- 
^yjcula trìa de CenfeJJSont , Communio- ‘ 
,> «« (y Soerifieio Miffie ; Juris Divi- 
,, «i, Naturatisty Etelejtejìici expedi-- 
ia moralis explicntio ; txptdiia De- 
„ talogi explieatio; TeoB. Bulla Cru- 
1, (iota rum additionibus aS omnia o- 
pera AvBorit: TreB. in 5. Eetle- 
•, fii( practpta Opus Pcflumvm . 

TÀMFRLAN, o Tirour Bec 1 cicà 
Timur il ^oppo ,,Impeiadot de’ Tarta- . 
Ti ) ed uno de' più faniofi Conquiflato* 
ai , ah' apparvero a| mondo , era nato 
dal fangue Reale i e nuilierava molti 
■Caro tra' fuoi avi . Egli col fuo vaio* 
re, e colla fua prudenza fall al trono, 
c poflofi alla tefla di alcune trnpra , 
riportò, diverfe vittorie nella Perfìa . 
Quelli fuoi felici eventi aumentarono 
si la fua ambizione , ebe la fila arma- 
la • Egli foggiogò i Parti , sforzò le . 
-muraglie della China , fottoraife la 
maggior parte dell’ Indie, la Mefopo- 
tamia, e l'Egitto, e fi vantò d'avere 
didtto la fua potenza le tre parti del 
mondo. Oltre che egli era Ambiziofo , 
ed era fornito de' .tacenti de' più' gran 
-Cuetricri, avea qualche coneftenza 
'delle Matematiche', e della 'Teologia 
Maomettana; ma ofcuiò lo fplendore 
delle fue grandiofe azioni colla crude)- 
là . La fua più cònfidrrevole vittoria 
dii quell.a, che riportò fopra Bajazetlc 
I. Imperador de’Tijrcbi , prelfo d’An- 
. goury nel 1401. Bajazette fu fatto pri- 
gione , c fu .alla prima tratt.uo con 
molta dolcezza dal Principe Tartaro ; 
«na efféndofì poi refo indegno di que- 
lla moderazione pel fuo orgoglio, col- 
le fue minacele, c co' funi, difprezzi , 
ditefi , che Tamerlano lo fece rinchiu- 
dere io una gabbia di ferro. Si dà per 
certo, che quelio Conquiflatpre-^ man- 
dò degl! Ambafeiadori a Carlo VI. Re 
di Francia. Mori ai S. Aprile 1415. ,d’ 
anni 71. 1 fuoi figlinoli fi diviato le 

fue conquifie . Abbiamo una Storia 
di TamerUn fcrittada Valtier, ed una 
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traduzione Francefe . dell’ JAorìa- di 
quello medclìmo Principe , compo- 
lla jn Lingua Perfiana da ' un Aua 
torc contemporaneo. Il Signor Petic 
della Croce, Autore di quella Tradu- 
zione , U pubblicò nel i7aa. in 4. to- 
mi in la, 

TANAQUILLA , chiamata pur anche 
Cecilia , moglie di Tarquinio 1’ Anti- 
co, era naca a Tarquinio Città in To- 
fcana, c fu data in matrimonio a Lu- 
cumone, figlio di un uomo, che s’ era 
rifugiato in detta Città dopo d’ effetc 
flato cacciato da Corinto, tua patria.- 
Quello Lucumone emendo ricco, ed a- 
vendo fpofata la figlia d' una delle più 
nobili famiglie della Città, fpeiava di 
poter pervenire alle dignità ; una trovò 
grandi cliacoli perchà era figlio di uno 
flranicro. Tanaqullla che non era 
meno ambiziofa di fuo marito , Io 
pctruafe ad andare a tentare la fua 
fortuna in Roma , ove le peffone 
di merito dì qualunque paefe fofTero 
potevano . pervenire a)Ie p\h grandi 
cariche < Pòco dopo fi pofero jn cam- 
mino, ed qrrivar.do al Gianicòlo , di- 
cefi, che un'Aquila difeefe fopta ilio- 
TO cocchio , «la qual tolfe di capo a 
Lucumone il cappello, c dopo d’ave- 
re volato qualche tempo dopo d’ in- 
torno a loto con gridi, gli tipofe il 
c.ippello in tcfla , Tanaquilla abbrac- 
ciò incontan. il fuo fpofo aflicurando- 
lo; che quello evento era un prrfagio 
certo della futura fua elevazione . Lu- 
cumonc prefe in Roma il nome di Tar- 
quinio, fi cattivò la (lima, e l’amore 
de’ Romani , c s' infinuò sì fatiameuto 
nella buona mazia del Re , che gli fu- 
ron dati i piu' grand' impieghi , di mo- 
do cRc l’iflclfo Re edendo fiato aifaf- 
fina.to Tanno j8. del fuo Regno, Ta- 
naquilla fece fuccederc alla Corona Ser- 
vio Tullio , fno genero., eh’ era flato 
allevato nel fuo p.ilazzo, e iu cui ella 
aveagli augurato l'elevazione, quando 
un fuoco apparve intorno alla di lui 
tcfla mentre dormiva. Tanaquilla ebbe 
gr. parte al Governo durante il Regno 
di fuo marito , e quello di fuo gene- 
ro. La fua memoria fu in sì gr. vene- 
razione in Roma per molti fccoli , che 
cònfcrv-avanfi prrziofamente le Oper. 
ch’ella fatto avea di fue mani, la fua 
coiiocchia, il fuo fufo-, la lana da lei 
filata, la fua cintura, ed una vede 
Reale, che fitta avea per Servio Tul- 
lio . Ella fu la prima che fece delle 
vedi tèlTutc t che davaafi a' giovani , 

quan- 
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Haandb d«|>one»*BO U pretella per »e- 
Hirc la «Ile eirile ; e di quelle della 
nedefìnna milfiera , colle qoali.fi ve- 
nivano le fanciulle quando fi mdrita- 
*ano . 

TANCREDI di Altavilla, Sìg. Nor- 
manno , vaflallo di Roberto , Duca di 
Mortnandia , veggendofi caricato di nu- 
inerofa pròle con pòChi averi, mandò 
ì fuoi due primogeniti a tentare la 
fortuna <n Italia • Si llabilirono colle 
loro armi in Sicilia , ed i loro difetti- 
denti regnarnno'in apprefTo • 

TANCREDI , Afcid. di Bologna , 
nel principio del Set. XIII. è autore 
d’ una Raccolta di Canoni, che Cice- 
Tone pubblicò cdn delle note . 

„ TANCREDI figlio illegittimo di 
,, Ruggieri Duca dì Puglia , figliuolo 
,, primogenito di Ruggieri il vecchio 
„ 1 . .Re di Sicilia , e di una figliuola 
„ di Roberto Conte di Lecce , fu da 
„ Guglielmo JI. rinvcllito dì quel 
„ Contado dell’avolo materno, e do- 
^ po la morte di Guglielmo fu egli ^ 
„ accl^nato Re per mancanza della ’ 
,, prole di quello j ma mori nel II 9 |. 
„ lafcìando di Sibilla *dr Medania n- 
„ glìunia di Roberto Conte della Cer- 
„ ra Guglielipo fecondogenito al Re- 
„ gno, morto il Alo primogenito Rug- 
ai gitri poco dianzi . Ma Guglielmo fu 
%, fpogliato da Arrigo IV. 

TANNEGUV da Chatel. l'edi Cha- 
tel . 

TANNERÒ ^ Adamo) detto Gefui- 
ta, nativo d’ Ifpruch , dettò Teologia 
con riputazione in IrgoUlad , ed a 
Vienna d' Aullria , e fu fatto Cancel- 
liere dell’Univerfiià di Praga» M.i l’ 
ari.a di quella Città eRendo contraria 
alla fua falute, rìfolfe di ritornarfene 
alla fua patria, c poftofi in cammino 
mori alli 25.' Maggio idjl. d’anni 60. 
Si ritrovò nel idot. nella famofa difr 
pota di Ratisbotia » fra lì Dottori , 
Catt. cd Eretici , alla prefenza de’ Du- 
chi di Baviera, e di Neobourg .' Havvi 
una fua Relazione dì quefla difputa , 
ed un gr. num. d’ altre Op. in Latino, 
cd in' T edefeo . 

TANSILLO C Luigi ) fam. Poeta 
Italiano di Nola nato verfo, il 1510. Si 
refe cel. d’ anni 15. col fuo componi- 
mento-intitolato il f'endtmmiatore , 
che fu flampato in Napoli nel 15J4. e 
che fece gr. ftrepito . Egli «’j^ttaccò 
alla Cafa di Toledo , e palaò una gr. 
parte della fua vita con Don Pietro di 
Toledo , Marchefe di Viilafranca , che 


fa lungo tenpb Vice He dì Napoli • 
Tanfillo eraiuiadice Regio in GaeU 
nel 1560. e m. qutlcbe tempo dopo . 
Havvi di lui oltre il fao • f'tadtmmit- 
tori, un Poema intitolato . /e fe^rime 
di S. Pittn ; tradotto in Francefe dn 
Malerbe , M un gran nani, di Poefin 
che fono fiiraatr » La migliore £dU. 
delle fue Op. è qoella di Bologna net 
1711. 

TANTALO, Re di Frigi», « deli» 
Piflagonia . Era , feconda la fdfola % 
figlio di Giove , e della Ninfa Pioto • 
Ricevi un giorno gli Dei alla fua ta- 
vola , e per provare là loro divinità , 
tagliò in pezzi Pelope fuo figliuolo , e 
lo frammifehiò edile altre vivande f 
gli Dei fcopticono il' delitto , e non 
mangiarono di qiic’ cibi ,- fuori che 
Cerere , che non penfando fc non al- 
la fua figlia Proferpina mangiò fenza 
penfare la fpalla finifiVa . Giove rifu- 
fc:tò Pelope , e diedegli una fpalla d’ 
avorio in luogo di quella, ch'era fia- 
ta mangiata . Egli condannò poi Tan- 
talo ad una fame, e fece ccceffiva , e 
perpetua . infelice Principe fa 

rinchinfb in un Lago, in cui l’acqua 
giqngevali fin fulle labbra > me quan- 
do egli volea bere , l’ acqua ritiravà- 
fi . Un ramo d’albero carico di frot- 
ta , difcendevagli pur anche fin alla 
bocca, m.r quando egli volea prender- 
ne, il ramo s’innalzava. Dicefi, che 
Tantalo avea rubato, Ganimede figlio 
di Tros, Re di Troia , e che fu co- 
flretto a ritirarfi nel Peloponnefo • 
Aggiungefi , eh’ egli fece fabbricare la 
Città di Smirna , che lafciò tre figH 
Pelope , Dafcilo , e Broca, ed una fi- 
glia chiamata Niope . 

„ TANZO C Aiifelmo ) Milanefe 
,, Canonico Regolare dcl XVl. Sec. ci 
,i lafciò una traduzione di e 

„ altre Opere. 

TAPPERÒ C Ruardo) fam.Teologo 
del Sec. XVI. era di Encluyfcn nell’ 
Oland.a. Egli fu fatto Dottore di Lo* 
vanto, cd infrgnò Teologia con ripu- 
tiz. e fu fatto Cintcllierc della Un-i- 
verfità , e Decano della Chicla di San 
Pietro. L’ Imper. Carlo V. e Filippo 
li. Re di Spagna , lo impiegarono ne- 
gli affari di Rcliffione ; e fu mandato 
al Concìlio di 'Trento nel ijji. con 
JoHa Raveftein , c con Giovanni Leo- 
nardo Haflcls . Egli m. a Bruges alli 
a. Marzo 1559. di anni Vi fono 
molte fue Op. di Teologia . 

„ TAPPIA CCarloJdi Lanciano nell’ 
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„Abratzo, ma d'origine 
y, di Saltmatica, figlio di Egidio Tap> 
„ pia Ptefidente di Camera, grinCitt- 
rrconfulto', fu prima Auditore di 
I) Provincie, e nel 1 I 97 * Regio Con- 
figliere, nel idll* Reggente del Su- 
„ premo Configlio d* Italin in Madrid. 
•, Eafciò-’ Coiiimei#«r/d ad Rubi. &• t. 
,, fin.' Jf. d« eonfii(ut, Prindpum ,? 
„ Neap. I58d. in 4. riflampati in Ma- 
„ rempurgo in 8. nel 1598. De repetit. 
«, im^refio in Venezia nel ldo8. jn 
,, fui. Difterfo deli' haiiiitad de la/u- 
^vtntudi Neap. 1590. én 4. Spet- 
n thie de' mormoratori. Neap. 1591. 
,, in 4. TraH. de religiofit rebus in 
„ avtient. inertjfi C. de Sacr, SanS. 
•, Eeeief. in Nep. 1594. in 4. Jut Re- 
„ gni Neapolitani ea conftttut. Capit. 
,, Rhib. Pragmat. &e. voi. 7. due pri- 
mi Rampali nel 1605. Con le Glofe 
„ di Marino di Caramanico, Andrea 
,, d’irernia ec. in fot. DeeiSontt Sa- 
„ premi Itaiim Sennut , Neap. i6t6. 
„ fot. Deeif. S. R, C. Neap. idip- r<* 
„ fai. De prafiantia Regalie Cancella- 
,, ri0y Neap. idja. io 4. E mori nel 
t, 1S44. e fu fepolto in San Giacomo 
degli Spagouoli con iferiaione nella 
,, propria Cappella . 

TARASIO, Patriarca di CP. era fi* 
gito di Giorgio, uno de’ principali To- 
gati di qutfla Città , ^ii acqnilloffi 
matta fama colla luavirtii, «capa- 
cità negli affari , e fu innalzato alla 
dignità di Confòle, e poi eletto-pri- 
mo Segretario di Stato nel Regno di 
CoRantino, e d’ Irene , ì quali Io 
fecero poi eleggere Patriarca di CP. 
nel 784. TaraCo fcrilTe fubito a Pa- 
pa Adriano, e fece celebrare il fecon- 
do Concilia Generale Niceào nel 787. 
in favore delle Sante Immagini. Egli 
governò la fua Chiefa con pietà , e 
con prudenza, e mori nell’Sod. Ab- 
biamo di lui nella Raccolta de’ Conci- 
li, una eccellente Epiflola fcritta al P. 
Adriano . 

„ TARCAGNOTACGìo.) di Gaeta, 
,, viffe nel X Vi.’ S ecolo , e ftriife ; L’ 
„ Iftoria del Mondo ; un volgaritx.0‘ 

„ meato dett' Opera di Galeno /opra i 
,, mezzi da tenerfi per confervare li 
,, fanitd , e di alcuni’Opufcoti di Piu- 
„ torco Dei filo, e lodi della Cittd 
„ di Napoli con una breve Iflaria del- 
„ li Re Juaiy e delle cofe ptà degne • 

,, La fua famiglia . imparentata con 
,, quella degl’ Imperadori Paleotegbi 
,, nobile , c potente un tempo oc|U 


„ Morea « A là cacciata da’ Tdrefit 
,, pafsò raminga a Corf^ , e di là a 
„ Ragufi, c finalmente in Italia, co- 
„ me egli dice nella p. 1. /. ao. delle 
„ fue Storie - 

TARPA eSpurio Mecio, o Mezio ) 
famofu Critico Romano nel tempo di 
Giulio Cefarc , e di Augnilo. Avea il 
fuo tribunale nel (empio d’ Apollo, ov* 
egli efaminava i com^nlmcnii de’ Poe- 
ti con 4- altri Critici . Non fi rapprc- 
feniava alcun’ Op. Teatrale, fe prima 
non era fiata approvata da. lui, o da 
alcuno de’ fugi 4. Colleglli. Gli lnten-_ 
denti non erano fempre fodditfatti del' 
fpo giudizio, mentre Orazio , eh’ era li 
piò gfudiaiofo Critica del fuo tempo , 
ne parla con elogio. 

TARPEJA, figlia di Tarpejo Gover- 
natore del Campidoglio fotto. Romolo, 
confegnò il Campidoglio a Tazio Ge- 
nerale de’ Sabini con patto che 1 fuoi 
foldati le deffero i loro braccialetti d’ 
oro , che portavano ài braccio dr- 
flro . Ma 'Tazio effendoG impadronito 
delli^ Fortezza 745. anni av. G._C. le 
diede i fuoi braccialetti , e IO feudo, 
che avea alla manca m^o,_ ciò imi- 
tando i fuoi foldati . Tarpeja fu ca* 
ricata di braccialetti, c di feudi, è 
fu feppellita fotto queliti monte . il 
quale dal fuo nome fu chiamato Tar- 
pc)0 . Egli fu poi deflinato al fup- 
piiclo di colóro, che 'commettevano 
tradimento, e giuramento falfo. Era. 
no precipitati dalla rupe Tarpqja fe- 
condo la Legge delle II. Tavole. 

TAROTJINIO I’ Antico , Rf de’ Ro- 
mani , era Gglìo di Demaraio di Co- 
rinto; egli nacque in Tarpuinia Città 
in Tofeana., e portoffi a Roma pel 
conGglio di fua moglie Tanaguilla . 
Egli (all al Trono colla fua politica, e 
fupcelTe al Re Anco Maraio di;, an, av. 
G. C. Egli inftituì i Giuochi CircenG , 
Sottumife alcuni popoli vicini , ed ac- 
crebbe il num. de* Senatori, e gettò i 
primi fondamenti del Capitolio , ove 
fece' fabbricare un tempio a Giove . 
DiceG pur anche, ch’egli abbia intro- 
dotto ilcoflume de’fafci delle verghe, 
che legavanG d’ intorno alle Scuri Con- 
folarì , e gli abiti de’ Re, e degli Au- 
guri, le Sèdie d’ Avorio de’ Senatori, 
cogli anelli, e gli ornam- de’ Cavalie- 
ri , e de’Ggliuoli di nòbile cafata . Fu 
alTaOinato dai due Gglìuoli di Anco Mar- 
zio 577. an. av. G. C. d’anni 80. do- 
po avere regnato an. 38. Servio Tullio 
fuo genero gli fueceffe . 
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TARQUWIO il Supirio, 

mito pel fuo orgojUo, er» pirite di 
T«rquinio l’ Antico . Egli fpolò Tolli», 
figli» del Re Servio Tullio, cd imp*- 
*icnte di regnare, ifTaffidò quefto Prin- 
cipe , e fall al Trono 53*-. an. av.i.G. C. 

Si dà per certo, ch’egji fu il primo , 
che introduce a Rom* I ufo 
lìo, e de’ tormenti» e che tratto con 
un»' crudeltà inumana i Nobili iiKdeit- 
ni , ed i Senatori . Egli terminò il 
Campidoglio, e fabbricò un tempio, 
ch’era comune a tutti i Latini. Suo 
figlio eflendoli ritirato preffo i Cabi , 
.«cquiflovvi /nolto credito , e mando a 
dimandargli i meari per confcrvarlo . 

Il Deputato trovò Tarquinlo , -che paf- 
feggiava in nn giardino; e quello Prin- 
cipe per rifpofta fi contentò di abbat- 
tere alla fua prefenaa le tefle de pa- 
paveri che s’ innalaavano fopra degli 
aiUri . Suo figlio intefe quello fall® » 
conobbe fubito ciò che fuo padre “ir 
voUa , e fece decapitare i più confide- 
rabili perfonaggì tra’ Gabj . 1 Romani 
Idegnati par la fna crudeltà , e per le 
dilToluteaae de’ fuoi figliuoli, fi tifol- 
Vettero di dctroniaaarlo . La violerà»* 
che Sello filo figlio fece a Lue reaia , 
fervi loro par un planfibile pretello , 
Efeguirono "quello difegno 5®9- an. av* 
G. C. nel tempo che Taiquinio cr»\ 
occupato all’ affedio d’ Ardea . Quello 
Princ. regnò an. }4- Egli tentò , ma . 
invano, di rifalitcal trono. I Roma- 
Ili amarono meglio vivere nello llaco 
Repubblicano . • . 

^ TARQUINIO Collatino, va* Col- 
latinn. .... 

tTARRAGONA C Conciliodì ) del 
51* ove dicci Vele, fccer tredici Ca- 
tioni , il fettimo de’ quali ordina, che 
l’oCervanàa della Domenica fi cofflin- 
cerà dal Sabato ; donde è nato in I- 
fpagna il coflume d’ aftepetfi da ogni 
opera fervile il Sabato vetfò fera . 

***f TARRAGONA C Concilio di ) a’ 
39. Aprile del ntj. Giovanni Cardina- 
le, e Vefeovo di Sabina, Legato, af- 
rilito da due Arcivefeovi , e nove Ve- 
feovi , dichiarò nullo il matrlmoniodi 
Jacopo 1. Re d' Aragona con Eleonora 
diCaRiglia, come contratto fra pa- 
renti ftretti Tenta difpeiifa; U Re Ja- 
copo non cefillcttc ; ma dichiarò legit- 
timo Alfopfo nato da queflo roairìmo- 
^io , ch’egli avea già dichiarato fuo 
fuccrlTere; ciò che fu poi confermato 
dal Papa . 
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*, TARSIA, ^ Paolo ^f) di Convér- 
*, fano, Abbile di S. Antonio nella fu» 
„ patri», c Accadcmicò Ociofo di N»- 
„ poli del XVII. Secol. diò ali» luce 
t, delle (lampe : tVftoriér, Cvperftnt»- 
,, fium lib, 3. « ii tmmuiti d*llt Cit- 
„ , e Rtgn» di ' Napoit JtJ ld47t 

" ,rTARTAGUA (Nuimio) di Pie. 
„ monte d’ Alili, Ciureconf. d^XVf. 
,* Sec. Rampò: Pwit Af. C, P, fatiffit. 
„ rum tivilium . . 

- TARTAGLIA.CNicolao JdottoMa- 
tem. del Sec. XVI. nafivo di Brefcia* 
dicui abbiamo un Commento fopra Eu* 
elide, ed altre Op. * Tra qucRe il ge> 
aerai Tratt. di numeri, c mifuie, le 
due prime parti del quale furono; in 
Francefe recate da GuctielmoRoffeiin, 
c » Parigi Rampate 1578. Del Tartaglia 
vegganfi il Tuano hift, I. xix. il Free- 
10,11 Ghilint, il Simlcro, il Baite, 
cd altri citati dal Freitag negli Anatet- 


ti Lttttrarj p. 940. • ro. nel IJS7- 
TARTAGNI ( AlelTan^ro^ valente 
Ginrec.'del Sic. XVI. fo^annominato 
d’ Imola , perché nacque in qucRa Cit- 
tà , infegnò il dritto/a Bologna , e » 
Ferrara con tanta ripntationr', che fa 
chiamato il Monarca del Dritto ,’cd il 
ptadrede'* Giureconfulti . M. a Bologna 
nel 1487. d’ anni S). Vi fono de' fuot 
Commenti fopr» le Clementine , e fo. 
pra il Seflo , ed altre Op. che furono 
piò volte Rampate. 

TARTERON C Girolamo) famoto 
Gtfuita nat. di Parigi, morto inqueRa 
Città aiti 11. Giugno 1710. d’anni 75. 
é Autore di nna Traduaione Franceie 
delle Op. d’ Oraiio , la di cui miglior 
Ediaìone é quella di F^rigi nei 17lf- 
3, Voi. in II. e d’^na Tradua. deile 
Satire di Perfio, e m Giovenale, la di 
cui ultima Ediaione è quella del 1737- 
in I*. 

TASSO, CAguftim») celebre Pittore 
Italiano , nativo dì Bologna , fu Difce- 
polo dì Paolo Brìi , .ed era eccell. nel 
Paefaggìo, nelle TempeRe , c nelle 
Profpcttive . 

„ TASSO C Bernardo) da Bergamo* 
„ il quale per la fna dottrina , fupref- 
,, fo al Conte Guido Rangonc Genera. 
,, le di Santa Chirfa per Clem. VII. 
„ con il carico di Segretario , e acqui- 
„ Roffi tanta lode , che fil chiamalo 
„ dal Principe di Salerno , che li dih 
,, I’ ìRelTo Carico ; ed ebbe molta cor» 
,, rifpondenea con gran Principi , maf- 
I* fimameote cdl Cardinale d’ Elle , e 

>1 «ol- 
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eoHi DncIìì a Ferrara « e d^rBìiW» 4 
t, e fa dal Dsca di Maà|pva ben ac> 

colto al foo ferviiio. Lafciò un fi- 
« gliuolo, che fa Torqiiato , e fcrifle: 
M thè Poemi i il Florid^te , e t' A- 
j, madidi : Lettere in due Polumi 
», molte eompDlttJtni di Potfia fparfe 
», in ettuni volumi di Rime di dtverfi 
», Autori : ed «n! opera « tèe tratta del- 
», la ^prttlia de! Principe in tre libri 
„ fpiegita . ' 9 . Teatro d' Vontini Let- 
,, terati Ghìì. 

,, TASSO C FaufHno ) Vene*.’ nato 
», nel i$4l>' c«, come lì crHc , de’ Mi~ 
», noci Coneent. , lafciò. Ve Rime del- 
», la eoHytrfiotte del peccatore : /’ ijlo- 
», ria dé\ fucciffi de' fuoi tempi ; 
3 » •Ragionamenti /opra la vena- 
m *<e del Mejfia ; €ra3>hne della feti- 
„ eitd, e dal femmo Bene ; De' Sérmo- 
„ *1» in onormella B. Vergine' ; Para. 
s> ftafi /opta i fette Salmi Penitetitia- 
„ /• tradotti in verfi fciolti j Orario. 
», rn dpCw ^ 

TASSOhC Torquato ) tTeleber, Pbe* 
n Tofcano , nacque alli- jt. Marzo 
3t;44- a Sorrento nel Regno di Napo* 
Ji • Fece i fuoi lludj a Padova , c fi 
diflinfe co’ fuoi talenti nella Pocfia . 
£gli feguì il Nuntio In Francia nel 
leoapo di Carlo IX. e meritolB la.ftt' 
ma , e la beneficenza di quello Monar- 
ca . Egli ritornò a Ferrara, e Oi pub- 
. blicò il Tuo famofo Poema della Geru- 
falemme liberata, che avea terminato 
in Francia nella Badia di Cbalis , ov’ 
«ra Abbate il -Card, d’ Elle . Egli conf- 
pofe altre Opere ìngegnofe, ed intro- 
dulTe il primo i Pallori fai Teatro nel 
fao Amima, che fervi poi di modello 
«Ile Commedie Paltorali • Il Tafib eb- 
be gr. controvèrlie cogli Accademici 
della .CriUca ,. che ayeano cenfarato la 
fna Gdnualemme liberata. Egli entrò 
in certe brighe in Ferrara, ove fucar. 
«erato . Egli corfc p^jlicolo di perdere 
lo fpiritoper l’amore/llravagante , che 
avea concepito per Eleonora d’Èlle, 
forella d’Alfbnfo Doca di Ferrara. Il 
rimanente della fua vita fu una con- 
tinuazione di difgrazic . Egli fcrmoHì 
per qualche tempo in Pavia . Si por- 
tò poi a Napoli , e fu chiamato a Ro- 
ma dal Cardinal Aldiobandini , nipo- 
te di Papa Clem. Vili. Morì io quella 
Città in uno flato poverilitmo nel 159^. 
d’anni 51. S’acquillò un.a fama im- 
mortale con le fue Poefìe. Le princi- 

r ali fono.* I. la fua Gerufalemme li- 
trata, a il Cojff'rtde: a. la fua Geru- 


filmme tenquìjlata: j. il- fua KmaU 
do : 4. i fette giorni della ereagient 
del Mondo : la T ragedia di Tori], 

mondar 6, la'Paflorale d’ Aminta &e. 
Tutte le fne 'Opere furono Itampate a 
Firenze nel 1714. in 6. volumi in far 
glio -cogli ‘fcritti fatti in favore , e 
centra la Ina Gerufalemme liberata . 
Si diede in Italiano una magnifica E- 
diaiope di quello ultimo Poema a Ve- 
nezia nel 1745. in fogl. La miglior e- 
dìzione della Traduzione Francefe fat- 
ta dal Sig. Mirabaud , è quella di Pa- 
rigi nel I7}$. 1. volumi in n. Gianv- 
battlAs Manfo nel i6}4< fiatnpò la vi- 
ta del Tafib , della quale fu fatto nel 
1690. un comperalo in lingua Fiancca 
fe dall' Ab. de Cnarnes < Un' efatta c 
copiofa vita del TallÒ ci ha dato il 
Ch. Sig. Abb. Pierantonio Scralfi coU 
le Rampe del Pagliarini di Roma nel 
7784. iti 4. L’ eruditismo autore co- 
regge gli errori del Manfo, e di tutti 
gli altri Scrittori , che hanno par- 
lato inefattamenle di qaell* efimia 
Poeta . 

„ TASSONE CCio. Domenico) Av- 
,, vocaco , e dopo Giudice di Vicaria 
,. nel i6l9- diè alla luce .* Confilia , 
„ five Rejponfun &c. Adverfut eonfilt 
,1 la*, voi. J. Jo. Francifri de Ponte 
,, Neap. 1616. in 4 Obfervationet fu. 
,, rifdiBionalet politica <iz praBica ad 
., Regiam Pragm. SanBion. editam 
„ anno lòi7- gaa dicitur da aatefat» 
,, Neap. l6}i. in fai. 

TASSONI C Alcffandro ) fam. Poe- 
ta Iraliann, Modanefe , era Accademi- 
co Umorifla. Alla prima volle fare il 
Gritieo , e porre in ridicolo le Opere 
del Petrarca, c d’ Omero, in cui noR 
liufcì punto. Fece poi un Poema Eroi- 
co-Comico , che ioticoiò la Setehia ra* 
piia . Quello Poema fu molto applau- 
dito. Egli prefe per foggetto una pre- 
tefa guerra tra i Modenefi , ed i Bo> 
logncfi in occafione di una SecebiA 
ch'era fiata rapita. Diceli òhe il Taf- 
foni volle farli dipingere con Un fico 
in m.ino , per fignificare, che febbend 
egli fofle flato molto attaccato a’ gran- 
di , non acquiflò giamniai cofa alcuna 
che folfe del valore di un fico. Egli fi* 
fatto Conlìglicrc del Principe di Mode- 
na, c morì in quella Città nel ld}$. 

Il fuo Pnenta delia Secchia fu tradotto 
in Frane, da Pietro Pcrxault . Havvi 
ancora del Tafibni una Illoria Eccle- 
liaflica . * e manoferitta nella Biblio» 
teca ERcnfe , * ov* in molti luoghi 

*fpo- 
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efpone de* fontimenti contrari a qwl'^ 
lì del Baronio . Lodovico Antonio Mu- 
ratori (crifTe la fua vita , 

TATTI ( Jacopo ^cognoininato il 
„ Sanfovino, da monte Sanfovino fua 
„ patria, fj Statuario, e Archireciodi 
,, -grido nel XVI. Secol. Ornò Veneii» 
y, di bclliffimc fabbriche si pubbliche, 
„ cheprivaDe, elTendo PreroddlaChie- 
j, fa Ducale di S.aii Mirca. M. nella 
,, contrada' di S. Baffo l’anno 1571.' in 
„ età di 91. an. e fu feppellito nella 
,, Chiefa di S. Geminiano , rifatta fui 
„ fuo modello, dove in un mezzo bn- 
„ Ito vedefi l’effigie di lui , e in altro 
„ quella- del fuo figlinolo Frunrc/cn , 
„ noto Scrittore di molte Opere. 

TAVANES C Gafparo di Saulx di) 
celebre MarcfCiallo di Francia, nacque 
i\cl mefe di Marzo nel 1509. Egli non 
dovea portare fe non fe il nome di 
Saulx, eh' era quello della Cafa ; ma 
Franccfcol. volle che fi chiamalfe Ta> 
vanes dal nome di Giovanni Tavanes « 
fuo zio materno, il quale avea refo 
grandiffiroi fervigj allo Stato, Giovan- 
ni, eh’ era -fenza prole , fu lufingato 
da qnefta diAinzione , che facea rivi- 
vere un nome iitulire, ch’era in pro- 
cinto d’effierc fpento. Il giovine Tae 
vanes fu allevato in Corte in quali- 
tà di Paggio del Re . Egli fu con que- 
fio Principe nella battaglia di Pavia, 
e {sfatto prigione infienie con lur. E-, 
gli entrò poi nella compagnia dei ^Gr. 
Scudiere di Francia , in qualità d’ Ar- 
ciere, poAo allora ricercatiffimo dal- 
la nobile gioventù . Egli fu fatto Al- 
fiere di queAa compagnia, e fervi nel- 
le guerre di Piemonte, ove fi diAin- 
fe . EfliendoG cattivato la buona gra- 
xia del Duca d’ Orleans, fecondo fi- 
linolo di Francefeo I. qucAo giovine 
riocipe Io nominò Lnogoteneate del- 
ibi fua compagnia f e fe lo legò in un- 
snodo particolare . Siccome erano tut- 
ti e due di un carattere oltre modo 
vivace, ardito, e intraprendente, fi 
lafciarono trafportare in tutto daU’im- 
petuofa loro età , c' fecrro varie fol- 
lie, ove corferp ardinariamente peri- 
colo della vita. ES paifarono a. ca- 
vallo a traverfo di mnehi di legna ac- 
cefe, andavano pafeggiando fopra i 
tetti delle Cafe , e faltavano alcune 
fiate da una parte della contrada alt’ 
altra. Elfi cercavano riffe colie per- 
fooe d'arme in tempo di notte, ed al- 
cuno volte batteanfi tra di loro, quan- 
do non trorarano eoa chi baUerfi. 
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Portarono nn giorno iin impiccato fuf 
letto della Dutmefa d'Uzes . Un’ altra 
volta, dicefi, chcTavanct alla pre- 
feaza della Corte * che allpra era a 
Footainebleau , faltò a-cavallo da una 
rocca ad un’altra dìAàntc jji. piedi. 
QueAi erano i crattenìntenii.del Prin- 
cipe di Tavanei , e, in generale di tut- 
ta la gioventù di qualità , chVra M- 
taccata al Duca d' Orleans. La^guer> 
ra pofe fine a quelle follie, e TaVa- 
nes fegni il Duca d’ Orleans, che fti 
nominato per comandare Un’ armata 
nel Lucembonrg mentre il Delfino 
ne conducea un’altra nel’ Roffiglio- 
ne. Ritornato da quella Campagna, 
nella quale il Duca era riufsito fe- 
guendo i configli di Tavanes , qucAt ’ 
fii comandato -per andare a condurre 
il Prefidio alla Roccila, che fi era ri- 
voltata nel r^». in occafione delia 
Gabella. Egli zidoffe ai loro dovere t 
ribelli, e ccnitribul nel 1544. a vin- 
cere la battaglia dICcrifolc. Il' Do- 
ca d’ Orleans eSendo morto F«iono fe- 
guente, il Re diede a Tavanes la me- 
tà delia Compagnia di queAo Princi- 
pe , e lo fecn fu» Camarlingo . En- 
rico II. che fall al trono nel 1544. do- 
po la morte di Francefeo I. ugualmen- 
te- lo Atmò . Lo nominò nel 
Marefoìallo di Campo, poAo molto o- 
norevolc allora, perchè due foli erano’ 
in un’armata. Nel medefimo anno 
fu fatto Gavernatorc di Verduno. E- 
gli fi fegiialò poi indifferenti guerre, 
eh’ ebbe il Re di Francia coli’ Impe- 
radere Carlo V. principalmcnK nel- 
la battaglia di Remi nel 1554. Il Re 
avendolo, veduto ritornare tutto tintoi 
di fangue , e di polvere alla fine del- 
ia battaglia l’abbracciò, e poi fi tol- 
fe il collare di Saa Michele , che por- 
tava al fuo collo, e lo gittò fopra 
quello. di Tavanes, per cfesilo Cava- 
liere. 11 medefimo Principe gli die- 
de nel ISSÒ, la Luogotencnaa Genera- 
le di Borgogna, carica, che ancora al 
di d oggi è occupata da un faoidifccn- 
dente , Nei 1557. fi fegnalò nella guer- 
ra d . Italia , d’ onde avendo man- 
dato una parte delle truppe , cacciò i 
nemici dal Paefe di Brelìa. Egli tro- 
voffi nel issS. nell’ afledio,. e apiln 
prefa di Calais, e fu incaricato di or- 
dinare , e di far efeguire U capitola- 
zioni. Gli fu data la medefima cotn- 
ntiffione nella prefa di Tionvilte , eh’ 
egli inveAi nel medefimo anno. Ef- 
leadofi fatta la pace od iss9< fi fece- 
ro 
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ro dcUe •llcirezzfr, e de’ Tornei. Te« niaggietoti del Scc. XVII. ««eque In 
«enee fu uno de’ Gefuiti di quello « Ferie! nel idos. ove fuo pedre, ch’e- 
nel que(e il Re fu egraziaumentc feri- re d.’ Anverfe , etefì porterò per iflabi- 
lo * morte 4 » Stontgommerl . Dopo lirri., e facce un buon traffico di carte 
le morte di quello Principe feguirono Geografiche . L’ inclineziooc aaturele, 
i Regni tumultuoli di Frencefeo II. e ch'egli avea al viaggio , molto. t’ ae- 
di Cerio III. Tavaact fedò le folleva- crebbe io fentendo a parlare foprg i 
. zioni del Delfineco , e delle Borgogna t Paefi ftranieri da tutti i curiofi , che 
c in ogni oceafione dùnollrà molte ógni giorno nc compeiaveno . Taver- 
avVerfion* verfo i Proteftentl . £gli pier contentò de buon’ Ora* quella fue 
fece contro di elfi nel i;d7. uoe Lega, paffionc , che avea a viaggiare ; perchè 
"che fu chiamata Ia Confrétetnità di S, d’anni ai. egli avea già veduto i piò 
Spirito : me quefla lega fu fopprefle belli Paefi d’^Europa , la Francia , l’ 
delle Corte come un’ innovazione pe- Inghilterre, ed i Paefi Baffi, la Ger. 
ricolofa . ^gli avverti <1 Principe di mania, li Svizzeri , la Polonie, l’Un- 
&ndè, cbqCaterina.de’ Medici volea ^eria, e l’Italia. Fece fei viaggi in 
Ktprenderlo, e diede a quello Princi- Turchia, irella Perfia, e nelle Indie du- 
•pe il tempo di porli in ficuro . Fu in rante lo fpazio di anni 40. a da tutte le 
«ppreHb Capo dèi Configlio del Duca flradé che fi polTonafare. Egli am- 
d’ Angiò , e decvfe la vittoria a Jar- mafsò de’ gran beni pel commercio che 
nac , a Moncontour , • iq molti altri avea di gioje , e dopc> il ritorno dei 
fncoOtji. Il Re in ricompenfa de’ Cuoi fuo d. viaggio dell’ Indiq Luigi XIV. lo 
fcrvigi lo fece Marefciallo di Francia nobilitò , ed egli comperò nel id;8. 
nel rs79- li Marcrciallo Tavaaeas’op- la Baronia d’Aubona limata nel Paefe 
pofV dui^anni dopo al difegno , che a- di Vaud vicina al Lago di Ginevra , 
veafi di mandare il Re di Navarra , nel Cantone di Berna. Con tutti quelli 
ed il Principe, di Condè nel crudcl ma- fuoi averi fi trovò incomodato verfp 
cello di S. Bartolommeo; e con ragio- la fua vecchiezza perla mala condotta 
ne dicefi , che la Cifa di Borbone a d’ uno de' fuoi nipoti , che dirigea in 
lui ha l’ obbligazione al di d’oggi d’ Levante una penfione di zaaooo. lire 
cCere fui trono . Poco tempo dopo re- di cambio in Frància , che dovei a- 
golò le operazioni d>.ll’a9edio della vere prodotto più d* un milione.» Cre- 
Rocelta , ch’erafi rivoltata • Fu nomi- defi , che la fperanza di rimediare ad 
nato allora Governatore d> Provenza , .un tale difordine lo indufle ad intr«- 
cd Ammiraglio de’ mari del Levante, 'prcnd^e il 7» viaggio. Egli vendette 
L’afedio della Rocella andando in nel i 69 j. SI pel preparamento del (uo 
lungo, il Rerinduffea trafportarvilt. viaggio, che per pagare i fuoi debiti. 
Egli era convalefcente , e credette, che la detta Baronia al Marcbefe di Quef- 
la Tua falute gii permetterebbe di ao-. nc primogenito del Sig. di Quelne il 
dare a ridurre a loro dovere i ribelli; piò famofo uomo di mare , che vide 
ma effendofi pollo in cammino, ricad- la Francia - Tavernier m. a Mofeou in 
de ammalato, e mori per iflrada nel quello fuo ultimo viaggio nel mele di 
fuo Caflello di Sulll a’ 19. Giug. 1575. Luglio idSp- d’anni 84. Egli era delta 
Fu il fuo corpo condotto alla S. Cap- Rclig. Pcet. Rif. Siccome egli parlava, 
fella di Dijon , ove fugli eretta una c fenveà molto male in Francefe, Sa- 
tomba. Coloro, che defidereranno co- muclc ChappUzean gl’ impreflò la loa 
nofeere piò particolarmente le azioni penna per i due primi Tomi delle fue 
di quello ccl. Marefciallo di Francia, relazioni, ed il Sig. della CbapelleSe- 
poffono confultare la fua vita, che tro- gretario del primo^Prefidente di Lamai- 
vali nel decimo fello voi. degli Uatni- gnon , gli diede la fua pel terzo , ove 
mi iUttJìri di Francia, trovali una relazione del Giappone • 

TADBMAN (Federigo) dotto Umv Oltre quefll fuoi viaggi , che fooo po- 
ailla , nativo Ui Fraoconia , infeenò co llimati , e che tolti avea in parte 
la Poelìa , e le Belle Lettere a Wit-' da un certo Padre Rafaele Cappucino , 
teniberga con riputazione , c moti nel che da lungo tempo dimorava a Ifpà- 
idi}. Vi fono de’ fuoi CotWmenti fo- han , fi pubblicò ancora l'otto il fuo 
pra Plauto, e Virgilio, che fono Ai- nome una relazione dell’ interno del 
iqati . Serraslio di CP. , 

TAVERNIER C Giambattifia ) Baro- TAULERO ( Giovanni ) ce le b. Do- 
at d' Aubona , cL uno de’ piò famofi mcnicano Tedefeo , ed uno de’ piìl gr- 

Mac- 


•V 





T il 

MacHrl dell» Vlt» fpiritMle rerfo U 
meli del Secolo XIV. t’acquiftò una 
*r. ripuuaione principalmente a Colo- 
nia, e a Argentina. Egli m. in queB 
ultima Citta a’ i7-Mig. xj«i. Vi fono 
de’ fuoi Sermoni, e delle Iflitueioni , 
che fono ftimate . Gli fi attribuifce un 
gr. n. d'altre Op. , ma fembrano fup- 
pofte . . . 

TADMA C della Tanmaffiere Gafpa- 
re ) dotto Aevocato nel Parlamento di 
Parigi , nativo di Bonrera , d’ una no- 
bile famig. è Autore, d’nna Iftoria di 
Bcrry, eh’ è ftimata , e d’un trattato 
dn Frane-alea dl Berty. M- nel 171». 

„ TAURO, o Tefauro, Pittore del- 
„ l’era Crifliana JJJ. che fiocl-in Na- 
„ poli in tempo di Coftantino il Gran- 
,, de . Di lui fi dice l’ Immagine della 
„ Vergine in Maria del. Principio , 
,, e un* altra nella Chiefa di Sant' A- 
„ gnello Abbate, e molte altre Pittu- 
_ re amiche . 

„ TAURO C Pippo ) diverfo dal fo- 
„ praddetto , nato circa al ndo. Pit> 
„ torc Napoletano eccell. fiorito fotto 
,, Carlo I- d’Angiò difeep. di Tom- 
„ mafo di Stefano. In Santa Reflitu- 
„ ta fi veggon oggi anche delle fue 
«Pitture. - _ 

TAYLOR*CGpr*m'* 3 dotto Teolo- 
go Inglefe , era figlio d’ nn Barbiere 
di Cambridge, ove fu allevato con cu- 
sa , fi refe abile nelfe Belle Lettere , 

• nelle Scienae , e fu fatto Profeffore 
di Teologia a Oxford , c foftt) molto 
per la caufa del Re Carlo I- eh’ egli 
farvi femprc fedelmente da Cappella- 
no , Quando fall gl Trono Carlo II. 
^li fu tatto Vefeovo di Dirwn , e di 
Connor nett’ Irlanda . Egli m. nel 
add7. HavvI un fuo libro iniit. : Dudor 
dubittntium ; una Storia delle Anti- 
chità deU’Univ. d’ Oxford , cd altre 
Op. flimate dagl’ Inglefi . 

TAZIANO , Tatiaaut , valente O- 
tatoTC, e Filofofo , foprannominato 1 * 
jfJJirio, fu Difcepolo di S- Giufiino , 

• dimoilrò molto aelo per la Fede di 
Gesb Critto . In apprelTo cadde nell* 
Erefia , v fu Capo della Setta de’ Con- 
tinenti . Egli avva compoflo un’Armo- 
Bla de’ 4. EvangcIIfU detta Diateffa- 
SOM, ed un gr. numero d' altre Opere ; 
ina non ci rimane che il fuo difeorfo 
tontro i Gtntili in favore de* Criflia- 
ni . La Concordia febbene porti il fuo 
nome , non I fua , come pur anche 
tutti gli altri ftritti g ciir gli fi |ttri- 
buifeono. 
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TAZIO Re de’ Sabini , adegnato pel 
ruhamenro delle Sabine, fece la guer- 
ra a’ Romani . Qualche tempo dopa 
elTcndo Hata fatta la pace, fi Habill a 
Roma , e lafciò I’ antica fua dimora di 
Curi , donde i Romani prefero il no- 
me di Quiriti . Taxio fu alTediato fei 
anni dopo per ordine di Romolo. 

TAZIO C Achille ) d* Aleffandria', k 
Autore di un Libro della Sfera, che il 
Padre Petavio tradulTe. in Latino. E' 
creduto pur anche Autore del Ronisn-; 
so Greco degli amori di Leurfppo . *di 
Clitefout, di cui Salmafio ne diede u- 
na bella Edizione in Greco, ed in La- 
tino con delle noto. Suida lo fa Paga- 
no, e che poi rinunxiò al Paganefimo , 
e che fu htto Vefeovo. Foieio palladi 
lui nella Biblioteca cap. 87- , „ 

„ TEBALDEO C Antonio 3 Ferrare- 
« fe , morto nel 1537 - in Roma , c» 
,, lafciò I I Sunetti , Cvpinli , Egla- 
,, gir. Dialoghi , Ep>fiol* »t._ Ci la-. 
,, (ciò innoltre de’ verfi latin» , eh» 
,, dagl’ intendenti fono piu apprezzati 
,, degl’ Italiani . , . 

„ TEBALDESCHl C Francefeo > 
,, Cardinal Arciprete .di San Pierro , 
,, nativo di Roma , fu uno de fcdici 
„ Cardinali, che fi ritrovarono dopo 
,, la morte di Gregorio XI. nel I 37 lf- 
” flante che il Sacro Collegio teneva 
’ il Conclave per releiione d’nn no» 
vello Pontefice , e (l afpettava i| 
,, confenfo di Btrtolommeo Frignano 
,, Arcivefeovo di Bari , il popolo vm- 
,, pallente di aver ui» Romano, entrò 
,, nel Conclave con tale furia , che un 
« Cardinale per acquietarlo , e per 
,, metter fe, e gli altri alla difefade 
,, danni, che ne temea, grida, che il 
. « Cardinal di San ‘ *l«: 

,, to, e che incombe» a M.igiflrati di 
” Roma di farlo confentire alla fu» 
,, elezione . Sparfz una tal nuova tuf 
,, ti corfero a rinvenirlo , e » 

« forza lo portarono nella Chief» di 
« Sin Pietro, e lo mifero full Altare 
„ fecondo il coflume , avyegnathò e- 
« eli , eh’ era nell’ età di piu di 80. anni 
„ gridafle, che non era egli 1 «letto , 
,, mi/l’ Arcivefeovo di Bari.. Di 1 * 
,, lo condulfero nel Palazzo Pcnitm- 
,, ciò , ove a fu6 malgrado fu 
,, to come Papa fino al di appreno , 
,, che fi pubblicò finalmente 1 elezio- 
„ ne di Bartolommeo Prignani . iWei- 
,, ^rg hfloir* du grand Sehifme. 

TEBALDI C Giambatifl» 3 Cano- 
» Dico di S. Gio- in Latcrano, motto 
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„ in Roiqs net ì6cif. tmlatò in otti- 

9^ Rimaci' d' Omero f e fé' 
n altre Op. ' 

TEGAN , Corrcpifcopo di ' Treveri 
del tempo di Lodnvko il Pio, fcrifie t’ 
Iftocja di ^uefto Principe , 'predo* del 
duale erx 'molto in credito. Pietro 
^tbou la'puoblicò irei corpo degli 
Autori dcll’-Iftoria di Francia. 

TEGLAT-FALASAR, Re degli Af- 
iirj ,■ f^ccedc a-. Fui 747-. anni avanti 
Gesù Crifto • Acaa Re de’ Giudei , 
veggendoO affediato in Glrufalemme 
da Ratino Rk di Siria , mandò a 
Tegiat- Falafar tiitto l’argento , che 
ritrovò nel Tempio , per indurlo a 
foccorterlo , Quello Principe rollo 
marciò coAtro Rafino , lo uccife , 

‘ ruinò Damafco , e trasferì gli abitan- 
ti a Cirene. Ma la l'uà alleanza fu 
dannofa a Acaz , perchè devaftò il 
fi4p pacfe , e l'obbligò a pagargli un 
tributò ahnno affai conliderabile . Gli 
prefe pur anche la maggior parte del- 
le Città della Galilea « e condufe 
cattive le Tribù di Neftali , di Gad , 
di Ruben , e la metà della Tribù di 
MatrafTe . Mori .a Ninive 718. doni 
av. G. C. 

,, TEJA , fu l’ultimo de’ Re Goti 
Y, in Italia li quali dopo edere (tati 
,, in e(fa 64. anni , furono tutti cac- 
tt ciati da Narfete nei ^$4. per ordine 
), di 'Giufliniano . Teja fu uno de’ 
ss Principi il più valorofo . -Nella bat- 
ti taglia , in cui fu uccifo in quello 
» abno vicino a Cuma nella Campa- 
ti aia , incontrò tutto l’impeto de’ 
„ Romani con un valore lenza pari , 
ti Quando lo feudo era talmente pie- 
ti no di lande , che non poteva più 
i, folieaerie , ne prendeva un altro , 
t, e con la. fpada chetenea nella mano 
t, dritta refpingcva quelli , che ofa- 
ti vano .d’adalirlo. Combattè in que- 
t. Ha guifa una terza parte dei gior- 
tt noi quando nel punto che cambia- 
ti V» lo feudo già coperto da dodici 
ti lancie , un ìoldato gli trapafsò il 
» petto con la fua giavcllina , e lo 
Il rovefeiò a terra . La reità fu polla 
Il fopra una picca a villa d* ambi gli 
Il Eferciti . 

TEISSIER ( Antonio ) nativo di 
Montpcllicr i fu allevato nel Calvinif- 
mo I e lì ritirò in Pruffia , dopo la ri- 
vocaz. dell’Editto di Nantes. L’E- 
lettore di Brandebargo gli diede il ti- 
tolo di Conliglicre d’ Ambafciaca , edi 
fuo lAotiografo t soa uaa Hoboue •- 
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Teiffiler. moti a Berlino nel I71;. d' 
anni 84. La Tua Principal Op. contie- 
ne gli Elogi degli uomini dotti, cava- 
ti dall’ Illoria del Sig- dì Thou . La 
più ampia Edizìonq- de’ fuei Elogi è 
quella di Leida net 171$.. in 4. volumi 
in la. Vi fono pur anc^e molte fue 
Traduz. cd altre Opere . Egli era un 
uomo dotto. ' ^ 

TEKELI C Emetico Conte di ^ era 
figlio di Stefano Telccli ,' pofTente Sig. 
Uughero I che fu accifo nella cofpira- 
zione del Conte di Serin._ Si ritirò 
nella Tranlilvania'cOn alcuni altri Ca- 
pi de’ malcontenti d’ lungheria . Egli, 
li refe si piacevole al Pria. Abafiì col 
fuo fptrvto I e valore che in breVe 
tempo divenne fuo primo Minìllro, c 
Generale delle truppe', che mandò in 
foccorfo de’ malcontenti, lo rico- 
nobbero tutti per Geneftlimmo dell’ 
'armata . Tekeli fece la guerra contro 
l’impcradore con diverfo fucccITo . E- 
11 fposò la Principefa Ragocski , ve- 
ova del Principe' di quefto horae , e 
figlia del Conte di Scria j' e lì folten- 
ne molto tempo in Ungheria. Ma fu 
finalmente coflretco di abbandonare 
quello Pacfe, 'e ritirarli .a Collantino. 
poli , ove vilfe da Tempi ice particola- 
re . Egli m. predo di Nico/nedia ai i}. 
Settembre 170$. do^ d'avere abbrac- 
ciata la Fede Cattolica. 

TELAMONE, figlio d’ Eaco , e fra- 
tello di Pelco , uccife Poco, fuo fra- 
tello paterno, e fi ritirò a Salami- 
na I predio del Re Qcteo , che lo fe- 
ce fuq fucceffore I e gli diè-Glauca fna 
figlia in moglie . Dopo la motte di 
quella Principed'ai Telamone fposò P(- 
ribea , figlia d’ Acatoo , Rd di Me- 
.gara , e n’ ebbe il celebre Ajace . E- 
gli fu uno de’ primi , che diede l’ af- 
fatto allor che Ercole prefe la Città 
di Troia. Quello Eroe per ricompen- 
fa gli diede in moglie la fua figli* 
Elione , da cui Telamone ebbe Teu- 
cro I rinomato per la fua arte in- ti- 
rare d'Arco. 

TELEMACO , figlio di Ulid'e , e 
di Penelope , veggendo , ebe du- 
rante la lontananza di fuo padfe co- 
loro che dimandavano in moglie fua 
madre accagimavano gran difordiui 
nel Tuo Palazzo , e ne’ fuoi Stati t 
ìntraprefe di viaggiare per avere deU 
le nuove d’ Ulidie ; ma qualche 
tempo dopo quefto Principe clTen- 
do arrivato in Itaca , egli uccife 
tutti qutfti temerari a colpi dì frec- 
ci*! ' 
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ci« , e fii aiutato in queRa pugna da 

Tetcmaco . 

„ TELESE C Franccfco di ) Ciure- 
confulto del XIII. Secolo , Scritrc , 
~ fopra le Coflitut^oai del Regno. 

TELESFORO CS ) Greco di Nazio- 
ne , fuccelTe a Papa S. SiRo I. verfo la 
fine dell' anno lÌ8. e fu mariirizzato 
fr Id fede di Gesù CriRo ai a. Gen- 
naio del 139. S. Igino gli fuccefle. 

,, TELESIO C Antonio ) , fu dot- 
lo non meno nelle Belle Lettere « 
s, che nelle lingue. Egli compale di- 
s, veri! Poemi j ed eflendo in Roma 
„ in tempo , che fu prefa la Citih 
^ dagli Spagnnoli nel 1517. R ritirò 
nel fuo Paefe , ove non guari *p- 
„ prelTo m. hatomo gli fe’ in lode 
^ oucRi veri! . 

TELESIO C Bernardino D nipote del 
precedente « dotto Filofufu del Secolo 
XVI. nat. di Culenza , nel Rt-gau di 
Mapoli, fu uno de' primi dotti , che 
fcolTero il giogo d’AriRotele aello Ru- 
llio di FilofoR* , Paolo IV. ebbe per lui 
una Rima particolare , c cercò farlo 
Vefeovo di Cofeiiza ; ma egli non 
Volle , e fece cadere la nomina fopra 
fuo fratello. Mori in Col'enza nel 
3 ; 88 . d' anni 79- Abbiamo due (uoi 
volumi de' principi delle cofe natura- 
li t ed alenai altri Trattati di Fi- 
fica. 

Ptuea miUis vtrfum Thtltfii , 

Tf, nee failimuT y edidijfc eonjijt : 
Vivtf muli» multa f»eutorum ; 

E$ gratas neget tff$ quit Cammnasì 

,, PaehGiov. in ilog. e, m. Leandr. 
Alharti dtfcrtK,. d’It, 

TELL ( Guglielmo ) è uno de’ 

S rincipali Autori della rivoluzione de’ 
vizzeri nel 1307. Grisler , Governa- 
tore di quefio Paele per 1’ Imperadore 
Alberto, avendolo obbligato fatto pe- 
na di morte , a gittar a terra da un 
luogo molto lontano , con un colpo 
di freccia , un pomo , poRo fopra la 
tcRa di uno de’ fuo i figliuoli. Teli 
rapprefentò che qucRo giuoco era inu- 
mano, e che amava piuttoRo morire, 
che metterli in pcricnlo di uccidere un 
fuo figlio . Ma Grisler li minacciò di 
morte tutti e due , fe| non obbediva- 
no . Teli ebbe la buona fotte di tirai 
n) gluRo, che portò via il pomo fenza 
oflendere il figlio . Dopo quello bel 
colpo il Governatore avendo veduta 
Un’altra freccia nalcoRa lotto il giub- 
bone di Teli, gli dimandò ciò che nc 
TomoHL 
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volea fare : I» l' ave» prefa appofi.u *. 
mente , rifpofe , per ferire me Jiejfo , 
ft fgrai:iatamentt »vefji uccifo il fi. 
gliuol mio. Alcuni giorni dopo Teli 
eh' era Rato pollo tra’ ferri per qucRa 
fua rifpoRa j trovò il mezzo di fuggtr- 
iene . Egli lorprcle il medefimo Grjs. 
Icr , c lo uccife , e follevò poi i Sviz- 
zeri a fcuuterc il dominio d' Aulìria , 
• a fare una Repubb. che fin ad ora fi 
mantiene con gloria. 

TELLIER CM’chelc di ) C- tcellie- 
tc di Francia , c Mmillro di St.i; > , era 
figlio di Michele di Tellier , Signore di 
Chaville, Configlicre nella Corte dei 
SuKidj. Nacque a Parigi ai 19. .Iprile 
ido^. e s'innalzò col fuomeiiio, e ca- 
pacità. Egli fa latto Configlicre del 
gran configiio, poi Piocur.nrorc del Re 
al Oiatelec in Parigi , e poi Segretaria 
de’ memoriali . Egli fi portò sì bene 
in tutti gii aRari , che furcngli coui- 
mc8i , che fu nominato nel 1640. Ina 
tendente di Pìeqio'Ue , poi Segretario 
di Stato in luogo del Sig. di Noyers , 
eh’ erafi licenziato. Egli tenne quetto 
impiego fino al 164}. Le divifioni ci- 
vili che fi deRatono dopo la morte di 
Luigi Xlll. aperfero il campo al Sig. 
di Tellier di ftgnalar il fuo zelo pec 
lo Stato. Egli ebbe la maggior parto 
nel Trattato di Ruel , c si la Regina 
Reggente , che il Cardinal Mazarini 
pofero ìu lui la principale confidenza 
durante le turbolenze , che agitavano 
la Francia dopo quel trattato . Egli 
continuò 1 rendere de’ fervig) inipur- 
lantì a Sua MaeRà , e gii fu data la 
carica di Teforierc degli ordini del 
Re . Egli rinunziò nel i666- quella di 
Segretario di Raro al Marche f* di Lou- 
vois , fuo primogenito , che ne avea 
la fuccelGone. Ma queRa fua volon- 
taria rinunzia non I’ allontaiiò dal 
Configlio. Egli confervò il titolo . e 
l’impiego di MiniRro, ed il Re,,cha 
avea per lui una Rima particolare', e 
lo fece Cancelliere , e Guarda Sigillo 
nel 1677. dopo la morte del Signor d* 
Aligre . Tellier avfa allora aairt 74. 
ma queRa fua avanzata era non lo 
impedì punto d’occupare degnamea- 
te qucRo poRo importante. Egli mo- 
ti ai a8. Ottobre 168$. d’anni 83. e 
fu defiderato dal Re , c da tutta la 
Francia . 

TELLIER C Carlo Maurizio di ) Ar- 
civelcovo di Reims, Goiaandance dell* 
Ordine dello Spirito Santo , Dottore, o 
Proviforc diSutbona, Cunfiglicce dello 
Stato otdUiatio cc. era fcattUodoi f«. 

B |uca* 
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ISueiitr t e nacque a Parigi nel l<54*. 
£gli fi «fiflinfe col fuo *eIo per le fcien- 
te, e per 1' oflervanea della difciptiiui 
Ecclefiafllc* , e mori di morte improv- 
vjfa a Parigi ai 11. Febbraio 1710. d’ 
anni d9- EaCclÀ in morendo la fua li. 
Irreria ai Canonici Regolari delia Ba. 
dia di S. Crnevicfa di Parigi . 

TELUER C Francefeo Michele di 5 
W arebeie dì Louvois , Miiiiftro, e Se. 
gretario di Siatq, primogenuo del pre- 
cederne Michele . Nacqne a Parigi ai 
i8- Gemi. idjl. Egli fa ricevuto nel 
35 $ 4 . in luogo di Tuo padre fulla cari, 
cadi Segretario di Stato per la guerra , 
e talmente fi portò in qucfto impiego 5 
che Luigi XIV. In flimò affai . ed eb- 
be in lui una partitolar confidenra . 
Queflo Principe lo fece nel iddS. So- 
yrainlcndcnte Generale delle Polle « 
c Gran Maeflro de’ Corrieri di Fran- 
cia , c de’ Pacfi firanieri , poi Can- 
celliere de' funi Ordini , e Gr. Mae- 
flro degli Ordini di S- Laiaro , e di 
Floflt-i Signoia del Monte Carmelo . 
Per le d< lui (ollecìtaeioni . e cure 
luigi XIV. ftabill il .Regio Ofpìiale 
degli Invalidi . Egli fu fatto nel léSj. 
Sopraintcnd. delle fabbriche, deH'Atti , 
e maiiifattnre di Francia, e mori a Ver- 
faillcs ai i«. luglio 1691. d’anni 51. 

TELLIER C Michele famofo Gè* 
luita, nacque preffòNli Vite nella Baf- 
fi Normandia ai l6. Diccrab. 164). 
Jiifcgnò con fuccelTo la Umanità, eia 
Filolefia , e pervenne per grado alle 
firimc cariche della fua Società - Fu 
fatto Confeffore di Luigi XIV. dopo 
la rPorte del P. della Chaiic nel 1709. 
e fu eletto Accademico Onorario dell' 
fVccadimia dell’ Ifcririoni , e Belle 
lettele. Egli fi occupò con aclo nelle 
l'iffufe inforte per la Coflitueione Li- 
nigenituf , c dopo la morte del Re nel 
1719. fu mandato a Anricns . poi alla 
Fiechc , ove mori ai 1. Settembre 
3719. d' anni y6- Abbiamo di lui : i.. 
Vijtfa de nuovi Cr-Jliani , e de' MiJ- 
fionarj della China , dot Giappone , e 
dell' ìndie. Quello Libro fece gran ru- 
more ; 1. Offer-&azioi>i fopra la nuova 
difefa delia (•’erfion Prantefe del iV, 
7 *' Hamp. a Mòos ec. Roven 1684. in 8. 
E* un'Apologià degli fcrittrdcl Sigo- 
Malict. Il Padre di Tcllier ò Autori 
di un gran numero d* .iltrc Opere , -e 
particoUrni. d'una edialoné di Quinto 
Currin ed fi lum Delfini , che è fliinaia . 

TEMISTlO, ctlcb. Oratore, e Fi- 
I# loto Greco del IV. Scc. fu fopranno- 
nriuato Eufrate , cicà bel parlatore t 
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Infegnò con tanto applaafo a Jltitioa 
chia, Nicomedia, a Roma, ed altro- 
ve, cheofeurava tutti i Filofofaatì del 
fuo t’inpuj c dicefi pur anche, che i 
Commenti , che foce fopra Ariflotele 
nella lua giovinezza , furono cosi lli- 
matì , che uno de' migliori Filofofi 
della Grecia lafciò la fua fcuola per 
andarlo a vedere . Trmiflio pafvò la 
maggior parte della fua vita a Collan- 
noppli . L’ Imperador Collant ino ho 
fece Pretore, e l’onorò d’ una Statua 
di bronzo. Fu pur anche in grazia 
predo Giuliano rÀpoflaia , c fu in gran 
credito nella Corte dell* Imperadoce 
Valente , che proccurò di addolcire con 
Una eccellente Arringa , nella quale 
prova a quello Principe Ariano , che 
non dee Ipargere il faiigue de’ Cattoli- 
ci . Theodofio il Grande lo fece Pre- 
fetto di Collantinopuii , e lo clefle , 
febben foife Pagano, Precettore dlfuo 
figlio. Bilogiia ch’egli fulfe uà uomo 
dabbene , perchè fu fempte flretio a- 
mico di S. Gregorio Nazìanaeno. Ab- 
biamo diverfe lue Arringhe , che fono 
filmate , la di cui miglior ed>aione ò 
quella che il Padre Arduino diede nei 
1684. in Grveo , e in Latino. 

TEMISTOCLE, celeberrimo Geac^ 
rale Ateniefe , era figlio di Ncocle , 
uomo illuflre per la fua calcita, e per 
la fua viriti . Efrndo fiate difcredatai 
da fuo padre per le diflblutezzc dell* 
fua gioventb, egli credette, cheli fo> 
k> mezao per cancellare quella infa- 
mia , folle il fervire alla Patria cou 
delle belle azioni. S’applicò tutto ad 
acquiftaifi degli amici , e della ripu- 
tazione , 4 a’ occupò -alla prima a giu. 
dicare gli affari de’ particolari , pro- 
ponendo de’ fpedicnti utili , pronto 
ugualmente a zjtrovarli , che ad efe- 
guiili • Gli fu data poi la commifiioaO 
di fare la guerra coatro quelli di Cor- 
fà • Egli fini felicemente quefla guer- 
ra con Aver cacciati i corlari , e col 
rendere il mare, libero. Egli fu cheti- 
portò la celebre vittoria navale di Sa-, 
lamina fopra Serie 480. anni avanti 
G. C. In appreffo i Lacedemoni aven- 
do fatto cóntro di lui molle accufe, fu 
difcacciato dagli Ateniefi, e fi rifugiò, 
nella Pctlia,'ove il Re gli diede }. C'Ctà. 
per il fuo loflentamento. Mori a Ma- 
gnefia 4^4. anni avanti C. C. per aver 
bevuto del fangue di toro piuttoflo che 
portar l’arroi contro la fua Patria. 

„ TfMISTOGINEdi Siracufati la- 
,, fetò la Xterte di Ciro fratello di Ac> 

1, i-feifc , come feriva - 
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tempesta C Antonio ) f»»ofo 

Pittore , e Scultore Fiorentino morto 
nel itfjo. er» eccellente prineipalmeo- 
te in rapprefentare delle oatta(lie , 
delle caccic « delle cavalcate f ed ogni 
forte d' animali . » — 

TEMPLE CGuB*'*'*"") 

Barone, e Signore di Sheene, era ni- 
pote di Guglielmo Tempie , Segreta- 
.rio del faroofo Come d Eder i del 
tempo della Regina Elifabctca , nacque 
«erfo il ld»9. e dimollrò dalla fua fan- 
fciuleiea molla inclinaiionc , e talento 
feet le Belle Lettere , e per le foeo- 
ac . Egli fu allevato a Cambridge , e 
comparve poi nella Cortu d Inghilter- 
fs con éiflinaione- . Fu mandatrr in 
qualiti di Ambafciadorc agli Stati Ge- 
nerali delle Provincie Unite , alle 
Conferenee d’Aquitgrana niljddS. e a 
quelle di Niroen» nel 1678. Due anni 
dopo 4 egli nnunziò ai pubblici, affari , 
s fi ritirò in campagna , ove viffe da 
atomo Jirtvano i unicamente applicato 
Allo Audio, e a coltivare 1 funi giar- 
diai. Morf nel mele di Febbraio i699- 
idopo d’ aver ordinato in inorendo che 
il luo cuore fort*c feppclliio ^9^^? * 
quadrante del fuo giaidino ptiucipa- 
Je in faccia dell’ appartadiento < ove 
folca cnnieraplnre le Opere della Na- 
Inra. Vi fono delle fuc Lettere fcrit- 
ge nel tempo ch’età Ambalcijdore , 
rg molte Opere di Storia, di Politicà , 
A d' Morale , che furono trMoite , 
dall’ Inglefe in Fraiicele , piene di 
.inoìto (pirico , e genio , ma tioppò 
jippaifionatc per la Francia . 

TENDA CG»Iparo di) figlio natura- 
le dà Claudio di Savoja , Come di 
.Tenda , c Governatore della Proveo- 
?a , fervi con onore ia Francia nel 
fteggimento d’ Auniont « Viaepiò poi 
due volte in Polonia , e noti in Pa- 
■ligi agli 8, Maggio 1597;^ d’ami. 79- 
Abbiamo di lui : !• Un 'Tratiat'* del- 
4a Ttadueione tea folto il «omc dell 
tftang. in 8. g. ftelaiioiie Iflotica di Po- 
lonia, folto if nome dì AltaivilU , iti 
la- Quefle due .Opfrf. fono flimaie . 

TENES , o TENNES, figlio di Ci- 
Ano , o fecondo altri i d’ ApoUioe , 
.affeodo flato accufato d’inceflo «U fua 
tnacrijinA ^ fu cfpolfo in qua cinA (ul 
Jnarc , con fua (nrclla Enaitea , la 
quale noi volle giammai abbandona- 
fc. La cafla fu gittata in un Ifola , 
che da Tenes fu chiamata Teuedo . 
Tenes vi regni, e vi flabill delle leg- 
gi feverjflìme, come era quella , Che 
«OBifaniUTa gli adulteri »L taglio del-: 
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la tetta , legge che la fece olTervare 
nella perlona del fuo proprio figlio - 
Tene* fu uccifo da Achille prcHo difuo 
padre Cigno, durante la guerra Troia- 
na , e dopo la fua morte fu adorato co- 
me un Dio nell' Ifola di Tenedo . 

TÈNIERS C Davide ) nome di due 
fam. Pittori d’Anverfa , 'il primo è 
chiamato il f'eeeiio , per diiHuguerlo 
dall’ altro , che chiamiG 11 Qiovtne . 
Qtiefii m. nel ld49-. , * . , 

tENTZELIO C Andrea 5 fànf- Me- 
dico Tedclco del Secolo XVII.; di cul 
abbiamo un Trattato curiofo , nel 
quale egli fcrive ampiaiùente noti lo- 
lo la materia delle Mummie, le loro 
virtù , e proprietà , ma la inaniera 
onde fi compongono , e fi adoprano 
nelle malattie. Noit bifogna coiifon- 
derlo con Guglielmr» Ernefto Tcnue- 
lio , altro dotto Scrittore Tedefeo j 
nato a Arn.'latf in Turingi.-i agli li- 
Luglio 1659. e morto à’ a.4.Novembrie 
1707. d' anni 44. Havvi dì quello uluinó 
un gr. rum. rt’ Opere dotte , e cnriole « 
TEOBALDI CTcobaldo Catti ) va- 
lente Mufico , nativo di Fiorenza j 
ftUcttsco dillA MuficA di q aboin- 
donò rìulU ed *ndò in Francia ^ 
dove fu.bcniffinio Accolto 4^ fucila 
ccl. Mufico. Tcobaldi occupò i pcV fd 
fpazio di so. annii uo pollo di Sirifonmi 
pel violino nell' orchcftfA dellOpefiui^ 
morì inFarÌRi nel I717* W 

due Opere t Cofonidi 
remo rapprefentate con buon efito . 

Teocrito , cclebcrr. poeta Gre- 
co , iiat. di Sitacula , e vivea nelW 
Corte d' Egitto nel tcmp(j di Toloni- 
ntco Fitad&lfo aSi- anni in circa aV- 
G. C. Dicefi, che ritornato a Sjr.icB- 
(a , avendo parlato male di Jérond 
Tiranno di quelli Città, fu occii'oper 
ordine di.qucfto l^rincipe . Ci riman- 
gono di Tcocci tot degli IJill), in 
gua Dorica . Quelli lAjlU fo"« 

Opera in queUo genere, si jict I* tu* 
purità grairdc,, che per U bellezza 1^ 
ro cftrcn»?- Virgilio fi fervi di elu 
per nelle, Ègloghe . .. , 

teodato , fu Ft^cipe della 

„ Tolcaua, e nipote di Tcodorico $ 
,, ma uomo timido vile, amante del 
,, danaro. AniaUfunta fcceiutn^gU 
,, sforzi per tenerlo, fi freno , E l q- 
„ diava gr.rndemente pel fuo mal CO* 
,, fiume. Ma morto AtaUtico lemen* 
„ do di non aver più autorità ualW 
„ Stato procurò, che folTe eletto Re 
,, con patto , che gli lafciaffe pdtMf 


I nel Governo. £eli 


quando entro iu 
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I, poCcffiit d«l Eegno {ect fubito il 
a, contrario, e la mire in prigione in 
„ una torre fabbricata in mezzo del 
a, Lago Vulfìno in Tofeana , dove li 
,, mori di dolore poco dopo , o come 
a, altri dicono flrozzaia'. Giuliiniano 
,, forfè di ciò fdegnato prete motivo nel 
1» di mandar nell’ Italia Beiifarin , 
n come fece , ad impadronirtene . I Go- 
„ ti come inetto abbandonatolo , fcel- 
„ fero per loro Re Vitige nel 537. ef^u 
„ pneo dopo uccifo da un foldato. 

TEODEBERTO 1 . Redi Metz, era 
'figlio di Teodorico I. Re d’Auflrafìa, 
al quale fucceffe nel 334. Egliiircgna- 
}ò col fuo valore, fconfilTc i Goti, ed 
i Romani in Italia ; e fi preparava a 
fare la guerra all’ imperador Giuftf- 
Bìano, quando mori l’anno 548. Ti- 
baudo fuo figlio gli fuccefle. 

TEODEBERTO IL Re d’Auflrafia, 
rucccffc a Tuo padre Childiberto il. 1 ’ 
anno 595. Diyifc i fuoi Stati con fuo 
fratello Teodoricn. Brpnechilde avola 
di quifli due Princjui violentò cfticma- 
mente la'Corte di Teodeberto, e volle 
■farlo paffare per un fanciullo fuppoflo, 
Qiicfto Principe fdegnafo la cacciò dai 
fuoi Stati , ed ella ritirullì con Teodo* 
lico , Re di Borgogna, Ella accefe la 
guerra tiella famiglia Reale, c Teodd- 
berto dopo cffifre flato vinto nelle bat- 
taglie di Toni , e di Tolbìac , fu uc- 
fìfo in Colonia l’anno dia. 

,, TEODELINDA , moglie d’ Ottari 
1, Re dei Longobardi , fu Priiicipeffa 
V, molto favia , c CaftoITca. Ct Ile fue 
3, perfuafive induflc Agilulfo, che no- 
3, minò Re dopo la morto del marito , 
„ ad abbiurare l’Arianifmo , e farli 
3, Cattolico. Egli fi dice , che avclTe 
3, fatto fare un.t corona di ferro co- 
3, perta dì lama d’pro, quella con cui 
3, dopo gli altri Re dei Longobardi 
3, fuccelTori d’ Ottari fu coronato Re 
,, d’ Italia Carlo Magno , per avvertir 
3, i Sovrani , che la corona è un pe- 
si fo , il quale fovente opprime colui, 
3, che la porfa , g di cui non oflante 
<l, fi diflìmula ìlpcfo per lo fplendore , 
3, che abbagli.a la villa . 

TEODOLFO celebre Vefeovo d’Or- 
leaps , ed uno dei piò dotti uomini 
db! Sgc. IX. era originario delta Gallia 
Cifalpina. Carlo Magno gli diede 1 ’ 
fbbhadìa di FIcury , poi il Vefeovado 
d’ Orltans 1 ' anno 793. Quefto Principe 
lo cleffb per fc.ttofcrivere il fuo tefta- 
mentri rcll'flu. e Luigi il J ®/4 ebbe 
per lui una fl.ma fiugolarc . Ma Teo- 
ftetfq gfffoilo fiato R«cufa(o Ai 


^to parte Bella congiura di Bernardt» 
Re d Italia , fu imprigionato in An- 
gerg. In queflo luogo egli compofe 1 * 
inno Gloria^ % ^honox*. un» par- 
te del quale fi canta nel giorno delle 
Palme . Dicefi , che avendolo cantato 
da una fineflra della prigione , mentre 
1 Imperador paCava , qmfto Principe 
ne fo si prefo , che gli fece dare la li- 
bertà . Teodolfo mori l’anno 811. ia 
circa. Havvi un fuo Trattato del Bat- 
tefimo; un altro fopra lo Spirito San- 
to; Duo Capitolari dirizzati alli fuoi 
Curati , ed altre Opere , la di cui mi- 
glior ediaione ò quella del Padre Sir- 
mondo nel léad. in 8. 

TEODORETO Vefeovo di Giro In Si- 
na net V. Sec. , ed uno dei piò dotti 
Padri della Chiefa. Nacque l’anno 
ì 86 . Fu allevato nel Monaftero di S. 
Euprepio , e fu difccpolo di Teodoro 
di Moffueflia , e dì S. Gio. Crirofto- 
mo. Avendo avuto gli Ordini Sacri 
acconfentl con ripugnanza d’eflere or- 
dinato Vefeovo di Ciro I' anno 410. in 
circa. TeodoretO dimoftrò nella fua 
cafa,rnella tavola , nei fuoi abili , C 
nei fuoi mobili molta modeflìa , ed 
amore verfo dei poveri ; ma era ma- 
gnifico a riguardo della Città di Ciro. 
Fece fare due gran ponti , del bagni 
pubblici , dello fontane 3 e degli ac- 
quedotti . Travagliò con tanto zelo , 
e buon fuccefo nella fua Diocefi , eh* 
eia compofla dì 8co. Barocchi e , un 
gran numero dtlle qu.-ili erano infette 
di varie erefie, ch’egli «bbe la forte 
di renderle ortodolTe . Il fuo zelo no* 
fu riflretto foltanto nelle fue Chiefe , 
andò a predicare in Antiochia, e nel- 
le Città vicine , ove fu ammirata là 
ina eloquenza , c fapere , ed ove 
converti le migliaia di eretici , e pec- 
catori . La gloria di quello grande 
nomo fu non pertanto ofenrata per 
qualche tempo , per l’attacco ch'egli 
ebbe a Giovanni d’ Antiochia, e» 
Nettorio , a favore di cui egli fetifle 
contro i dodici anatemi di S. Cirillo 
d AleCandriq . Ma fi riconbiliò in ap- 
prelTo con S. Cirillo , ed avendo abban- 
donato Neflorio , oppugnò con tanta 
forza quella Erefia , che annullò la 
raccia di avere difelo per qualche tem- 
po quella Erefia . Egli fu depoflo da- 
gli Eretici nel falfo Sinodo di Efefo ; 
ma fii rillabìlito nel Concilio Genera- 
le dì Calcedonia , ove fece una gran 
comparfa nel 431, Si crede che fia mor- 
to poco dopo . Alcuni con tutto ciò lo 
tpnv W 9 UQ «»1 47?, Ci ritn»n|onq 
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fieì faoì eccellenti Cotriment! foprt 1’ 
Epinale di S> Paolo « e fopra diverlì 
altri Libri della Sacra Scrittura 9. 
Libri dcllj Storia Ecclefìallica dall’E- 
felia d’Ano lino a Teodolio il Gioiti- 
ne : L’ moria Religiofa , o Monafti- 
ca dei famnlì Anacoreti del fuo certi- 
|>o . Queir nioria , ch’egli intitolò 
Filotee, o Teofilo , contiene degli e- 
fempj maravigliofi ; 147. Lettere, 3. 
Dialoghi, ed un Trattato dell’ Erefic: 
30 . Difco'fi fulla Previdenza ; Un ec- 
cellente Trattato concroi Paeani, che 
intitolò Jella cura delle peffioni e le 
tnalollie Grecie- La miglior edizione 
di queir Opere è quella del Padre Sir. 
mondo in Greto, ed in Latino in 4. 
Voi. in fogl. Il Padre Garnier Geruita 
pubblicò nel 1684 un j. voi. di Teo- 
doret», che contiene diverfi altri Trat- 
tati . Tutte le fuc Opere fono degne 
d’ elTere lette , e gli acquillarono una 
gloria immortale , le forfè fi eccettua- 
no gli ferini, che fece contro S. Ci- 
rillo, in favore di Ncllorin , i quali 
furono condannati con quelli di Teo- 
doro Kopfue/leno , e d' lia ìd' EJfa nel 
V. Concilio Generale l’anno 5J3. J1 
che è chiamata , la eondenna dei tre 
Cspitoli . Ciò non pertanto in quella 
Concilio eh’ è il fecondo Concilio Go- 
ti erale di CP. non fi ordinò cos’ alcuna 
tontro di lui, perchè egli area oppu- 
gnato a viva voce , e in ifcritto gli 
errori di Neflorio , e perchè era fiato 
ricevuto alla comunione dei fedeli dal 
Papa S. Leone , e dai Padri del Conc. 
di Caicedonia . 

TEODORICO Re degli Ofirogoti, 
ed umydci pihgr. Princi|^i i)cl fuo tem- 
po , eia figlio di Va|ameru Re di una 
parte della Mefia . Egli refe dei gran 
lervigj all’ Impcradore tcngfie, e mar. 
ciò poi in IwLa contro Odoacre , con 
tu! fece la pace l’anno 493. Alcun 
tempo dopo avendo fatto morire que- 
llo Principe fono diverfi pretefii , fi 
vide padrone di _ tutta l’ Italia . Per 
iftabilirfi in quelli nuovi Stati, fpotò 
una foretla di CIódoveo Re di Fran- 
cia , feci «Itre poderofe iilleanze con 
altri Principi , e fece la pace coll’ Im- 
peradorc Anallafio , e coi Vandali d’ 
Africa. Teodorico non avendo alcmi 
nemico da temere , pentò foitanto a 
tendere più polito il fuo Regno, e pre- 
fe per fuò Segretario di Stato il cele- 
bre Calfindoro, che compì intieramen- 
te i fuoi defideri . Quantunque quefio 
Principe foCe Ariano , proteife fem- 
pre i Cattolici , nè velea che fi fa«f. 
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fero Ariani per compiacerlo t CgH 
Ce decapitare uno dei Tuoi Officiali fifa 
votiti, perchè erafi fatto Ariano t dia 
cendogli quelle rimarchevoli parole i 
Se ttt nen hai feritala la fede al tuà 
Dio , come la ferberai a me ^ che ao~ 
mo fono? Negli ultimi anni della fua 
vita ofeurò la gloria , che fi era acqnifia- 
ta . Egli fu cagione della morte di Papa 
Giovanni , e fece morire fotto falfi fof- 
pctti Boeaio , e Simmaco i dite più gr. 
uomini , thè falfrru •illora in Italia a 
Egli ll-ITc» moli ai 30. Ag ifto jiiS, 

’fEODOftlCO I. Re di. E'. , figlio tl! 
Clodoveo , e fratello di Qotario IJ I. e 
di Ctiildrrico II fu fi.ibilito Re di Ncu- 
ftria, e di Borgogna per le follecitudinì 
di Ebroino , Maefiro di Palazzo nel Sfòi 
Ma poco dopo fu rifa per Ordine dì 
Cbildetico, c confinato nella Badia dP 
S. pionigi . Ebbe la (ua liberti dopa 
la morte di Childetico, e fu rifiabili. 
tb nei fuoi Stali , è mori nel 6^0. d* 
anni 39, lafciindo Clodoveo III. e 
Chiideberto II. Re di Erància. 

TEODORICO 11 . Re di Fr. fopran- 
nominato de Chellety perchè era fiata 
nodriio in quefio Moitafiero, era figliuo- 
lo di Dogoberto III. Re di Francia. Fit 
tolto dal fuo Monafiero , e pofio fui tro- 
no da Carlo Martejlo nel 711, Morì nell* 
an. 737. d’ anni 13. Non portò , che li 
titolo di Re, perché Carlo Martello li 
avea arrogata tutta l’autorità. 

TEODORICO I. Re d’ Aullrafia, cr* 
^lio di Ciodoveo I. Re di Francia . 
Gli toccò per lua parte la Città di 
Metz. Capitale del Regno d’ Aufira- 
fia, l’Auvergna, la Kovergue, ed al- 
cune altre Provincie , che avea tolta 
ai Vifigoti effendo ancora in vita Ciò- 
doveo , fuo padre. Vinte i Tutingi ■ 
uni la Turinola ai fuoi Stati , c ma- 
ri nel 334. di anni jl. Egli fu il pri- 
mo, che diede delle leggi .a* Boyeos é 
popoli di Baviera , dopo d* avere fatta 
porre in buon qrdinc le lue Leggi da 
periti Qiurecoufulci' , in cui feivl di 
modellh all’ litiperàdore Giufiiniano • 
AUuni Scrittori io fanno pure Autore 
delle hegii kipuatie • Teodeberto fuoi 
figlio gii luco;tfe . 

TEODORICO U.il GioWnt. Redi 

Borgogna , e fi' Aufirafia , eia figlio 
di ^ildeberfo II. e nacque nel 587^ 
Égli paltò con Teudoreto li. fuo fra- 
tello i primi anni della fua vita rot- 
to la Reggenza della Regina Brune- 
chllde loro avol.i , Per la lollccitazio- 
ne di quefia PrincipeR'a , egli fc e U 
guerra a Teodoreto li. fuu fratello , 
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•>oi » CJottrìo li. In appreffo effcnilo* 
fi unito con queflo ultimo , fconfilfe 
•fuo fratello alla battaglia di Toul , c 
’di Tolbiac, ed avendolo fatto uccide- 
re nel ójl- prcfe Colonia ^ e s' impa- 
dronì dell’ Aulì rafia . Moli a Meri I' 
•tino fcRueiitc : dopo la fua morte Clo- 
tario li. intorpotò colla Francia gli 
Stati dei due fratelli . 

TEODORICO di Niem , valente 
Scrittore del Set. XV. nativo di Pa 
derborna in Weflfalia , fu a Roma fot- 
to Sogrctario di Gregorio XI. d’ Urbir 
no VI. ec. Are mpagnò nel Concilio 
di Coftania Pii).» Giovanni XXIII. in 
qualità di Scrittore delle Lettere Apo- 
ttoliche , e d’ Abbrcviatnre . Ma do- 
po la fuga di quello Pontefice , egli 
compofe contro di lai un’invettiva 
veementidìma , e morì verfo l'anno 
3417. Hauvi dì lui; i. una Storia del- 
. lo , Xer/ma , che è ciiriofiifima , e che 
termina all’anno 1410. i. un trattato 
'appartenente all’ (Ji’one 3. un Lib. 
appartenente ai Privilegj , t ai Di~ 
ritti dati' Jmpef adori alte Invelìiture 
dei Pefeovi : 4- L’ Moria della fusa 
di Giov.anni XXI M. 5 giornale del 
Coneitio di Cofìjn'Z.a- Quello Autore 
fcriflc in Latino d’uno fìite duro, e 
poco piacevole; ma k pieno di forra, 
fedele , ed cfatto nella fna narrario- 
aie . Gli fi attribuike ancora il Trat- 
cato fpettantc la necefTnd della 
ina della Chiefa nel Juo Capo , e nei 
juo< membri, ch'altri atiribuifcono a 
‘Pietro d’ A Ìllì . 

TEODORO I. nativo di Gerufalem- 
we , (iicccifc a Papa Giovanni IV. ai 
S4- Novembre <41. Egli condannò 

■ Pietro , e P.iolo Patriarchi di CP. 
eh' erano Monotelliti , e lavorò con 
scio pel bene della Chiefa- Morì fan- 
tamentc li 13. Maggio 049. S. Mxrti- 

■ gto I. eli fucccITe . 

TEODORO IL fucceffe a Papa Ro- 
tnano l'anno 898. morl'io. giorni' do- 
po la fua elezioue. Giovanni gli fuc- 
^elTe. ' 

TEODORO di Cantorbery , Mona- 
co di Tanfo, fu ordinato ^feìcovo dal 
Papa Vitaliano , e mandato 1’ anno 
gilS. in Inghilterra per governare U 
Chiefa di C.mtotbery , fu accettato 
volentieri dal Re Egberto , e flabili la 

f kdc, e la difciplina Fcclefiafl'ca . M. 

' anno 6$Q, d’ a''"' 88. Ciò , che el ri- 
mane del fuo Pearfenti/a/e , e delle ai- 
ire fue Opere, fu raccolto da Giacomo 
'Petit , e flampain a Parigi l'anno 
"iój;, in g, volumi in ^ con delle dot- 
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fé BnnotaiioBÌ . Quella raccolta ^ Ini- 
porianciflima , e degna d’ clTcre lettg 
dai Teologi , 

TEODORO Mctochìte . V. A(cto- 
chite . 

TEODORO di Mopfuelìia, così no- 
minato perchè era Vefeovo di Mopfuev 
(lia , Città della Cilicia , fu allevato, 
cdiordipaco S.acerdotc in un Monade- 
ro . Egli diveane uno dei più dotti 
uomini del tuo tempo. Ebbe per Di- 
fcepolo ;il famulo Neftorio , c mori 
nel 41S. Egli avea compoRo un gran 
numero di dotte Opere , delle quali 
•non ci limane altro che un fuo Com- 
mencp fupra i Salmi, nella Catena del 
Padre CotJcrio . II Duca d’ Orleans j 
xhe morì .a Parigi nel 1751. ed unad.| 
piò dotti Pnocipi , che 1’ Europa ab- 
bia prodotto , prefe a dimuRrarc in 
una fu,a D'irercaiione , che il C'm- 
mcnto , che porta il nome di Teo- 
doro, nella Gateuia del Padre Corde- 
rio, c fuor d'ogiiì dubbio di Teodoro 
,di Monfuellia . Da queflu pio , e 
doma Principe dobbiamo riconofeere 
quella difjCQperta. H.ivvt in fecondo 
luogo un Commento MSS. fopta i Pro- 
feti M nori . 3. M i]n frammenti fo- 
pra tutta, la Biblioteca di Fori». Gli 
Scritti di Teodoro di Mopfuelìia , eia 
Lettera d’ Iba Vefeovo d* EdelTa , che 
.io difendea , e gli Anatergi , che il ce- 
lebre Teodorciu Vefeovo di Ciro op- 
pofe 3 S, Cirillo in Livore di Teodoro 
di Moplucliia , fece'O gran rumore . 

, Il che chiamafi 1’ affare dei tre Capi- 
toli, che fu terminato (ojianto nel V. 
Concilio. Generale nel 5J3. Quello 
Concilio pronunciò ]’ anatema contro 
la perfona , e gli ferite! di Teodorq 
di Mopfueffia . 

TEODQRO Studiti, cosi nominato» 
perchè era Abbate d’ un Monaftero di 
quello nome, eretto dal Confole Stu- 
dio, in un Sobborgodi Coftantinnpnli , 
fu uno dei più fanti , e dei più dotti 
uomini del fuo tenipo , Egli lolfri d«' 
mali incredibili per la difefa delle fan- 
te Immagini , e mori nell’ Ifola di 
Calcide agli li. Noveb. 8i4- d’ an. 67- 
Abbiamo dei funi Semitoni , delle Leti 
tcre , ed altre Opere . 

TEODORO di G.aea . V. Gaza . 

,, TEODORO Antipapa «on Pafqua- 
„ le nel 701. , ' 

», TEODORO Decadi Napoli nell 
,, Sufi, in circa . Egli moffe guerra » 
„ Grimoaldo Duca di Benevento 
. „ protezione , che avea prefo dì un 
,. certo Daufczi'o loprsnuowi»»fo ^■*1'' 
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bOi clfe >vca cnngiijrato contrai di 
t, lui| e furono dei Napoletani uccifì 
„ in quella guerra circa ^ooo- ne fu 
„ lor accordata la pace , fé non con 

condiaione, che Teodoro avede pa. 
s, gato per arnmenda 8000. Icudi d' o> 
j, ro , e aeclTe reftUuito Daufetio. 

TEODORO Balùmone. V. Balfa» 
■mone . 

TEODOSIO I. il Grande , cosi no- 
minato per le lue vittorie, per la Tua 
•pietà, e pel fiya zelo per la Fede Cat- 
tolica, era figliuolo d’un altroTeodo- 
4 io gran Capitano, che Valente fece 
morire lo Africa, Nacque in Ifpagna 
•rerfo r anno J4d, c pervenne col (no 
coraggio, e colla Tua prudenza alle pri- 
■me cariche militari . L’ Iinpcradur Gra- 
ziano, innamorata del fuo meriti,, e 
«eggendofì affalito dai Goti , edaiCec- 
mani , divife Impero con lui , e lo 
dichiarò Augullo a Sirmich ai 19. Gen- 
naio 379, Teodofio divenne pur anche 
Jmpeiadore d’ Oriente d’ anni 43. Pafvò 
poco dopo nella Tracia , e vi feonfife 
tnteramente i Goti. L’anno feguente 
cBcndo caduto infermo a TelTalonica, 
il fece battezzare. Egli conchiufe una 
pace onorevole coi Perfiani , e fece ce- 
.lebrare il li. Concilio Generale a Co- 
ftantinopali nel 381. Teodofio fconfttfc 
nel 388. il tiranno Maffimu , che avea 
uccilo Graziano, e che fi era fitto di- 
chiarare Impcradorej egli iofece deca- 
pitare ad Aquilcja, e riHabill poi Va- 
lenciniano II. nei fuoi Stati. Gli abi- 
tanti di Tcfalonica avendo uccifo nel 
390. in una fedizione uno dei Luogo- 
Cenenti Generali dell’ Imperadnre , tal- 
mente fe ne fdegnò, che lafciò quella 
Città alla diferezione delle Tue trup- 
pe , che uccifero piò dì 7000. abitanti. 
Quefla barbara azione fece mormorare 
tutto il mondo contro di lu> , e qual- 
che tempo dopo elTendofi prefentato per 
entrare nella Chiefa a Milano , S. Am- 
brogio gli ricusò l'entrata, e non lo 
accettò nella Chiefa fe prima non fece 
Una penitenea di 8 . mefi . In apprelTo 
Argnballo avendo uccifo 1 ’ Imperador 
Valentin ano, fece dichiarare Imperad. 
Eugenio, uomo popolare, e volle fu- 
flenerlo; ma Teodofio marciò contro 
di loro , e li viofe a’ 5. Sctcemb. 394. 
Dopo qiieRa vittoria, Eugenio effen- 
dn Rato condotto air Imperad. fu de- 
capitato, ed ArgobaRo fi uccife da fe 
•nedefimo. Teodofio fi portò poi a Mi- 
lano, ove UT. idropico a’ 17. Gennaio 
39 J. d’anni do. Egli è l’ultimo Prm. 
ctpe Rumano che pol'edè tutto 1 ’ im> 


pero I Lafciò 4. figlinoli , Arcadin, O- 
r.oHo , Graziano , e Pitiche ria . Arcadia 
fa Imperad. d’ Oriente, ed Onorio d’ 
Occidente . 

TEODOSIO n. il Gtfvini ^ figìiod’ 
Atcadio, c di Endolfìa , nacque agli 11. 
Ago.Ro 401. e lucceifc ad Arcadio il I, 
Maggio 4 s 8. Santa Pqk'heria fua forel- 
i.i governo lotto il fuo^nitme , ma con 
tanta prudenza, che l'impera fruì 
una pr<àipnd.t pace, e fi refe ^rmida- 
btic.a (Ulti i fuoi nemici 1 Ella fu 
che io configliò a fpofare Atcnaìde fi. 
glia del F litfofj Leonzio , la quale 
prefe nei Battefimu il nome di Eodof- 
fi.i . Teodofio pubblicò delle Leggi fe- 
verc contro i Pugnai i Giudei , e gli 
.Eretici . F<^ce una pace votgognofa 
<uii A1C1I4, venne in difordiiie coò 
Pulchcria , e' protese -l' Ei efiarca Euii- 
chc; nvc poi cITendqfi pentito d’avere 
autenticato il falfo Concilio d’ Efefo , 
rd avendo richiamata Pulchcria , gli 
•'.ffnri mutarono faccia • E4IÌ Pi. fen- 
zn poReri ai 48 Luglio 430. d’ anni 
59. Egli fu che pubblicò ai 13. Fcbbr. 
438. il Codice Ttodofiano , clic purt.\ 
il fuo nome , « che i nna Raccolta 
delle keUc tra quelle , che i le- 

gittiini Imper. fatte aveano. Dopo la 
di lui morte, .Pulcherla fece eleggere 
Marciano. 

TÈObOZiONE , fam. T raduttore del 
11 . fec. nativo di Efefo, fu difcepolo 
di Taziano, poi feguace diMtrcione. 
Abbracciò poi la Legge Giudaica, « 
iraduSe in Greco I’ antico tcflamcnto 
folto il Regno dell’ Impcr, Gommo- 
pò . Non ci rimanenno , che de’ 
frammenti di qucRa Traduziohe. El- 
ia era più ardita di quella dei 70. e 
di quella d’ Aquila, che rarono fatte 
ftlraa - 

TEOFANE C Giorgio ") Abbate del 
MrnaRero di Gran Campo, fu ammo- 
gliato giovaniis. Egli era uno de’ più 
nub.ii , e de’ più ricchi Signori di CP- 
e vide continente con fua moglie . 
Fecefi poi rcligiofo , e fi r-trovò nel 
VII. Concilio Gcti. nel 787. L’ Imper. 
Leone l'Atmeno refiliò nell’ Itola di 
Samotracia, ove m. noli ’«‘*V L< fua 
lantità fi manifeRò co’ misàcoli . Hav- 
vi una fua Crunicai,,eh.<4 .cómincia da 
dove finifee -qytelia ^ SUirgllo, e fi- 
tiifce al Regiiiit^ 4 > Curopala- 

ta . Ella fo.RaaipaU a Lovanto net 
id53- in pò In Latino eoo 

delle note. Non .Bifogna uinfondcr. 
lo con Tcofati.- Ceromeo 1 cioò II f'j/a- 
ùt Vefcovo.di Tauruinina >a Sicilia 
B 4 nel , 
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liti fec. Xt. di coi vi fono molte O' 
nel. ftamp. in Greco, ed in Latino a 
Parigi nel i($4a. 

TEOFILATTO Arcivefc. di Aeride, 
Metropolìdi tutta la Bulgaria, ed uno 
de’ più dotti uomini' del fec. XI. era 
nativo di CP. ove fu iflruito nelle 
Scienze Ecclefiafliii^e . Lavorò con zelo 
Bel riflabilire la fede di G.C. nella fua 
Sdetropoll, nella quale travi ancora 
•111 gran nurti. di Pagani, e m. dopo I’ 
anno 1701. Abbiamo di lui : l. de’ 
Commenti fnpra gli' Evangeli , fopra 
S>< Atti degli Apnft. fopra le PiRoledi 
S. Paolo, c fopra Abacuc, Giona , 
^aum, ed orca.* 1. molte lettere, ed 
altri ferirti in Greco. 'Vedefi in tutte 
le fue Opere una gr. lettura degli fcrlN 
lì di S. Gio. Grifoflomo , della quale 
Ceppe apprrfiitaffi . 

,, TEOFILATTO Antipapa con Pao- 
5, Io I. nel 767. 

„ TEOFILATTO Duca di Napoli 
■„ nel 791. 

TEOFILO VI. Vefe. d’ Antiochia , 
fu eletto 1’ an. idp. dì G. C e governò 
faggiam, la fua Chiefa fino alUanno 
aSi. Ci rimangono 3. fOoi lib. in Gre> 
co dirizzati ad Autolico contro i mal* 
elicenti della Religione Crifliana, gli 
fi attribnifeono altre Opere, ma fo- 
no fuppofic , e d’ Autori piti rcccn> 
ti • 

TEOFILO, fam. Patriarca dlAIeffan- 
dria fucccfl'c a Timoteo verfo l’anno 
38 S- Torminè di difiruggerc gli avanzi 
della Idolatria in Egitto facendo gittar 
» tetra i tempi « « gl' idoli de’ falli 
Dei, egli pofe fine felicimente alle dif- 
fererre inforte tra Evagrio , e Flavia- 
»o , tutti V'due ordinati Vefeovi d’ An- 
tiochia, e drfcfe con zelo la fede del- 
la Chiefa Catt. Ma venne in difTcnfio' 
ne con S- Gio. Grifoflomo , lo fece dc- 
porre nel Concilio della Q^uercia, e 
Tìcusò di porre il fuo nome nel fuo 
Dtdico . Dicefi , che clTendo vicino a 
snprte , e facendo foda riflcflionc alla 
Jung.a penitenza di S. Arfenro , gridò : 
Sitiamo tu fei ftUce y o /ìrfenioy per 
nvtrt jtmpre avuto avanti gli occhi 
^iie/la era f Egli morì nel 411. Ci ri. 
anangoro alcóni fuoi fcriiti . Cirillo 
fuo nipote gli fijcceffe . 

TEOFllD, fam. Poeta Francefé,fo. 
ptaiinominato , yiaoH , nacque a Cle- 
rac , nelfa 9 niccfi d'Agen verfo^ll'iS90. 
Era figlio d’an Avvocato- dì Bolairr- 
re$ Santa Radegonda , Villa (ituata 
prclfo d’ Aiguillon. Egli avea del ge- 
nio, e della immaginaz, e fa uno de' 
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primi , che diede in Fraflcefé delle 
pere mirchiate di profa, e di verfl « 
Per le fue empietà, e diColutezze fa 
tenuto chiufo anni 1. in prigione , a 
poi condannato alTefilio . Egli m. a 
Parigi nel Palazzo di Montmorency 
ai 15. Sctt. t6i6. Havvi una fua Rao- 
colta di Poefle in verfi Francefi , che 
confiftono in Elegie, Odi, Sonetti tc. 
Un Tratt. ieì\' Immortaliti dell' Ani- 
S'* Piramo, e 

Tisbc, Tragedie^ tre Apologie, e del. 
le Lctr. ec. 

EOFRASTO, celcber, Fìlofnfo Gre- 
co , era nativo di Efefo Città nella. 
Beozia, e figlio di Melante • Egli fa 
alla pr:ma Difcepolo di Leucippo , poi - 
di Pliuoné, e finalmente d’ Arinotele . 
Succeff^e a quello ultimo l'anno 32». 
avanti G. C. ed ìnfegnò la Filofofia ad 
Atene nel Liceo con una riputaz. Ara- 
ordinaria . Egli dicea di un Oratore 
fenza giudicio , eh' era un cavallo Je»-, 
K» briglia» Vcgg»ndo alcuno che non,, 
parlava , Se tu fei uomo virtuofo di- 
cea egli , tu hai torto : fe no » tu fei 
uomo virtuofo. Egli folca fpclle volte 
dire , che un Dotto non è mai folo ^ 
che non vi è cofa piò preziofa del tem- 
po , e che quelli che lo confumano , 
folio più condannabili di rutti i prodi- 
ghi . M. d|anni più di ico. Abbiamo 
lu' .: *• un’ eccell. Tratt. di Morale, 
eh egli intit^ò i caratteri, nella cui 
prefazione dice d’ averlo compoflo ef- 
fendo d’anni 99. Ifaac Cafaubono fece 
de’ doui Commenti fopra quello pic- 
colo Tratt. ed il Sig. dell.! Bruyerc lo 
traslaiò dal Greco in Francefe : 2. ua 
Tratt. delle Piante, che è cu'iofifs. 3, 
una Storia delle Pietre, di cui G. Kilt 
ne d;cde una bella Edizione a Londra • 
nel J74d. in 8. in Greco, ed in Inglei. 
fc con delle dotte note, e due Lettere 
fopra ciò che colora i Zafiri, e le Tur. 
chine . Le altre fue Opere fi fmarri- 
rono . 

TEOGNIDE , cel. Poeta Greco , na> 
tivo di Mcgara, di cui non abbiamo 
che de frammenti . Egli vivea verfo 
il VM- av. G. C. 

TEONE, dotto Sofifla Greco, di 
cui abbiamo un Tratt. di Rcttorica 
fritto con molto difccrnimen'o , c pu. 
litezza . La miglior Ediz. di queflo 
Lib. i quella di Leida nel 16x6. in 8. 
in Greco, ed in Latino. 

. TEONE d' AlcITandria ccl.Filofofo , 
e^Matematìco del IV. fec. del tempo 
di TeodolJo il Grande, fu padre della 
dotta Ipatfty c comptefe divetfe Op. „ 

di 
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9! UttcflMttn 1 che illanrardliA ìl filo 
nenie . 

TEOPOMPO , celeberr. Oratore , ed 
tftorico Greco, nativo dell’ Ifola di 
Chio , avea compono un gr. num. di 
•dotte Op. che fi fon perdute . Vivea 
nel tempo d’AlelTandro ìl Gr/inde , e 
fu Difccpoln d'ifocrate. 

TERAIZE C Michele ) valente Dot- 
tor di Sorbuna, n:it. di Chauni in Pi- 
cardia, fu Canonico di S. Stefano di 
Hombourg Diocefi di Metr . pòi primo 
Cantore, Canonico, cd Officiale di S. 
Eurfi di Perona , c Curalo della Parroc- 
chia di S. Salvatole deil.i intJcfiitia 
CittA . M. ai 14. Nov. 17x6. d an j8. 
Havvi nna fua fpiegat. Icttetjl- cd i- 
Jtorica delle Ccrrmonìe della MelTa , e 
delle fue Rubriche, fono il Tit. di 
C^ucrtinne {opra la MeJfj pubblica fa- 
tenne, Qoefto libro ì flimato. 

TERRURG , ( Gerardo ) cel. Pittore 
Olandrfc , nacque nel 1608. a Zuwol 
nella Provincia d’Overiffel, e fu allie- 
vo di fuo padre , eh’ cr.i Pittore . S’ 
acquifiò in poco tempo una riputazio- 
ne flraordinaria , che s’ aumentò in 
Munflcr, dove portoflì quando fi trat- 
tava la pace , che fi ennehiufe nel 1^48. 
Terbnrg piacque ai Mimflri, c 1 ’ im- 
piegarono, Andò a Madrid coll’ Am- 
bafciatorc di Sp. gna , c fece delle Ope- 
re, che incantarono il Re, e tdtta la 
Corte , Ricevette de’ ticchi donativi, 
e fu fatto Cavaliere . Viaggiò anche 
in Inehilterra, in Francia, e nell’altre 
Corti dell’Europa, dove fi fece ammi- 
rare . Era eccellente foprattutto nei 
foggetti di B*mbocciate , . di Galante- 
rie , e di Ritratti. n fi può portare 
pìh lungi di quel eh’ egli fece l’intelli- 
genza del chtarofeuro. Avc.a un falca- 
to fingolare^per dipìngere il Rafo , e 
fe ne vede in tutti i fuoi Quadri • In- 
fine , il fuo fpìrito, la fua probità, e 
i fuoi talenti lo ficero fcegliere per 
cfi'ere uno de’ principali Magifltatì di 
Deventcr , dove fi fegoald. nella fua 
carica fino alla morte, avvenuU in 
quefia C ttà nel i«8l. ^ 

TERtNZIANO Mauro, Òoveroa- 
tore di SIcnne in Egitto, del Stingo 
, zdi Tra] ino, verfo l’anno jlò, di G. 
C, à Autore di un componimento In 
verfi latini , che fi conferva fin al di 
d’ og^ì , e che i intitolato , de Arte 
Metrica . 

TERENZIO (_ Publio terenii,ia Afri., 
tono )’ celeberr. Poeta Comico dell’ 
Antica Roma, era nativo di Cartagine 
d’ Africa. Egli fa fchiavo delSenatote 
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Terétitio Locano, che Io fieco libero 
pel fuo fpirito , per la fua Imona prO- 
fenza, e pe’fuoi talenti. Terenzio &t- 
to libera t’ applicò alla Commedia , 
c in imitando Menandro, c gli altri 
piò cel. Poeti Comici Greci, ^licom» 
pofe delle ecccll- Commedie. Cicerone 
gli fa de’ magnifici elogi ,«} p«r la pu- 
rità del fuofiilc, et ancora perla bel- 
lezza , la grazia , e candidezza del di- 
feorfo . Egli Io confiderà come la re- 
toU della lingua Latina, e dice che le 
di lui Commedie parvero ai belle, en 
eleganti , che credeafi che fodero fiate 
fcrilte da Scipione, e da Lelio , i qua- 
li allora erano i due Perfon aggi piè ri- 
guardevoli , e più eloquenti del Popo- 
lo Romano. Terenzio m. in un viag- 
gio (he fece nella Grecia verfo il 
av. G. C Ci rìmingono fei fUe Com- 
medie, che Madama Dacier Rampò in 
Latino • colla fua Tr.tduz. Francefe • 
con delle note . * Abbiamo anche poi 
molle traduzioni Italiane; ma In piè 
flimata è quella diMorf. Niccolo For- 
teguerri Pillojcfc . * Abbiamo pur an- 
che una vita di' Terenzio fcritta da 
Donato, e da Svetonio. 

Teresa . C S. ) nacque a Avila , 
nella Vecchia Cafiiglia ai 18. Marzo 
1CI5. Ella era 1 ’ ultima delle ). figlie 
d’ Atfonfo Sanchez di Ccpede , e di 
Beatrice d’ Ahumade , tutti e due ri- 
euardcvoli per la loro pietà , c 00- 
biità. Alfonfo facendo ogni di la Let- 
tura della Vita de’ Santi nella fua fa- 
miglia, Tercfa incominciò dalla fua 
fanciulletza a prendere un gufio s) 
particolare , che ella continuava fpif- 
fc volte quella lettura per molte ore 
di feguito con un fratello, d; lei ama- 
to affai . L’ Ifioria de’ Santi Martiri 
piacque talmente a quelli due fanciul- 
li, che fecero rifoluzione di. morire 
come effi per C. C. ed erano già patti- 
ti dalla cafa paterna . per andare tra* 
Morì , quando uno de’ fuoi parenti « 
avendoli incontrati , li ricondolTe al 
lord padre. Il motivo per cui fecero 
una tale rifoluzione , fu pel timora 
di dannarli fl.mdo più lungo tempo 
nel mondo. Come, dicca Tercfa a 
fuo fratello, teme ftmpre eff ex e f epa- 
rati da Die? ebbrucciar fempre nell* 
inferno! E ehi può reggere e tal p*n- 
pero? Veggendo , che non potevano 
morir Martiri , fi rifolfcro di vivere 
da Eremiti , e fi fecero delle piccole 
celle nel giardino di fuo padre , ove 
fpelTo audivano a ritirarli per orare . 
Terefa continuò a divenite virtuof» fi- 
no 



no alla morfet di Tua m»dct, cfac JU 
perdette d’ anni li. Ma dopo la lei 
'perdita incominciò a diffiparfi , e a 
fcBuire le cofe mondane, e avrebbe 
interamente perduto lo fpirito di fer- 
vore, e di ' divozione, fe fuo padre 
'non l’ aveffe polla in educazione in 
iin Monillero delle Agoflinianc . Tere- 
fa vi lictce Un anno, e mezzo, c mol- 
'to approfittò dal buon efempio , che 
'vedea. Ella fi ritirò poi nclMoniflero 
dell' Incarnazione dell’Ordine del Mon- 
te Carmelo ad Avila, e vedi l’abito 
Religiofo ai i. Nov. ijjd. d’anni ii. 
Da/ momento ijìtjfo in cui entrai irt 
^utjluf arri era ■, die' ella, provai /ama- 
‘n’craC con cui Iddio favorifee colato , 
ahe fi fanno violenta» per fervirlo . Que- 
fto penfiero produce ancora fui mio Jpi- 
rito una il viva imprejfionc -, che non 
0awi alcuna cofa /ebbene diffìctlefof 
fe , che io temej/i d' intraprendere pel 
jervirja di Dio . Per quefto motivo, fe 
io foffi capace a dar coniglio , io non 
fare! mai d’ avvifo , ebe allora quando 
Iddio c' infpira una buona op. e ebe ci 
accica fiate a farla , di non man- 
€are giammai di intriiprendtrltt per ti- 
more di non poterla efeguire , non vi 
ajftndo cofa impojftbile ali’ amore Di- 
vino . Santa Tcrefa efercitò poi tutte 
le virtù Reli^iofe con un ceto, ed un 
ardore incredibile. Ella intraprefe a 
riformare il fuo Ordine, e fondò i pri- 
mi Monaflcri della fua Riforma nel 
3 $ 6 l. Quella Riforma riiifel felicemen- 
te malgrado delle perfecucioni si do- 
mefliche , che eftere , che i'introduS'e 
in id. Mdnafleri di zitelle. Il fuo ce- > 
lo non fi contenne foltanto alle Reli- 
gìofe del fuo Ordine 1 ella intraprefe , 
pur anche a formare i Religiofi, ed 
«Cendo fiata fecondata da S, Giovanni 
della Croce, ella fa Riformatrice de’ 
Carmelitani Scalzi , I4. Monafteri de’ 
.^uati ella vide riformati prima di mo- 
rire. Mori a Avila ai 4. Ottobre i$ 8 i. 
d'anni dS. Gregorio XV. la canonizzò 
ai la. Marzo idit. Abbiamo un gran 
tium* di lue Opere in Ifpagnuoio, che 
l'ano inolto filmate , e nelle ^uaiflfi 
ravvifà molto fpirito, pietà, ed un- 
tione , Una vivace imraaginac. ed ntt 
fervore firaordinario , che fpefTo la ftrin- 
gea a dire a Dio : Signore, o fefi'rire, 
a morire. L.a maggior parte delle fue 
Opere furono tradotre in Francef* dal 
Signor Arnaldo dlAndilIy. 

« termisano ( Decio 5 fiori 

„ circa al 1580. e fu feotaro del Cri- 
ir (cuoio nella Pittura . Sua opera è la 
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„ taveda dell* ultima Cena del Salva» 
dorè nella Chiefa di S. IK. detta a 
,, Ch iazza . 

TERPAT^DRO, cel. Poeta, c Muli» 
co Greco verfo il 047. av. G. C. Egli 
fedo una follevazione col 'canto de* 
funi verfi. Gli fi attribuifee l’inven- 
zione delle Elegie, e della fettima cor- 
da della Lira. Si fmarrirono i fuoi 
componimenti, e non ci fon timafli , 
che de’ Frammenti . 

TERPSICORE, l’una delle 9, Mii- 
fe , che fi fa inventrice del ballo. Vie- 
ne rapprefentata coronata d’ nna Ghir- 
landa con un’Arpa In mano, con de- 
gli flrumenti di Mufica a’ fuoi piedi . 

,, TERRACINA ^ Làurea ) Neapo- 
,, litana'famofa Rimairice ricl Sec, XVI, 
,, ci lafciò le Rime imprclTc più volte 
t TERRANEO C Lorenzo ) Profef- 
fur di Botanica in Torino . Scopri fi 
primo nel canale o mento , detto da 
Cclfo fifiuia urinaria, alcune glandoie 
co’ propri lor vali, e ne comunicò al 
pubblicò la notizia nel 1701. in un li- 
bro intitolato Gianduia conglomerata, 
& difgregatg ad Uretbram virilcm de- 
feda . 

„ TERRANUOVA ( Niccolò ) Si. 
,, cibano dell’ Ordine de’ Predicatori 
,, fiori circa il 144;. e fcr <Te De Tmmu- 
,, nit. Bcetefiaftica'. De pettflat. Pa- 
„ pa\ in epiji. D, Bauli ; Sermonet. 

TERRASSON C Andrea ) Sacerdote 
dell’ Oratorio ^ e Predicatore Regio , 
era figlio di Pietro TerralTon Configlie- 
re nella Senecbaufsée , e Prefidiale di 
L’one il quale diicendea d’un altro 
Pietro Terraffbn che vivea a Lione nel 
Ijdo. che è il Capo di quefla fami- 
glia , che fi refeceleb. nella Lctteratu. 
rx . Andrea , di cui parliamo , era il pri- 
mogenito de’ quattro figtiuoli di Pietro 
Tetraffbn. S’ acqoiflò molta riputazio- 
ne nella Predicazione . Predicò alla 
prtfenza del Re , poi nella corte di 
Lorena, e finalmente due Quarcfimali 
nella Chiefa Metropolitana di Parigi , 
fempre con un applaufo generale, e 
con un gran concorro di Uditori , Il 
fuo ultimo Quareffmale , che fece in 
quella Cattedrale , talmente lo indebo- 
lì, che mori a Parigi ai aj. Apr. i7aj. 
Vi fono de’ fuoi Sermoni ftimpati nel 
IJ16. c nel i73d. in 4. voi. in 11. 

TERRASSON (Qinv.mni) fratello 
del precedente , nacque a Lione nel 
1070- Avendo terminato i fuoi fiudi 
in quella Città , fu mandato da (uo 
padre alla Cafa dell’ Inlltiuz. dell’O- 
ratorio di Parigi . Qualche anno do- 
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pa s’ applicb alU Lctt«r«tnra, e *Ut 
JUcademto , e fu torto ricevuto^ (U 
quella delle Seieiue , in quanta d af- 
fociato ■ Molti anni d pò fu amme^ 
fo nell’ Atcademi Francefe , e quali 
nel mcdefiitio tempo fu nominalo Pro- 
/effore nel Rral Collegio. Egli tenne 
quefli tic porti fin alia fua morte a»- 
«rnuia a Parigi ai 15- Settemb. I7S?> 
ilo anno in ctrea-pria thè morilTe , il 
Re di Pruffia gli a^ea mandato delle 
Jettere onorarie dell’Accademia di Ber- 
lino . Vi fono diwerfc fuc Opere : ij 

XìtfftTtazfoni Criticb* /opra l’Itiaded 
Omero, a Parigi in a. volumi in la* 
Sethoa Irtoiia, o vita tolta da rno- 
numenti nell’antico Egitto Parigi 3, 
volumi in la. Queir Opera, c la pre- 
cedente furono tradotte in inglcfe; 3. 
Iftoria Univerfale di Diodoro S c. na- 
no, tradotta in Francefe, Parigi 7- 
volumi in la. Quella tradurionc è (li- 
mata . 

TERRA^^SON CGafpato^ fratello 
del precedente, nacque a Lione ai 3. 
Ott. iddo. ElTendo Hata mandato da 
fuo padre alla Cafa dell’ Inltituzione 
dell’Oratorio d’ anqi l8- egli a’ applicò 
da quel tempo allo (ludio della Sacra 
Scrittura , e de’ Padri della Chiefa . In- 
frgiiò in apprclTn in dift'crenti cafcdcll 
Oratorio, e principalmente a Troye: 
c la morte di Monfignote il primo 
Delfino, figlio del Re Luigi XIV. tf- 
fendo avvenuta nel tempo ; che il P. 
Óafparo Terraffon dettava a Troye , 
recitò l’ Oraiionp Funebre di quello 
Principe nella Chiela de’ Padri Francc- 
feanì della medefima Città . Malgra- 
do il buon fucceffb , che accompagnò 
quello (uo primo faggio de’ funi ta- 
lenti pel pulpito, egli non continuò 
j* Predicazioue , contentandoli di fa- 
re follante delle efortaEÌoni ne’ Semi- 
nar) ; egli fi diede a quefiu genere di 
fatica in tutto il tempo eh ■ fuo fra- 
gello Andrea fpiccò nella Prcdlcazin- 
ne , Ma dopo la di lui morte fu pre- 
gato a riempire molte Haeioni , intra- 
firefe dal, defonco fuo fratello. Allo- 
ra egli fi diede alla Predicazione , e 
e' acquirtò in breve una maggior fama 
di quella, che il fuo fratello erafi ac- 
quitlata . Predicò a Parigi anni 5. ed 
un Quarefimale nella Chiefa Metropo- 
liiapa , ove ebbe una numerofiflima u- 
•dienza . Differenti circoflanze l’ obbli- 
■garona poi a UfeUre nel mcdelìmo 
tempo e la Congregazione dell’Orato- 
rio , e la Predicazione • Mori a Parigi 
ttfl fcQO delU (ua fan>i|Ua ai a. Gena# 


1751. Abbiamo de* fuoi fennonì flanW 
pati in 4. volumi in la. ed un Libr« 
Anonimo intìtol. Lettore /opra la gito- 
Jlitia Criftiana^ che fu cenfurato dal- 
ia Sorbona . 

TERRASSON (Matteo) cel. Avvo- 
cato nel Parlam. di Parigi , nacque a 
Lione ai 13. Ag lòdy. da nobily-paren- 
ti • della medefima fam. de’prcceicN* 
ti . Dopo d'aver fatto i fiioi flud) a 
Lione, e a Valenza con diflinzione « 
fi portò a Parigi , ove fu ricev|ilo Av- 
vocato nel idyi. Il fuo merido, ed f 
fnoi talenti lofio gli proenrarono un 
gr. num. di Clienti, e ficcome fatto 
avea uno ffudio particolare nel Dritto 
fcritto, divenne in qualche maniera l’ 
Oracolo de’ Lionefi , e di tutte le al- 
tre Provincie, che feguono quello Drit- 
to . Mattea fu aifociaio per cinque an- 
ni a lavorare intorno al Giornale de* 
Dotti, e per alcuni anni fece te fun- 
z'oni di Cenfòr Regio de' Lib i di 
Giurifprudenza . «di Letteratura. Mo- 
ri a Parigi ai 30. S^tt- 1734- d’an.ddt 
Havvi una fua raccblra de’ fnoi dl- 
feorfi , delle fue orazioni forenfi , del* 
le memorie, e confulte, folto il ti- 
tolo d’ Opere di Mitico Terraffon ec. 
in 4- Quella raccolta, che è filmata, 
è fiata Rampata da fuo figlio unico 
Antonio, Avvocato nel Parlam. di Pa- 
rigi, ed Autore della Ifloria dellg 
Giurifprud. Rotti, flamp. a Parigi nei 
1730- i t» fogl. 

TERRIDE ( Antonio di Lomagne 
Vifeonte di ) d’una dello più illuflri 
Cafe di Francia entrò fin da giovine 
al fervigio del Re. Si diftinfc nell’ 
affedio di Turino, prefe M»ntauban, 
e s* acquiflò ben tofio la rìpUiazìone 
d’uno de* migliori Capitani del fuo 
fecolo . Fu Capitano di cento folda- 
ti , e Cavaliere degli ordini del Re 
nei 1349- Il fuo zelo per la Religione 
Cattolica l'armò contro la Regina di 
Navarra , di cui era nato fuddito • 
Entrò nel 13^9. ne’ funi Stati, • con- 
quillnlli a nomo del Re di Francia . 
Fu fatto Governatore, e Comindante 
del Bearn , c della Navarra. ElTendo 
flato affediato in Orthes dal Motge- 
merl, fu fatto prigion’cre di guerra ; 
Si uccifeto in fua prefenra' , contea la 
Fede dei trattati , tutti gli Ufiìziali 
della guarnigione. Ebbe il dolore di 
vedere flrozzare folto i fuoi occhi An- 
tonio di Torride Signore di Santa Co- 
lomba , Cavaliere degli Ordini del Re , 
fuo cugino germano. I fuoi beni , e 
quelli «tei Signori della (ua cafa iq 


feearn furoti# eonfifcati • Mort Mi- 
lattia nel 1570. Abbiamo di lui delle 
tinone memorie 1 che non fono fiate 
ilampate • 

TERSITE , il pili deforme tra Gre- 
ci , che andarono àll’alTedio di Tro- 
)a, avendo ofató di dire delle ingiurie 
«d Achille, fu uccifo da queRo Eroe 
con un pugno . La deformità fua paA- 
gò poi in proverbio i 

TERTRE ( Gip. Battifta du ) nac- 
<)'je a CaUis nel idio. Lafcib gli fili- 
li) per entrare nelle truppe, e viaguiò 
)tt divcrn Paefi fbpra un vafcello O- 
landefc; Ritornato in Francia, fi fece 
Domenicano a Parigi nel e j. 

anni dopo fu mandato nella Millìane 
nelle Jfole dell’ America, ove lavorò 
con telo . Egli ritornò a Parigi nel 
IdjR. e vi m, nel idS;. dopo d’ avere 
ripulita la fua Storia Oen. delle Ifo- 
le di S- Crifloforo et. c dopo d’averla 
data piò perfetta folto il tir. d’ Iftorla 
Cen. dell’ Antille abitate da’ Frane, in 
A. voi. in 4. 

TERTULLIANO ( Quintut Stpti- 
mtìut Plorent Tertullitnui ) celeberr. 
Sacerdote di Cartagine, ed uno de’ più 
gr. uomini , che r Africa abbia prodot- 
to , era figlio di un Centurione nella 
milizia, che fervivad.aProconfolc nell’ 
Africa . Avendo conofeiuto le illufioni 
del Paganefiino fi fece CriRiano, c di- 
fefe la Fede di GcitI CriRo con molto 
zelo, e coraggio. Avea moglie, c .cre- 
defi che fi fia ammogliato dopo ilBat' 
tefioio . Si fece poi Sacerdote, e por- 
toni a Roma. In queRa Città pubbli- 
cò, durante la perfccuzìone dell’ Im- 
gterad. Severo, la fua. Apologia in fa- 
vor de' CriRian! , che è un capo d’Op. 
d’ eloquenza, e di erudlz. nel fuo ge- 
nere . Tertulliano fu per lungo tempo 
attaccato alla Chiefa Catfol. ma 1 ’ 
abbandonò nel principio del III. Scc. e 
fi fece MontaniRa , fetta eh’ era con- 
forme al fuo genio ardente , ed auflc- 
ro . Lafciolfi poi fedurrt dalle ridicole 
rivelazioni, e tiecamente diedefi a fé- 
gurre le vifioni de’difccpuli di Monta- 
no. Egli pervenne ad Una provetta 
età, e mori fotto il Regno di Antoni- 
no Cafacalla' , verfo l’anno Jtó. Ci fi-, 
mangono molte fue Op. Qiiplle, eh’ e’ 
COmpofe nel tempo ch’era nella Chid- 
fa Cattol. fono i Libri-delia Preghiera, 
del Battefimo, c dell’ O.'azione : La fua 
cccell. Apologia per la Rclig. CrjRia- 
nar i Trattati dell.-» cofeienza : 1 ’ efor- 
tar. al martirio: il libro a Scapola, e 
quello del teftimonio dell' anima : I 


trattdt! dè’ Spettacoli , e ^ell’ Idofàtr I^ 
e fecondo i fentirrtentt i più probabili^ 
F eccellente libro delle Prerctiziotit,» 
Le Opere eh’ egli coinpofe mentre xr» 
Moatanifta fono : 4. Libri contro Mar.- 
ciotte, i trattati dell’ animi , delta car- 
ne di G. C. c della rifnrrezione dell* 
carne : lo Scorpiaco: il libro della co>- 
tun.i; quello del Mantello: il tratta- 
to contro gli Ebrei : gli ferirti contri 
PralTea, contro Ermogene, e eòotto i 
Vaicntlniani , con i brevi fcricti diria- 
zati a Scapola: i libri delia padictaia§ 
delia fuga nella perfecuzione , .de’ di- 
giuni contro ì Pfichici , della Monoga- 
mia , e dell’ efnrtaeionc alla cafiftà - 
Tutte le altre Op. che gli fono attri- 
buite, fono fuppoRr . Si ravvifa in tut- 
ti i fuoi fcricri Una profonda medita- 
zione della Sacra Scrittura , una immar- 
ginazionc vivace , e piena di fuoco « 
uno Rilc forte, elevato, ed impetuoK 
fu, ma duro, ed ofeuro ; molta elon 
quenza , c forza nell’ erpreffione , e ne' 
ragionamenti: il che fece dire a Vizi- 
cenzti di Lprino, che negli ferini di 
TertuHiant tenteparole Ioni etnee fen- 
tenzf , « che gue/ee fententtf fenò enne» 
vieeorie . San Cipriano le leggeva dà 
continuo, e quando dimandava qual- 
che Op. di Tertulliano , folca dire da- 
te»»» il maejira. Bifogna però confef- 
fare che non fi trova ftuipre ne’ futri 
ragionamenti tutta I' aggiuRatezra , e 
tutta la folidità, che fi richiede in ma- 
terie tanto importanti , quanto fonò 
quelle, ch’ei tratta, perchè bene fptr- 

10 fi lafcia crarportare dall’ impeto dèi 
fuo carattere , e dalla vivacità della 
fua immaginazione . E' principalmen- 
te Rimata la fua Apologia , e it fue 
prrfctizioni . Le migliori Edizioni del- 
le fue Opere fono quelle di Rigault « 
principalmente quelle di Venezia nel 
l74d. in fugl. Pamelio, ed Alir , il 
Sig. Tornmafo , Sig. di Fofsè, fcrilTe- 
ro la fua vita . Il medeliipo Rigault à 

11 P. Giorgio d' Amiens Cappuccino ì 

il P. la Cerda Gefuita , e molti altri 
Dotti fecero delle eccoli. Note fopra 
Tertulliano , thè fono molto necefi- 
ne per la fua ofeurità . L’Apologià è 
fiata dall’Havercairtps con benne note 
illuRrata. Gi.<nguglieliBa H 'Ritiaan ha 
flampat. nel I7jg. in Wittemb-rga una 
diRcrtaaionc , in cui pretende prova- 
re, Tertalliani ^ fuperfune j *» 

mnit in Montanifmo /cripta «tdv- 
ri ; di che nulla può tfere più Rr*- 
vaganie . 

- ,, TERZAGO C Jòcopo ) pacane la 

» Mi- 
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Mihtio iell* Bobilc, t 
,,'gli* de’ Tctznqi i fuo padre chia- 
li «■>' Liiri.io 'fcrzago ; fi applicò a- 

gli rittdj delle Greche , e Latine Let- 
f, terc , e vi fece tale rinfctai che il 
Yf Senato di Milaro lo clefTe neH’età 
f, di *7. anni a pubblicamente leggere 
„ l’Arte Oratoria , che fa da Marco 
n An^rnio Maiar^gin con tant > ap- 
t, platifo efercirata nelle Scuole Palati- 
li ne. Lo Spedale maggiore di Mila- 
li no l’ onorò della pubblica Lettura 
il delle Greche Lettere, e d’altre let- 
n ture nelle fcuole , che da Tommafo 
n Pian il fondatore di effe , vengono 
n chiamate Fintini ^ e del medefimo 
11 Spedale ebbe il carico dr leggere 
n nell’ ifleffe fcuole Geometria, Arit- 
„ melica, edAftronomia. ScrllTe ; ffe- 
ri fio<ii , tir Hcmifi Certamen e Grjteo 
„ in Latinum translaturn ; Oratio ha- 
n hit* ixielitntfjfimo Medielani Sena- 
litui in adione gratiarum prò mùntri 
„ pubtice inttrpretandi fibì delato : 
», Excilltntijfimi apud ìnjubrts fupri- 
M •»< Sinotut Iltuftrijpmorum Patrum 
n Elegia t Prafidt Ottaviano Picenar- 
tt do Eiogium : Carolo Hieronfmo eie 
« Capatiit a Somalia Eiogium . V. 
tì Teati d'Vom. Leteet. Gbil. 

„ TERZI C Giammaria ) Fiorenti- 
,, no , e Domenicano del XVI. Seco- 
M lo . Ebbe egli parte nel l'olgariz- 
1, gtmienre della Somma di Cofeient^a 
» di Bartolommto Fumi fatto da Fr, 
„ Remigio Piortntino dello fttffo 0 r‘ 
„ dine . 

,, TESAURO, Pittore Napol. Egli 
,, nacque nel 1440. e fu difccpolo di 
n Silvcftro Buono ; rifece le pitture 
,, della Cappella di San Afpremo ncl- 
I, la Cattedrale j e molte altre belle 
„ opere , nelle quali vinfe tutti li paf- 
„ fati Pittori con bell’ordine, e bel- 
ale tinte . Egli ebbe un nipote, o 
„ figliuolo chiamato Raimo Epifanio 
„Tcfauro, che fiori nel 1480, e fu 
„ della flefa fcnola di SitvcRro Buo- 
,, no- Nella Chiefa della SS. Nunzia* 
„ ta di Napoli fi vede da lui dipinta 
n a frefeo la vifita della Vergine a 
], Santa Elifabetta: c nel Noviziato 
M di Monte Olivato vi i una fua ta- 
,, vola col Santo Iflitutore di quell’ 
,, Ordine . 

Teseo , die la favoU {rane nel 
numero de* Semidei, era figlio di E- 
geo Re d’ Atene, c d’ Etra , figlia di 
Piieo . Si fegoalò in diverte occafioiii, 
fece la guerra alle Amazzoni , vinfe 

Oieon, di Tebe» w«i(e IAÌQòtii«* 


re, e trovò l’ufcita dal Labirinto codP 
foccorfo d’ Arianna , figlia di Minof» 
fe , Re di Creta, Dicefi che Tefeo fe- 
ce poi battere delle monete coll’ im- 
pronto di un Bve , e che quindi furo- 
no cavate quelle maniere di parlar* 
ptefio gli Ateniefi : La tal tifa va! p 
ditti buoi, la tal' altra ne vale ceto» 
to , 'perchè Valean tante pezze di quel- 
la moneta , che avéa un tale impron- 
to, Ma l’ufo di quella moneta not» 
fembra tanto antica, quanto è Te- 
feo , « per confeguenza quella inflitu- 
zionc non pare doverfì a lui attribui- 
re . Checché ne fu , egli llabill { 
giuochi Iftmici , in onore/ di Nettu- 
no, e fu intimo amico di Piritoo. E* 
gli uni le la. Città dell’ Attica, e vi 
pofe i fondamenti d' una Repubblica 
verfo il lijd. avanti Gesù Crifto . 
Qualche tempo dopo, avendo fatto uit 
Viaggio nell’ Epiro, egli fu arrenato 
da Eden co , Re de’ MulofG , c duran- 
te quel tempo, MencRco s’ impadro- 
nì d' Atene. In appreSb elTenda ufei- 
to di prigione, riiiroffi a Scyros , ove 
dicefi , che il Re Licomede lo fece 
perire , precipitandolo giù da una 
rocca . 

TESPI , antico Poeta Tragico Gre.^ 
co , nat. d' Icaria , Otta dell’Attica , 
introdufle nella Tragedia un Attore , 
che recitava alcuni difcoifì tra i due 
Canti del Coro , in luogo che prima la 
Tragedia non fi rapprefencava , che da 
una affemblea di Mufici , e di Balleri- 
ni , che cantavano in ballando degli 
Inni in onore di Bacco . Tcfpi diede 
pur cnche degli Attori alla Satira ; ed 
Orazio dice, che quello Poeta condu-- 
cea a fpatTo i (uoi Attori in un cac- 
chio feopcrto, ov^ recitavnno 1 loro 
veifi portando il vifo, e la birba af* 
perla di vino , o fecondo Suida di <e- 
rufa , e di minio. Tcfpi vivea verfa 
il 943. avanti Gesù Crìflo . Le fttg 
Poefie fi fmarrirono. , 

TESTA’ ^ Pietro ) Pittore , ed Inta- 
gliatore nativo di Lucca , vifie lungo 
tempo miferabile j cd effendo andato 
a Roma in abito di pcllegriao , San* 
drac r accolfe , e fece conofeerc l 
fuoi talenti . Avea gran pracic.-i di di- 
fegno, e non gli mancava 1’ immagi- 
nazione. Un giorno , eh’ egli era 
afiìfo, ed occupato a difegnarc fulla 
riva del Tevere , avendo il vento por- 


tato via il fuo cappello, fece uno sfor- 
zo per riaverlo ; ma quello sforzo lo 
precipitò nel fiume ] dove $’ aupegò y 

«I 



TEStELlN ( Loigi j l»r»»o Pirtofé< 
fiato in Parigi nel 1615. fu allievo del 
Vouct, e s’ acqaiflò gr. riputaaione 
«ot fnoi talenti . Aoimirafi fopr.i tut- 
to il fuo Qua^o della Rifurrezìone di 
Tabita fatta da S. Paolo , « della fla- 
^ellaziune di S* Paolo ^ e di Sila • Si 
veggono quelli due Quadri nella Ghie- 
fa di norfra Signora di Parigi . Vi è 
in una Sala della Carità un altro Qua- 
dro di queflo Pittore j dove è rappre- 
tentato S. Luigi, che guarifee gl’ in- 
fermi . Teftelin era amico intimo del 
le Brun i che l'pelTo lo confultava . 
in Parigi nel 1655- Enrico Tellclin , 
fuo fratello fecondogenito , n»acque in 
Parigi nel l 6 l 6 . Si dtftiofe anch’ egli 
nella Pittura, ed ebbe un alloggia- 
mento ai Gobetiini. Fu, come fuo' 
fratello, profefTore dell' Accademia di 
Pittura , e moti in Parigi , nel 1695» 
Abbiamo di lui un’ opera intitolata 3 
Conferente dell' Aeeademia , eti [enti- 
nienti dei più bravi Pittori , /opra in 
Pittura . , . 

TESTORE, C Benedetto ^ bravo Me- 
dico^ nativo di Pont-dc-VauX nella 
BrelTe , à Autore d’un eccclU trattato 
fopra la pelle , Oamp. a Llnne nel I 55 I< 
« d’altre Op. Vivea nel XVJ. Secolo. 

TESTU C Giacomo ) Poefa Ftiinc. iti 
Linioliotcre , e Predicatore del Re, e 
fu ricevuto dall’ Accademia Fraiiecfa 
nel iéò 5 . M. nel i 7 od. Abbiamo di lui 
delle Stante Cri/liane fopra i più bel 
paffi della Scrittura, e de’ Padri, ed 
altri conlponìmeoti Poetici morali , c 
pii , che fono affai flimati , 

TESTZF-L , fam.’Domentc. Tedefeo 4 
ti Iriqulilitar delia Fede, nativo di 
Firn fopra 1 ’ Elba , predicò le Indul- 
genze per i Cavalieri Teutonici , poi 
quelle di Papa Leoue X. nel E* 

gli oppofe alle Prop. afferite da Lute- 
fo , cento, c fei altre Prepofiz. e fece 
Abbruciare le Teli fcaadalofe d< queRo 
£refiarca. Ma elfeude Rato riprefodal 
Pluuzio Pontificio della fua troppa a- 
mariiudine, c del fuo zelo troppo ap- 
paflienato , egli talmente fc la p'cf*, 
che m. di dolore nel 1519- 

TElSl , moglie dell’ Oceano , fu ma- 
dre di Nereo, e di Dori, fecondo la 
fovola i Neteo e e Dori li maritarono 
inficme, c dal loro matrimonio nac- 
quero le Ninfe dellaTerra , e del Ma- 
le . Fra le. Ninfe del mare , la piò bel- 
la di tutte fu Teli la Giovan. , chefd 
tanto amata da Giove, che volle fpo- 
farla : ma avendo intefo dal deHino , 
(he avrebbe dato alia luce qn figlio 
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che avrebbe detronizzato il padre t té* 
mette fpnlandola d’ cITere cacciato dal 
Trono. Perciò la maritò a Peleo , al- 
le cui nozze intervennero tutti i Dei^ 
c U Dee, fuoti che U Difcord.ìa. La 
Difeordia per vend'carfi gittò nell’ afr 
feroblea imi pomo d’oro, (opra cui «- 
ranvi qucRe parole , per la più bella , 
Palude, Veuere, e Giunone cnote.- 
fero queflo pomo ; ma Paride elTendo 
flato eletto Giudice della !or differen- 
za, giudicò in favore di Venere . Da 
queflo matrimonio nacque Achille. , 
TEUCERO , figlio di Telamone , R« 
di Salamiiia , e fratello di Ajicc , ac- 
compagnò quello Eroe all' atfedio , di 
Troiai 'ElTendo ritornato fu cacciato 
da fuo padre , per non avere vendicar 
ta la morte d’ Ajace ^ di cui Uliffe ne 
era ta cagione. Quefla dilgrazia non 
fcolTe punto la fo» coflanza , fi portò 
nell' Ifol.a di C’pin , ove fabbricò uni 
nut>va Cirri di SaUmina^ t.l 

TÉVENOT C Melhifcdeth celehz 
Viaggiatore , e CuRpde della B:blint»i 
ca del Re, era di Parigi. Appena ter? 
minò ! (uoi Audi, che dirnoflrò una 
palfione grande di vedere ì ' Paefi Arar 
nìeri., e che pani da Parigi per viag- 
giare ,■ non oflante tut,te le iflanze 
che fua madre potè fare a fio di; rite- 
nerlo . Tevenot co., tutto ciò non vid# 
che Una parte d’ Europa j ma- lo Audio 
che fece delle lingue , e la cura « eh* 
fi prefe d’infotmatfi con ‘ efattezza de,’ 
coflumi , c degli ufi de’dift'erenti •po- 
poli, lo refero, piò abile nella cono- 
Iceilza de’ Paefi ftraiiierr. Che ft egli lì 
aveffe vifitati in perfona . Raccolfe «B 
gn num. di fcrittì curiofi, e a' applicò 
Tempre per tutta la fua vita allo Au- 
dio con gr. calore a Tevenot affilittff 
al Conclave tenuto dopo la motte d* 
Innoc. X. e fu incaricato di negoziare 
co.lU Repubblica di Genova in qualità 
d’ Inviato del Re . Mori li ay. Ottobre 
1-691. d’anni 71. Vi tono de fooi viag- 
gi , che fono (limaci, t he’ quali ha 
inferro la defetizione d’ un Nìvelto di 
fba invenzione 4 che è piti ficuro^ e 
piò giuAo di tutti gli altri i che furo- 
no prima adoperati . 

TEVET ( Andrea ) famofo Scritfbrt 
del ,Sec. XVI. itat. d’ Angriuleme , ftfe- 
ce Frnncefcano , e viaggiò in Italia e 
nella Terra Saata, in Egitto , ridila 
Grecia, enei Braille. Ritornatofn Fr. 
nel ISSÒ, lafciò 1 ’ Abito _ Religiofo , e 
prefe quello di Ecclefiaflico , e fu fat- 
to Limolili iere delia Regina Carevina 
de' Medici . Ouenne 1 tii«U d’ IRo- 

rio- 
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t^oKftfo 4 ! FnncU , c di Cormogrtfo 
dei Rr , e ne ricevè U penfione . E- 
eli mori »i *J- Nov. 1590. d’ anni 88. 
Havvi una fua Cmfmogrsfia , un’ Ifto- 
tia degli uomini IlloRri» e molti al- 
t»l Libri, ne’ quali fi eonofce ch’egli 
évea una gr. lettura, ma nel medefi- 
mo tempo ona credulità puerile^, e 
poco giudieio , onde irait merita d ef* 
icr letto . 

Tl/TRD , o piattono Tyard de BifTy 
( Ponihaa di ) Vefcovo di ScUlon (o- 
pra fiaona , era figlio di Giovanni 
Tiard, Sig. di Bifly , Luogotenente 
Cener. del Maconefc, c gran- Bailo 
del Charollois, e di Giovanna di Gan* 
■*y fisi'* di Ciaodio-, e frtin cugino 
di Gicvaniri di Gann»y Cnnetlliere di 
Francia « e nacque a Bidy nella Dio- 
mfi di Macon l’an. ljii« Fu allevala 
«On cura, e ft refe valente nelle Belle 
Lettere, «clic Matematiche , nella Fi- 
Jofufia , c nella Teologia, e s'acqui* 
nò la flima di Konfard , di des Por- 
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tra fatto il viaggio d’ Oltremare nel 
1339. Il Sig. Levefque della Ravallien 
re diede nel 1741. una bella edizione 
delle fue Cantoni , e Poefie , in a. voU 
in la. Il medefimo- Levefque Idfiiene « 
che ciò che fi è fpacciam fopra gli a* 
mori di quello Principe colla Regina 
Bianca, è favolofo ^ 

TIBERIO C Claudiut Tihertiti Nà- 
to ^ Imper. Romano , era figlio di Ti- 
berio Nerone, e di Livia Drufiila,che 
Augufto fpotò col confenfo dei foo ma- 
rito . Egli fa adottato da Auguflo pef 
gl’intrighi di Livia, • fuceelTe a que^ 
fio Principe a’ 19. Ag. dell’ an. 14. di 
G. C. li principio dei fuo Regno fu af- 
fai dolce , ma divenne poco dopo una 
continuariooe di crndcltl inaudite • 
Tiberio fece morite Giulia fua moglie * 
Germanico , Agrippina , Drufo , Nero- 
ne, Sejano ec. Menò una vita infame 1 
e mnflruofa neli’Ifola di Caprea , cd 
elcfle per fuo fucceflore Caligola figlio 
di Germanica . Mot) di morte violeir- 


tas , c di dd Perron . Egli fu nomina- 
to Vefe. di Scialonc dal Re Arigo 111 . 
nel 1578. c m. a Bragny ai »3- Sett. 
idoy. di anni 84. Abbiamo delle fue 
iteelic Frane, delle Omelie, e diverte 
altre Opere in Latino. Ronfard dite, 
cfa*cgli fii quello, che ii^troduffe ì So- 
netti in Francia. 

Tiard,’ de Btfy CLnr'Co di ) del- 
la RcITa Cafa del precedente. Era fi- 
glio di Claudio'Conte di BilTy, mor- 
to nel 1713. Egli fece i luoi ftud» a 
Parigi, e fu fatto Dotr. della Cafa, 
* Società di Sol bona, poi Vefe. di 
Toul nell’anno if87< in apprtlTo Vefe. 
4 t Mcauz nei 1704. è finalmente Card. 
at'~k 9 < Magg. 17*5. Fu fatto^ ancora 
Oimandattte degli ordini Regie e A- 
batr di NoalRe-delle tre fontane , e 
df S. Geritiano de' Prati r Dimoflrò 
molto zelo in diftfà della Coftiruzione 
Vntgetmrf , < m. al ad; di'Lugl. iy3y. 
d’anni 81. Vi foao motte fue Opi td 
favore della ColUtdz. Ihtigàmitut , 
i-TIBAOT, f.mmfo Conte di Sciama 
pagna , c Re di Navarca, fri fopraaoo- 
Minato 11 Poflunto , il Grandà'i't il 
Compvfiiore delle Cant.imi } fuglt dttO' 
qneiìo uliimu nome, perchè era aman- 
te della Poefia, e perchè egli tompofd- 
delle piacevoli canroni . Fece la guer- 
ra contro la Francia durante la mino- 
rità dei Re San Luigi . Ma la Regina 
Bianca feppe deliramente condurlo ad 
ua accnmodamrnto . Tibaut ereditò il 
Regno di Navarca l’an. 1134. e in. a 
Pamplona irei mefe di Giug. 1153. A- 


ta a' id. Marzo l’anno 37. di C. C. di 
anni 78. Svetonio aifèrma , che quella 
Principe parlava bene in Greco , editi 
Latino, e che avea fatto de’ vrrfi Ltrìn 
ci intitolati , /e degNom^e di Giutià 
ecfore. Avea anche eompoflo de’ verll 
Greci, ed altre Poefie; il che lodufie 
i Doni del tuo tempo a dedicargli le 
loro Op. 

TIBERIO Ablìmaro, vedi Abfima* 

ro 

^TIBERIO Ci^anrifie , originario di 
Tracia, fi diltinfe cui fuo fpirito , c 
valore, e s’innaliò col fno merito al- 
le prime c.nrichc dell’ Imperi,. Fu fat- 
to Celare nel 577. pel configlio dell* 
Imperadrice Sofia, ed aSaciato a Giu- 
Itino il Giovine . Q^uefto Principe ef- 
fendo caduto infermo, Tiberio fu co- 
ronata Impetadorc d’ Oriente nel jyS. 
e (ucccITe a Giuflino nel medefimo an- 
no. Sconfilfe i Petffani , e m. vicinost 
CP. a’ 14. d’ Ag. 381. doppo un Regdo 
gloriofo d'an. 4. L’ liUperad. Mauri- 
zia fuo genero gli fuccelTr. 

,, TIBERTO C Antiocbio ) ftmofo 
,, Aftrologo dei XV. Seiolo rii Cefena 
,, nella Romagna , e anche Medicti di 
y, Profeffìanc . Oli fu tronco il càpo 
^ per ordine di Pandolfo Malatclla So- 
], vrano di Rimiai , che lo credette' 
„ cnmplìc'- di una congiura . 

TIBERGE ( Luigi) Abbate di Atty 
dreS , e Direttore del S minarlo deIn 
Mifiioni ftraniere a Parigi, lavoA 
molto col Sig. Brifacier , Superioredet 
medefimo Seminario i fopra gli aAàrI 

del- 


! 



iella Cina tra’Gefaitì, cpHaltri Mif* 
Conarj . Miri a Parigi a’ 9. Ottobre 
J7J*. Le principali f«e Opere fono; l. 
Un Ritiro fpirituale in t. voi. in la. 
». un Ritiro per -gli EcclefìaDici pur 
«nche in due voi. in la. }. Ritiri • e 
dedicazioni per le Rcligiofe, e per 
le perfune» che vivono in comunità 

^^rfeULLO i/futut AibiusTibulhi'ì 
Cavaliere Romano , c celeberrimo Poe- 
ta Latino, nacque a Roma l’anno 43. 
avanti G. C. Fu amico d’ Orazio, d’ 
Ovidio, di Macio, e degli altri gran- 
di uomini del tempo d'iCugullo. Egli 
accompagnò MeCala Corbino nella 
guerra dell’ Ilota di Qrrcira : ma cl- 
fendoG infermato,' c %llc faiicbe del- 
la gnefia non pomndò reggere pel de- 
bole fuo temper.'.mento, Ufciò 1’ armi, 
e ritornò à Roma , ove morì avanti 
I’ anno C. Ovidio efprìmc in 

nna bcllifima elegia il dolore , che 
Iggll per ja di lui morte. Ci riman- 
gono iHi. 4< di elegie fcritte con mol- 
lo fpirìtp, r delicatezza, e con uno 
Itile tenero , e piacevole, e in buon 
Xatrao . Muretp , e Giufeppe Scalige- 
ro dotti , e curioti Commenti fecero 
fopra If fue FoeGe , * e a’ noHri gior- 
ni il Signor Volpi . * i 
JTICONE C Bracbè, o Tpco BrMbi') 
gelebetrimo Aitronomo , cd uno de* 
jilh dotti nomini del Secolo XVI. era 
figlio di Ottone Brahò , Signore di 
Xnud-Strup in Danimarca , ed una ìl- 
lulire, ed antica famiglia originaria 
d> Sveaia. Nacque a’ 19. Dicembre 
-1S4Ò. e fu allevato con cura . Egli dU 
tnollrò dalla fua fanciullezz.a una in- 
clinazione llraordinarìa per le Mate- 
matiche , c d’anni 14. avendo veduto 
un Ecciide del Sole , avvenuto nel 
medefìmo momento che gli Alironomi 
avean predetto , egli confìderò 1’ A- 
flronomia come una Scienza Divina . 
e concepì uc defìderio incredibile d* 
apprenderla. Quindi n’avvenne, eh’ 
cHendo Dato mandata aLìpGapci iftn- 
diate il Diritto, egli- impiegò , fenza 
faputa de’ fuoi Macftri , una parte del 
fuo tempo in fare delle oflcrvazioni 
AAronomìche. Ticoae Brabò in un 
duello notturno con un Gentiluomo 
panele perdi il nato; ma egli fe ne 
fece un altro d’oro, d’argento, e di 
cpra con tant’ arte , che tatto il mon- 
do Io credea naturale. Ritornato in 
Danimarca , prefe in moglie una Pae- 
fina dì Kaud-Strup , prr cui venne in 
difeordia eoa tntu la fua famiglia , 
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colpi quale con tutto ciò S. ricAaciliè 
per l’autorità del Re di Daaia&rca « 
Fece in appreSb diverlì viaggi -.ia Ita- 
lia , nella Germania , ove 1’ Itnpera- 
dore, e mold' altri Principi vollero 
trattenerlo con cunGJerabili impieghi > 
Ma egli amò pìuttoflo di ritoroarfeas 
alla fua Patria, ove Federigo II. Ke 
di Danimarca gli diede 1’ Ifulx di 
Ween con una grolla penGone . Quin- 
di fece fabbricare il Candlo d’ Ùra- 
nicmburgo, cioè. Città del Ciclo ,^e 
la maravigliofa torre di Stelle burgo 
per lavorare intorno afte tue ofTerva- 
zioni Allronoraitbe , e a’fnoi divet/à 
ftromenti, e macchine ,* che fecero V 
ammirarùme di tutti coloro, che 1’ 
andavano a> vedere. Egli ricevè la vi- 
Gta del Re Giacomo VI. di Scozia , e 
di Criflicrno, Re di Duntmarea , e 
fpcle piò di loocoo. feudi a perfezio- 
nate I' Aflronomìa . f^ivi egli inven- 
tò pur anche il nuovo fiReni.a.dèl 
mondo, che potta il tuo nome , e cl{e 
fu abbracciato infin ad ora dalla m^- 
gior parte de’ Teologi , perchè quella 
fiftema è privo di quegli inconveoien- 
ti , che ha quello di Tolomeo, e che 
lappone non periaato che il Sole gira 
d’intorno la terra. ^Ii applicoflì pur 
anche aflai .alla Chimica, e vi fece 
delle 4I rare feoperte , che rifanò un 
grandiCBmo numero di maatiiie , che 
pafTavano per incurabili, ditiribuendo 
con irmlta carità , e liberalità i luqi 
rimedi a tutti coloro, che ne aveaiip 
bifogno . La grande fua applicazione 
all’ Afironofflia, e alle Scienze aAta(> 
te, non l’ impedirono n coltivare le 
Belle Lettere, n. uincipalaieate 
Boelia , e divertiwafi fovcnie in coti* 
pore verG . Fu eRremameote «mnto 
dal Langravio di AfGa, che avrà , co- 
me lui, una viva pallone per l’Aftn»* 
nomia , c s’ acquiRò una riputazione 
ilra^rdinaria per tutta Europa, I fuqi 
invidiofi avendo parlato litalc . di lai 
preffo di Criflicrno Re di 'Daninurcza 
fu privato delle fue peaGoni. Allora 
egli abbandonò il fuo paefe per andan 
in Olanda: ma per le viveiflanze/a^ 
tcgli tali’ Imperqdore Rodolfo IL I 
ritirò a P^agz, ove m. li 14. Ottobre 
idoi- d’anni SV d’ una reienzione 4* 
orina . Le (ue principali Opere fono: 
Prtgfntrtafmata AJÌronomit 
dt Mundi Alberti rcctniictihs Pid- 
nomtnis ; Eftjiolarum Aftro*mi(trutf 
Libar . SuGa Brahè , fua forclra , era 
eccellente nella Poefìai ed havyi uut 
fua btU» L«u«ta in «crii laiiai, . 
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. • ' TI CONIO, dono Scrittore delta fi- 
. •• del IV. Secolo folto l' Impero di 

Teodofio il Grande , era dol partito de’ 
Oonatilii , ed avea molto fpirito , e 
capacità. Non cl limane di lui,. che 
il Trattato delle 7. Regole par ifpie- 
gare la Sacra Scrinar», cke trovali 
aiella Biblioteca de’ PP. e delle <]uali 
S. AgoRino ne fece un riftreiio nel fMo 
Lib. }. della Dottrina Criliiana . 

TIENE C S. Gaetano di ) l'idi Gav. 
tatto . 

„ TIEPOLO C Giacopo ) Venezia- 
„ no Doge 41. in tempo di Eaelinoda 
t, Romano IV- Egli fe’ molti acridi 
a’ Venceiani , e ordinò nell» Città 
nuovo aAdo, quale fa lalporcedcl- 
p, le Pcciaivni con ). Oiodici, che a* 
„ veRero a conofccre delle canfa • 

„ TIEPOLO ( Lorcnao ) Venezia- 
n no il 43. nel novero de^ Dogi ; al 
L fua tempo cITendo Bua gran cariiiia, 
rii'peno a’vicini, che invtdioli per 
^ la ina grandcara gli negarono i fra* 
èt menti d' ogni parte, egli per vendi- 
i, «arS fe* legge , che tatti quelli tra 
^ il Golfo di Fano, c le bocche del 
Tt Po , che navigaffero con mercanath 
V fecondo la vaiata di effe, pagaffero 
«t il diritto a’ Veneciani, come ancke 
R eflerva • 

t TIEPOLO ( Raimondo ) l'idi 
TCUPOLO C Raimondo ) 

’'nERS C Giambactifla ) dotto Bac* 
CVfliera di ^rbona , c celeb. Scrittore 
dei Secolo VCVll. nacque a Chnrtrea 
Perfo il idj5. Egli fece i fnoi Rad) con 
SlRinxione , e profcfaò la Umanità nell’ 
Vnivcrlìrà di Parigi . Fa fatto poi 

S a tato <N Champrond, aella DioceR 
I Cbartrcv: epa avendo avuto quai- 
ebe conmiietà eoli’ Arcidiacono pel 
Diritto de*-CaraTi , die hanno di por- 
tare la Stola nel corfo della vifita, ed 
•vendo avnt« delle brighe pur aacbe 
eoi Capitolo di Chartrta , cangiò ta fna 
cura con quella df Vibrai , nella IXo- 
ctR di Mane , ove mori a’it- Pebbra. 

R> 1705, d’anni ffs’.' Havvi un grandif. 
amo aumero di (»c Opere curiefe,fia- 

t alari , ed erudite . Le priacipali fo- 
o: t. dell’Aatotiih dell’ ar^mtato 
•cgacivo contro il Signor di Launoi « 
•on una Replica alla rifpofta di que- 
llo Dottore ; 1. un Trattato dell* Bf> 
poffaione del SS. Sacrameaio. Qnetto 
Trattato è Rimato.* 3. L’ Avvitito di' 
filiti f o il Trattato dell’ ufo che i 
Bcnelkiaii debbono fare de’ Beni del- 
la Chìefa: 4. nn Trattato delle Super- 
Bilioni ; in 4. voi. in la. Opera Rima- 
Temo F/f. ^ 
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tifima : nii Trattato della Dimino- 

liene delle FeRe , un altro drlia C/«a- 
furo deth Religioft : l’ IRoria delle 
Parrucche : una Diff^crtaaiuae fopra la 
maniera^ di pronanciare la parola « 
Htcfaixircf , un altro contro l’ Inferi- 
aioac dal graa portone de’Ftancefcani 
di Rcims ; Dio komini , (P S. Ptanti- 
feo itrifut Crucifixn un ,Trair. (opra 
il Dritto de’ Carati di portare la Stola 
nella viRia dell’ Arcidiacono : un alcr» 
fopra i Porticali che fono avanti delle 
Chiefe : una DiCertaz. fopra lo fpogllp 
de’ Carati coatto gli Arcidiaconi : ua 
Tratt* fopra i Giuochi permelfi , e proi- 
biti: 6 . 3. Diffcrtai. l’ una fopra i prin- 
cipali Altari delle Chiefe, la feconda 
fopra le Tribune delle Chiefe, ta ter- 
aa fopra la Claufura del Coro: 7. de* 

Jti Scritti contro la famof. Reliquia 
della Chaffe di S. Firmino d’Amiens, 
e contro la Sacra Lacrima di Vando- 
aio : un Tratt. di Morale intitolato 
diti» pid falid» , della piò nittjfatii^ « 
diti» piò nighgintata ditti Divetjoni , 

Delle offervaaioni fopra il nuovo Bre- 
viario di Cluni ; una ciitica del Libro 
di'Plagitlami del Signor Boilean : un 
Tsanato della Campane ec. 

TIESTE, figlio dt Pclope, e d'Ip* 
podamia. Padre di EgiAo, v fratello 
d’Atreo , avendo commelTo un inceflo 
con Eropv , moglie d’Atreo, queRo 
per vendicarli, tagliò a peni il Aglio, 
che nacque , e glielo Mfe a tavola . | 

Poeti dicono, che il Sole tornò io die- 
tro, e fi coperfe, per non vederC'un’ 
azione al terribile . 

TIFANIO C Claudio) pio, e dotta 
Gefnita, nacque in Parigi ne! lyi, 
Infegnò la Filofo&a , c la Teoria 
nella Compagnia , e fu Rettnta dej 
Collegi di Rcimi, di Metz ,dcWa Ftc. 
che, e di Pont.a.MouSbn . Oivenno 
par Cancelliere dell’ Univerfiràdi Pont- 
a - Mouffon , e fu Provinciale della 
Provincia di Sciampagna . Mot) a Scn« 
con gr, fentimenti di pietà , ai Z7, Di. 
oemb. idgfv Abbiamo di Im: I. Av~ 
vinimtmti agii Eritiei di a* 

Dielarati» , df Oifenfio tciliflieét 
Erins SS. Patrum , dr DoHarii Auge., 
tiii di Hfp^afi , fm Pitfona tSre. g. 

Un Trattato dt Ordini , /eu di Pri»^ 
ri , (b* Piftitìori . Sebben Gefnita fo. 
fieneva il fentimenca dei Tomifii fo- 
pra la Grazia . 

TIFONE, o TIFEO, Gigante enor- 
Oie , era. Aglio di Giunone , feconda 
la favola , QticRa Dea (degeaca (hg 
Giove aveCe oaitorito M'nttye fenag 
C iciv 


JeiT ba>fè la terra tolta fot minot e 
nacque Tifone» la di cui tlacura era 
crodieiofa . Con una roano toccava 1 
Orienic, e coll’ altra l' Occidente , la 
£ua tefla toccava il Ciclo » i funi occhi 
erano di fuocp, che receva dalla boc- 
ca, e dalle nari . 11 fuo corpo era co- 
|)erto di piume piene di ferpenti • I-t 
fue cofeie , e le fue gambe fembrava- 
ao due Draghi . Egli andò cogli al- 
tri G'ganii per detroiiiaaare gli Dei , 
i quali fuiono al fpaventati, che fe ne 
sfuggirono in Egitto y ma. Cìovt lì fui' 
minò, e li precipiiò folto il monte 
Cibel in Sicilia. 1 Dotti non e accor- 
dano fepra ciò, che fa «ag.one di que- 
lla favola . . 

TlGRANE . Re d Armenia , ed uno 
de’ più poffenif Principi del fuo tem- 
fo, coogiunfe rAffiria al fuo Impe- 
ro, i Siriani effcndo ardili a luì 1 aa. 
85. av. G. C.. per diverfe tivoluaioni , 
che defolavano il loro parie • Egli fo- 
flenoc la guerra contro i Romani in 
fcvore di Mitridate fuo geirero j ma 
ciTendo flato vinto da Lucullo,^eda 
Frmpeo , cedette una parte de^ fuoi 
St-ti ai vincitori, c le ne fece de’ pro- 
tettori . Vide poi in Una profonda pa- 
ce fin alla fua morte . 

TIL ( Salomone Van ) fam- Mini- 
Uro Prottflente , e celeb. ProfefTore di 
Teologia a Leida, narque a Wefop , 
piccola Città due teghe diflante d’Am- 
lierdam ai ad, Decenibre 1643. d’ una 
]auona Fam. originaiia del Paefe di 
Cleves. Egli divenne virtuofo nella 
pilofofia, nell’ Iftotia naturale, nella 
Medicina, nella Teologia, e nelle an- 
ticb'tà Sacre , e Profane . Si portò a 
^e:da nel ldd4- ,e flrinfe una forte ami- 
cizia con Cocccjo . Egli fi regolò fe- 
condo i Tuoi avvili, e a’ Imbevettc del- 
la fua Dottrina, e de’ principi dique- 
<iu Teologo. In apprcSo Van TU s’ ap- 
plicò con ardore allo Audio della Sa- 
cra Scrittura fecondo il Metodo de’ 
Coccciani , e mori a LeiJa ai 31.OU. 

1713. Havvi di lu; un grandifs. num. 
fl’Op. pane deUe quali loro in lingua 
Fiamminga, e la altre in Latino. Le 
principali fono; [l Juo wetoHo di flu- 
diart , e fatilo di /medicare / de Ctm. 
nuoti /opra I Salmi yjopra'le Profe- 
Xie di Mpsì , d' Abacuc , e di Mpta- 
€bia t un Riflrmo di TtoUgia, un 
Trattato da tabtrnaculo McJii,An/l.^ 

1714. con innaoei la vita fcritlagli da 
Ermaaro Vende VVall . 

TILINGIO (Mania 5 dotto Medico 
del Secolo XVII. di cui vifonodiTCì* 
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fi Trattati di Medicina moftodKinnti « 

TILLADET C Gian Mario della 
Mana di } , nacque nel Caftello di 
Tiiladet in Armagnac, verfo il id50- 
d’uiia nob. Fam- ad antfea . Servi 
qualche tempo nelle truppe , vendette 
la fua terra di' Tiiladet , della quale 
fi fece un vitalizio , ed entrò poi ne’ 
Padri dell'Oratorio, ove prefe gli Or- 
dinì Sacri . Egli fu.x'cevoto dall’ Ac- 
cademia dell’ Ifcrìzioni nel 1701. e mo- 
li a Vcrfaillec ai 15. Lo^io I7JS-, 
anni 6 y Vi fono alcuni fuoi fcritci 
nelle Memorie dell'Accademia delle 
Ifcrieioni , e l’ edizione d’ una Kaccof- 
ta intitolata: DtJJerta^ione fepra dù 
verfe materie di Religione , e di File- 
legta . Li maggior parte di gu^e Dif- 
Jertat^ioni fono del 'Sig. Hutt . 

*1 ILLEMONT ( Sig. dO r. Naìo . 

TILLET ( Giovanni dì ) Vefe. di 
S. Brieux , poi di Meaux, uno dei piò 
dotti uomini del Secolo XV 1 1. Era fra- 
tello dì Tiliet Conligliere del Parla- 
mento di Parigi, Moti ai 19. Novem- 
bre 1570. Havvi uo gran numero di 
fue Opere che fono Rimate . Le prin- 
cipali fono: Un Trattato della Relig» 
CrìJUana : una Kifpojta ai Miòijlri « 
HO dvuifo ai Cittadini fedoni t Ut$ 
‘Tran, dell' AntichiiJ, e delle folenni- 
ti delta Meffk: un Tran, f opra il 
Simbolo degli Apofl. Una Cronica dei 
Re di Francia fin al 1S4!^- G/r efernpj 
delle axjoni di alcuni Pontefici para- 
gonafi con guelli dei Principi Paga- 
ni , ec. 

TILLET ( Giovanni dO fratello del 
precedente Configliere del Parlamento 
di Parigi . S'acquiftò molta fan|a col- 
le fue Opere , e mori ai a. Ottobre 
1370. Havvi una lua Raccolta dei Re 
di Francia: Un Trattato fopra la mag- 
gioranza dfl Re Francefeod I. Un Som- 
mario dell’ Iflorìa della guerra fatta 
contro gli Albigcfi : un DifenTfo fopra 
la precedenza del Re di Francia nelle 
loro Corti del Parlamento : 1’ Iftiluzio- 
nc del Principe Crifliano ec. La carica 
di Configliere del Parlamento èra do- 
po lungo tempo Dilla famiglia 'di Gio- 
vanni di Tillft. Ed i fuoi poflerl la 
conlervarono fino a Gio. Ftancefeo di 
Tiliet, che fu ricevuto l’anno ld89. 
QucAa famiglia ha avuto ancora mol- 
ti Cotifiglieri nel Parlamento, q Se- 
grciatj dei Memori.,!! . 

TILLOTSON ( Giovanni celebre 
Arcivefeovo di Cantorbery , Primate d 
Inghilterra, ed uno dei più Jjran Pre- 
dicatori del Stc. XVII. ÉrafigHod'un 
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iJiltppiere della Provincia di Yorclc • 
'Kacqtie nel 1^30. Fu allevato con cura 
dai fuot parenti , che Io confegnarono 
alla direzione di Clatlcron , famofo Mi* 
niftro Presbitefiano di gran moderaaid* 
aie . Tilloifori dopo avet facto buoni 
ilttd; a Cambridge prefe un piacer gran* 
de in leggere le Opere del Dottor CbiI* 
Jingworik t le quali forraarongli Io Ai* 
Je , e l’ indugierò ad abbracciate i fen- 
timenti della Chiefa Anglicana. £gli 
Urinfe poi . una fotte amicizia col dotto 
Vcfcoeo Wilhiiif, e s'applicò con ar- 
dore allo Audio della Sacra Scrittura , 
e alia lettura degli antichi FilofoA , e 
dei Santi Padri , e principalmente di 
S> Bafìlio 4 e di Si Gio. GrifoAomo i 
Alcun tempo dopo fi diedeìntieramen- 
te alla Predicazione « ecompoCcun gr. 
numero d’ ecccll. Sermoni 1 che fervo- 
no ancora di modello alli Predicatori 
IngUfi • è} per la fcelta dei foggccti 1 
che per la pUritò della linguai e I’ c- 
fattezza dello Alle. Tìllotìon fu fatto 
fucceffivamcntc Curato di San Lorenzo 
a Londra ! Canonico c dopo Decano 
di Cantorbervt Decano di San Paolo, 
“Chierico del Gabinetto regio; e final- 
mente Arcivclcovo di Cantorbcry ai 
41 . Maggio 1691. all’incoronazion del 
Jte Guglielmo , e della Regina Maria 
in Inghilterra i Succefle In queAa di- 
gnità a Guglielmo Sancrofc , il quale 
amò meglio lafciare queAa Sede ioi- 
''tertaoie , che di dare alle lor MacAà 
dei giuramenti , eh' effe efigevano da 
lui . Tillotfon s’acquiAò una gran ri- 
Futazione colie tue Prediche , colla 
iua moderazione 4 e mori a Làmbcth 
ai ai« Novembre id 94 . d’ anni òs Mav» 
vi di lui : I. un Trattato della Rego- 
fd della Fede , contro gli Acci, e gl’ 
Increduli : 1. un Volume in fogl. di 
ferntofir Aampati , elTendo egli ancor 
in vita . Il Sig. Barbeyrac li tradurr 
dall’ingtete in Franceic in 6 . volumi 
in 8. 3- dei fermimi poAurai in 14. vo- 
lumi 8< Gl'lnglcfi tengono tutti i funi 
Sermoni, come i piò eccellenti che ab- 
biano in quello genere . 

TILLY , famofo Generale Tedefeo , 
. che combattè fpefib contro il gran Gu- 
flavo Adolfo Re di Svezia . 

TIMANTE, celebre Pittore Greco , 
nativo di Sicione, fecondo alcuni di 
Cima l’una delle Cicladi , -fioriva ful- 
la fine nel regno d’ Aleffandro i 7 (Jfaif- 
de . Avea il talento deli’ invenzione , 
e l’arte di far fempre penfare agli fpet- 
tatori dei fuoi quadri più cofe eh' «gli 
non efprimeva. Tutti gli antichi fece- 
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TO i pA magnìfici elogi •}*( fud quU 
dro a Ifigenia vicina ad elTere iihmo-* 
lata. Vi fi vedea queAa PrincipelTa coit 
tutte le grazie , che adoritaaa il fud 
(eflio , e la fua età, ed il fuo rango s 
con il carattere d'una grand’ anima « 
che non teme di facrificarfi per la fui 
fama , e con l’ inquietudine , che la vi- 
cinanza \lel facrificio ^i dovea natu- 
ralmente cagionare. Era ella in piedi 
dinanzi l’ Altare; il gran Sacerdote 
Calcanté vi compariva con quel mae< 
Aofo dolore , che conveniva al fuo mi- 
nìAero i Menelao , ciò della Princi- 
pefa, UlilTe , Ajace, t gli altri Prin- 
cipi della GrecU erano prefentì a que- 
Ao trifto fpettacolo; e pare , che il 
Pittore a^lTe talmente meffi in operi 
tutti i differenti caratteri del dolore, 
che non gli reAava più niente per cf- 
primere- quello d* Agamennone padre 
d’ Ifigenia i ma con un tratta egual- 
mente ingeniofn, e ammirabile eon- 
lentoffi di coprire con un velo il vol- 
to di queffo Principe, lafciando Così 
all’immaginazione dello fpettatore com- 
mafia la cura di figurarli qual foAe la 
triAa fituaeione di qucAo padre infeli- 
ce. Quella idea fu felicemente piò 
volte adoperata dappoi 4 e foprattucto 
nel Gtrmanieo del Pouffin • 

TIMEO, famofo Filofofo Pittagofi- 
co, nativo di Locri in Italia, vivek ' 
avanti di Platone . Ci rimane un fu» 
piccolo Trattato della Natura , e dell' 
anima del mondo fcritto in dialetto' 
Dorico. Queffo pìccolo Trattato che 
fi trova colle Opefe di Platone fom- 
minìArò a quello gran Filofofo il fog- 
getto del fuo Trattato intitolato Ti- 
meo. 

TIMOLEONTE , celeberrimo Capi- 
tano di Corinto, veggendo , che fu» 
fratello Timofane volea ufurparfi il 
fovrano potere, gli fece jlcrdere la vi- 
ta , ajutato da Satiro altro fuo fratel- 
lo. Egli fu poi mandato in Sicilia 1 * 
anno 343. avanti Gesù Critto con una 
poderola armata . Egli liberò la Città 
,di Siracufa dan’opprtlBone del giovi- 
*ne Dionigi il Tiranno, che lo efiliò a 
Corinto , e vinfc Iceta , Generale dei 
Leoniini, e Magone Gericrale dei Car- 
.tagine^ . Qualche tempo dopo , aven- 
do fitto morire qiieff.i due Generali , 
feonfifie Maraerco 1 Tiranno di Cata- 
nia , ed Ip'pone , Tiranno di M-iifina , 
e liberò tutta la Sicilia dall’ oppreffio- 
ne , folto cui ella gemea > Timoleonte 
paisò il rimanente della fua vita a Si- 
racufa colla fua moglie, * coi fuoi fi- 
C a gli , 
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gli , eie fìtee venire , e *i#e da n(V 
Ino privato ( fenza alcun dclidtrio 4à 
dominare* e frn) con tranquillità la 
glotia^cM a’ era aequiftata colle fue 
azioni • Dopo la faa morte gli fu eret- 
to na fnperbo monumento nella piag- 
pa di Sìracufa, che dal Tuo nome Al 
detta la Pfax,K‘* Timtitonte, 

TIMONE il Mijantrofie , ci<ie , th$ 
pài» gli mmini * taro, dteqicfp * che 
Vivea verfo l’anno 410. av. G. C. er« 
falvatico, e nemico della focietà. Ila 
giorno pScndo ioterrogato della cagio- 
tie , per cui amava il piccolo Alcibia- 
de* mentre odiava tutto il genere u- 
itiano.* Q.uefio io fa , rifpore, perchè 
antiveggo* ch’egli farà la cagione del- 
la rovina degli Atenieli . Egli fuggiva 
con tura ogni ìorte di compagnia . 
Con tutto CIÒ un di andò nclr AiTem- 
blea del popolo* al quale pi diCe ad 
alta voce , tb’ tg(i svea un fico , pi 
guato molti gii t' trono impiccati * tb' 
agli lo volto tagliart per far erigere 
siM fabbrico in fuo luogo , e che gli 
avvertivo * che jt vi ira alcuno tra !p- 
tOt cbt voltffe impicearfi^ egtififpic- 
tiofft • Egli avea (colpito un EpitafSo 
l'opra la fua romba * ove facea delle 
Imprecazioni contro coloro 1 che 1’ a- 
vrebboDO letto . 

TIMOTEO, Ululi re Capitano, Atg- 
atiefe , pra figlio di Cbnone , cel. Ge- 
aprale Greco, Egli fofienne la gloria 
di fuo padre , e fi diflinfe nonfolocol 
fuo fapere, e col bello fpirito ; roa 
ancora celle fue imprefe* e colla fua 
capacità negli afiàri . S’ impadronì di 
Coreica , p guadagnò l'opra i Lacede- 
anoni una cel. batt. navale l’an. y/6. 
«V. G. C. Egli prefe poi Torno , e Po- 
tideo/, liberò Czico , e lì fegnalò con 
«Icrò belle apioni . Ma diccG, che fol- 
la fine della (ua vita tutti i fuoi dife- 
gni non riufeirono punto, c non ebbe 
pih alcun felice fgccefTo . 

TIMOTEO celebre Mufìoo, e Poeta 
Greco nativo di Mileto, avendo ten- 
tato di fonare in mezzo del popolo , 
lU da princìpio (prezzato colle flfchìa- 
te, ciò, che lo dif^animò talmente, 
che penfava a rinunziare alla Mulìca* 
pna >1 Poeta Euripide , la di cui villa 
«ra piò penetrante . c piò ITcnra di 
quella della plebe, i. incoraggi , cd af> 
bcnrollo d' un fucccITo firepitofo . L* 
avvenire giuflìGcò il Poeta.- perchè Ti- 
moteo divenne il piò bravo fuonatore 
di cetera, che folTe nella Grecia. A- 
vendo egli aggiunte delle corde a que- 
llo ttrumento , gli Spartani io gondan- 
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nirono con nn Decreto * che Boezio «1 
confervà, Alficurafi, che fu Timotto , 
che introduce nella Malica il genere 
.cromatico, e che mutò l’antica ma- 
' Riera femplice, e paita di cantare in 
un’ altra aJat compolla . 

TIMOTEO C S-), Difcepolo di San 
Paolo, era figlio di un Gentile, e d* 
una madre Ebrea , convertita al Cri- 
flipncGmò . S> Paolo lo ritrovò a lÀ- 
ftio , ove ì fedeli di quella Città ono- 
rarono talmente la fua virtò , che lo 
fcelfe per fuo compagno nei fuoi viag- 
gi verfo 1’ anno 4A di G. C. in appref- 
lo lo fece Vefeovo di Efefo , egli fcrlf- 
fé due Piftote, che la Chiefa tiene per 
Canoniche ,,S. Timoteo fu' lapidato ad 
Efefo per volerli opporre all’ empio cui'» 
to di Diana, calla fuperllizione de’ 
Gentili in una delle FeAe di quella (af- 
fa Divinità verfo l’anno reto, di G.C* 

TINDALL C Mattia } fam. Scrittore 
loglefe, nacque nel Devonchire ai iva 
Aprile ]d5J. d* un Miniftro Inglefe 
che avea un buon benefìcio . Egli tcr- 
m<nè i fuoi (ludi a Oxford , e fi fecs- 
riceverc Dottore nel Dritto nel 1085* 
Egli c’ appigliò poi all’ armi nelle trup. 
pe del Re Giacomo, e fcccfì Cattolicoi 
Rom. ma qualche tempo dopo abbrac- 
ciò la Religione Anglicana . Dopo l* 
abdicaaione del Re Giacomo , Tindait ' 
pubblicò un gr. ngm, d’ Op. in favore 
del Governo, onda gli fb data una ped-‘ 
fiore di 100. lire flerline , che godette 
finché vide. M. a Londra ai 16. Agó- 
Bo Ì7JJ. Tra gii altri fuoi Scritti , che 
fece in favor del Governo, havvi un 
Libro pericoinfo , intitolato : il Cri- 
ftiantpmo così antico, che il ntondo * 
t il l'angelo , feconao pnbbliékijonp 
della Religione di naturo , Giovanni ' 
Conybeare, Giacomo Fofter, c Gio- 
vanni Lelland , fcriderocon moRa for- 
za èontro qucAa Opera * ed il Signor 
Pope nella fua Tunciade, con ragione 
dimoAra molto difprezzo intornó le 
perniciofe fue, Opere . 

TI NTORETTOC Giacomo RobqRi ) 
celeberrimo Pfttor italiano, n. a Ve- 
nezia nel iji*. r fu chiamato il Tin- 
torctto, perchè fuo padie era Tintore^ 
Egli dimoArò dalia fua gioventù una 
inclinazione , e dei talenti Araordinarf 
per la Pittura, il che indude i fuoi ge- 
nitori a porlo rotto la difciplina di Ti- 
ziano. In breve cl gran progrefi ei 
fece, che quello virtuofo MaeAro di- 
' venne gclofo, e lo rimandò. Tintoret- 
to in luogo di difanimarfi , lavorò coti 
più calore per ìAtuirG nella fua ane ^ 
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é per ngnaclitrc , o anche per forpafa- 
re il fuo mieli ro . Egli (ì jiropole per 
tu» guida Michel Agnolo, e Tiziano, 
« fe ne fece come una fpccie di legge , 
ch’egli (criffe fopra il muro della fua 
flanza in <{ue{li termini .* U iiftjcntdi 
Agn<)lo\ €Ì i (oìmri di Tit^ia- 
mo , Timocetio tiufc) e nell’ uno , e 
Begli altri , c fece un gran itumero di 
quadri , che gli acquiAaroho una gr. 
riputaaionc per tutta l’Europa. Mori 
a Ventaia nel 139). d’ anni 81. la* 
feiando DoiUenico Tintoretto morto a 
Venezia nel 1ÒJ7. d’anni 75. e Ma- 
ria , morta nel 1390. d’ anni 30. e 1’ 
«no , e l’ altra furono eccellenti nella 
jPittura . 

. t TlONVltLE (Concilio di) dell’ 
Sai. di )a. Vefcovì . Vi fi fecero quat- 
tro o cinque articoli per la ficurezza 
delle perfone Ecclc^fliche , che l’ Im- 
greratore Luigi confermò l’ anno fe- 

^-FionviLlé C Concilio di ^ di Feb- 
braio dell’833. Più di 40. Vefeovi vi 
dichiaraxon nullo tutto ciò che era 
flato fatto contro Luigi ìlfienigno, lo 
feooduiero alia Cattedrale di Meta per 
render più folenne.il fuó riAabilimen- 
to , che fi fece la Domenica di Quin- 
quagclima nel tempo della Meda 1' nl- 
tiinn di Febbraio. Agoberto di Lione ^ 
a Bernardo di Vienna furono in fegui- 
M depolii dopo il ritorno de’ Vefeovi 
aTtonville, e infine Lbbone di Rcims 
fu depoAo con piùfolcnnicà degli altri 
due ilTeati , avendo conféntiio egli 
flelTo alla fua depofizionfc , rinunziato 
«er femprt al Veùovado. 

tTIONVILLE (Concino di) l’Ot- 
tobre dell’ 844. in un luogo chiamato 
allora Juiicium in oggi ./et^ . Loti-- 
rio. Luigi e Carlo prornifvro di man- 
tener fra di Iqro un’ amicizia fraicr- 
da, e di riAabilir Io Aato della Chie- 
fa turbato dalie lor diltifioni . 1 Ve- 
feovi vi fcccr feì articoli , che i Re 
girtimifero d’oCervare . 

TIPOT ( Giacomo ) dotto Politicoi 
e Giurcconfulco nativo di OIrAem*, 
Citta del. Brabante ^ d’ Una buona Fa- 
miglia. Dopo aver uifegnata la. Legge 
in Italia,, andò a. Aabilirfi in Wirtz- 
burgo , d’onde Giovanni IIF. Re di 
Svezia Io chiamò prelTo di lui . QueAo 
Principe Ip ricolmò in lui principio di 
beni, c d’onori ; ma poi Io fece cac- 
ciare in prigione per falle accufe. Ti- 
poc non fu liberato ,. che futto il re- 
gno di Sigifmondb , figlio, e fucceffu- 
le di Giovaùui lllr Dimorò agcuta ia 


ifvMia, fino al 1395. e ritiroé In*^ 
preflb Ailft Corte dell’ Inperador 1(0^ 
dolfo II. che lo fece fuo lAoriografof 
Mori in Praga , avanti il ido^ Abbiaa 
modi lui: Hiftoria Gotborurd t Hijìà* 
rU rertrni in Suttia gtfiaru'wti D»M#- 
nerebia : de fortuna : de falute Rti- 
publicé : de Jufto : five de Legibut i 
Symbola dtviua , tr Bumaàa Pentifi- 
rum, Imptratorutn^ Rtgùe»^ tura Ut* 
nibus, ed alt^e Opere. 

TIRANNIONE, celebre 6rartiaticai 
del tempo di Pompeo , era d’ Amilo nel 
Regno di Ponto . ChiainavaC al prin*' 
cipio TeofraAo; ma pcrcHò tormenta- 
va i fuoi condifcepoli , EAir/r loro co- 
mune MacAro , norninoUo Tirannio- 
ne . Fu difccpolo di Dionigi di Tra- 
e.ia in Rodi , e cadde tra le mani dt 
Lucùllo , allorché queAo Generale mi- 
re in fuga Mitridate , e g’ impadronì 
dei fuoi Stati . Murena lo dimandò a. 
Lucullo per farli un foggetto di vanl- 
Ih per aver liberato un celebre Grana- 
ttco , fopta di che Plutarco fece dello 
rìAelGoai giudiciofitfime. Li cattivìth 
di Tirannìone noa gli fu punto dan- 
nofà . Ella gli procurò l’occalione d* 
andare a Roma , dove fi refe cele.^ 
bre colle fue Lezioni ., e dove ani- 
mafiò gran ricchezze . Le ihtpiegò egli 
tra le altre cofe ad erigere una Bibliok 
teca di più di ^beoo. volumi , e la cu. 
ra , che fi prendeva ad ammalTar Li- 
bri , contribuì molto alla confervtzio.^ 
né delle Opere d’ AriAotile ; M. moltdf 
vecchio in Roma maltrattato, e coa- 
fumato dalla gotta . Cicerone i’ era 
fervito di lui per metter in ordine in 
fua Biblioteca. 

TIRAÌ^UELLO ( Andrea ) cdleber- 
nmo Giuceconfultò Francefe bel See. 
XVI. nativo di Ponttnai le Conte nel 
Poitou . Dopo d’elTetA rtfd -galetite 
nella Filofofia ,.e nella Giurìfpnid. fu 
Luagdtcnente Civile di Fóntenai le 
Corate, poi Configliare «tei Parlanien- 
to di Bonrdeiuz , è finalmente in quel- 
lo dì Parigi . Lavorò «o« tota a pur- 
gare I Tr’btlnàli dalle cabale i che vi 
s' erano introdotte , amuliniArò là 
gtufiizia con un appfaufo unlreHfale ; 
ed 11 Keifranccrco I. Id Arrigo li: gli 
comtp.ifcrd degli affari importanti. Ciò 
non lò' impedì punto di pubblirare ud 
ffrah numcDi dt dotte Op. Egli fu pa- 
dre di to. figli Incirca , e diceafi di 
dui, ch’ei^t davi allo Stato ogni an- 
no un fislìò , ed Un libro. Egli era 
intimo amico dvirilluAte Oaticelllcrè 
Mwhelé dcU’Pfpifale j e mori molto 
G 3 prò- 
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ptovettò tld IJS8. Ifavvi uri fuo Twf. 
tato delle prerogati*# della irobilt^ 
un altro dei Ritratti, e dei Lìhguag- 

5 '. rici Commenti fopta ytleffandro ab 
UJJondto : un Tra», delle Leggi del 
Matrimonio , e molti altri Libri Ai- 
mali . 

TIRgSlA , famofo Indovinatore, eh# 
ntvea avanri T affedio di Tro^a , era fi- 
glio di Evero, e deli* Niii/a Carido. 
iriccit , che avendolo Giove , c Giuiio- 
lie pr^o per arbitrio, decife in favo- 
re di Giove , e che fdegnata Giunone 
lo refe cicco j ma Giove per rìcompen- 
farlo, gli concerie il dono della divi- 
natone. Strabone narra che il Sepol- 
«fa vicino alla fontana 
di Tilfufio, ove. mori molto vecchio 
fuggendo da Tebe Ci{tà della Beo?ia . 
Era conlidcrato come T Inventore de. 
sii Aufpicj , e fu onorato come un Dio 
« Orcomeoe , ov# il Rio Oracolo era 
celeberrimo . 

TIRINO C Giacomo) valente Gef. d' 
Anvcrla , morto ai 14. Lugl. idjd. di 
«ui abbiamo un Comenio Latino fopra 
tutta la Bibbia , ove in riHretto rac- 
colte tutto ciò che di migliore ritrovò 
■*51' **tri Commentatori . 

* ^ Concilio di ) dell’anno 

53 S* Ouefio nunjerofo Concilio pafsò 
in tumulti eccitati dagli Eufebiani 
contro S, Atanafio , che avanti la fine 
H ritirò. Egli vi fu oltraggiofamente 
calunniato , # infiq depolto dagli A- 

t TIRO C Concilio dì) del 448.net 
^uaie Iba d’Edein è afibiato dal fof- 
f ri' Naflorunifino . 

T tiro CCoQciliodi) del 518. ove 
tutto CIÒ che fi era fatfo a Coftanttno- 

|H)li . fi confermò nella Chieu la Do- 
le aceUmaaio- 

TIRO^E ( TuHiut Tiro") ccl. Li- 
oeito di Cicerone, inventb prego i 
a-atini la maniera di fcrivere abbre- 
viato, e fu il ptimp Autore di #ne«i 
uracieri , che t Latini chiamavano No-, 
nie««o COSI prei)o fetivea- 
«, come fi parlava . Coloro che in que- 
«a maniera fcrivevano eranoichiamati 
i^otarn: donde fu tolto da noi il no- 
ane di Notarlo . Tirone avea pur an- 
che compollo la vita di Cicerone, e 

TIR LEO, ccl. Poeta Greco nativo 
ai Atene , era eccellente in cantare il 
valor guerriero . Rianimò co’ luoi 

feVondi Spartani nella 

feconda guerra dr Meffcn* , « fece 


lor riportare atta compita vittoria To; 

’ • Qri'fto fucceffo' a« 
d* Cittadinanaf, 
thè gli Spartii aecowlavano affai di^ 
ficiimcnte • Ordinarono ancora , che 
in tntt. • m'iilari eferciej fi recita^! 
ro le Poefic d> Tirteo. Fioriva Quelli 
«ja anni, incirca avanti G. C. Non cl 
Opere** * ftaramenti delle fa# 

XISBE^ vedi pirsmo • 

TISIFONE, a.» dell, 3. furie in. 

’ * dell* 
pnraogenito di Satur. 
no , cedette il fuo dritto a ouefli , eoa 
“®“. »Uc»*ffe alcun figliuolo 
{ui^*’^ar“'® **,^®'^®n» tornaffe a 
’ Nettano , e Plutone 
effendo fiati allevati per la dili»m>K 

tòrfo* madre , # anoglie.dl Sa^ 
turno. Titano, ed t fuoà figliuoli fde- 

loro fperanaa, prefero 1’ armi eonfr» 
Saturno, il quale fu vinto, e flette 
'rifiri® *bt Giove, fuo figlio 

loj.i^ro. # feonfiffn tut’tj qa.flfTi: 

Fnocercaoo del fecolo XVi 
“’Affelt, n^ia grotti di''{:iegrrfi 

^ct Cappuccino a Roma nel 1513. ” 
mori alcuni anni dopo . Havvi un* 
P«,^’E^*'oi»e Volga» 

^a «i®Lt** tifai 

Salmi , e fopra il Cantico de’ Onci- 
« • uno fentto fopra la Pillola di S 

Paolo ai .Romani /contro Érafmo 

contro Giacomo le Feuri- R. ’ * 
«d altre OperV. " ^ £upea, 

“'Ila Città di 

„ Abbiamo del fuo : J/cuL ' 5 *^ 1 ®’ 

** at lib. della Con» 

1 , Jotavoae di BoWio ® 

„ da Benedetto f'arcbi . Rot£^m*^T*S 
che fo deilo fteffo Secolo 
v« più Opere: come Luoghi eamtrav^ 
uijj 4 itaDtat:,toni all' ^pi del Rux 7 l^- 
” e altro. Il Zgno rapporta eh* 

„ ■dpolegta dt Dante contro il difearm 

non Jvul- 

Tirò CS.) Difcepolo di S. Paolo 
accompagnò Quello A poA^o ne’ 
v.aggi fin all^ anno 6»? df G C. nei 

T»«‘ (««npt» Si Paolo lo fc^gv7cc7vi 

, dvir 
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dltir FfoTÌ di Creta . Abbiamo una Pi* 
Idola CàDOnica, che 5 . P^olo gli fcrif- 
fe, ed in curegii infegna, quali fono 
1 doveri di un vero Mmillro di O. C. 
Credefi ch'egli fia motto ncll'Ifoia di 
Creta matto vecchio. 

TITO C Tituf f'tfpafianut ) impe- 
radorc Romano « era figlio primoge- 
nito di Vcrpafiano, e di Fiavia Do- 
miiitla . Gli fii dita la cura della 
guerra contro i Giudei , c la terminò 
colla prefa di Gerufalemme , onde 
trionfò. Egli fucceffe a Vcfpafiano a* 
*4. Giugno deir anno 79. di Cesò Gri- 
llo » c ìi fece talmente amare per la 
fua clemenxai e dolceiea, che fu chia- 
mato le Dtlmti det Ginere Umiltà . 
Ira fua liberatici' era t) grande, che a- 
Vendo paffato un giorno fenza aver do- 
nato alcuna cofa, dife quefle belle pa- 
Fote rivolto a’ fuòi Cortigiani ; Amiti 
WiUi abbiamo perduto qutfìo giamo . 
£gli era un Principe amante delle 
Lettere, e delle Scienze. Compofe di- 
verfi Poemi in Greco, ed in Latino , 
e mori a* ij. Settembre dell’ anno 8|. 
di G. C- d’anni 4I. avvelenato, fe- 
condo alcuni Autori, da Domiziano 
foo fratello . 

TITO LIVIO (,Titut Liviut ) cele- 
berrimo llloricu Latino, era Padovano, 
e fecondo altri di Ab ino. Etfendo an- 
dato a Roma li fece molti ìllnflti aiiti- 
’dt, e (’acquifiò la Itima d' Augnilo , 
che gli diede delle memorie per iferi- 
vcre la Storia Romani. Dopo la mor- 
te di quello Principe, Tito Livio ri. 
tornò a Padova', ove mori nel di me- 
delimo, in cui moti Ovidio l’an. at. 
dIOiC- od 4. anno del ^egnp di Ti- 
btri»; Tra le Tue Op. quella, che gli 
acquiiiò maggior ripùtafelone , fu la 
fua Iflorla Romana, che principia dal- 
la fondazioàc di Ramai e termina al- 
la morte' di Drufo nella Germania . 
Quella Storia noa era divifa per Deca- 
de, ma in 140. Libri, de* quali non 
c 1 rimangoao che }j. non interi. La 
bellezea di quelli, che ci fono rima- 
di, fa defidcrare’ grandemeate gli altri 
che fi fono perduri , ed ugni. Arala 
tcotarano i Dotti per ritrovarR, nat 
inutili furono le loro ricerche . Tuo 
Livio «’acquìftò uaa ti atta ripataato' 
ne colla fua Storia, che al riferire di 
Pilli io il giovino , uno Spagnuolo la- 
f(iò il fuo paefe , per andare efprcHa- 
mente a Roma per avere il piacere di 
vedere quello Storico , e per trattc- 
nerfi con lui . Alcuni lo hanno *ri- 
prefo per la fua Patavtnilà, cioè per 


l'aria, e la lingua fua Padova»^ , ci 
è acculato con ragione di non etere 
ferapre efatto, principalTiente intorno 
a ciò che e’ dice de’ Galli , e de' Car- 
tagineri: del refto Tito Livio fcrilTe 
la fua Storia parte a Roma, e parta 
a Napoli . Un bel frammento del li- 
bro XCL di Livio fi è feoperto in un 
antico Gadtcf della Vaticana, e fu 
publicaco in Roma ncli^pj. condotte 
illufirazioni . 

TIXIER in latino, Rtvìfhtt Ttxtor 
C Ciii^anni ) celebre Umanilla delSec- 
XVL;era di San Saulge nei NiveCntfe, 
c S'giiore di Ravify, nella medefiina 
Provliicia. Egll'infegnò le Belle Let- 
tere con riputazione nel Collegio di 
Navarra a Parigi , c fu Rettore dell' 
UniverCcà di quella Cittì nel ijoo. E> 
gli morì nel 1511. o nel 1^4. Vi fono 
delle fue Lettere, de’ Dialoghi, degli 
Epigrammi , ed altre Op. in Latino 
m rito llimate . 

TIZIANO C'i) celeberrimo Pittore 
Italiano, il di cui nome di Famiglia 
era Vecclli , nacque alla Pieve di Ca- 
dore , nello Stato di Venezia , nel 
147/. Dimoftrò dalla fua fanciullezzu 
Una fi grand'inclinazione perla Pittu- 
ra , che Gabr'cle Vecclli , fno padre -, 
io mandò a Venezia , ove uno de’ fuot 
eli lo pofe fotto un abile Pittore «o- 
minaro Betlin». Tiziano forpafsò il 
fuo Mieflro in breve tempo, e fi fcea 
ammirare in tutta Italia colla belles- 
aa de’ fuoi . Quadri , che fono capi éf 
Opera . L’ Im,rerad. Carlo V. volle «f- 
ferc dipìnto dalie mini di quello Pit- 
tore eccèllente, c lo* creò Cavaliere , 
c Conte P.ilacino . Quandq dipinger 
per la terza volta quello Piincliw , 
gli fuggì di mano il Pennellò, che 1’ 
Imperador tolfe di terra, dicendo, 
thè Tignino era degno d’ ejfiri feroitm 
da un Cefate . Enrico HI, paffando 
per Venezia , onorò Tiziano con una 
ma vifita. Quello eccellente Pittore 
mori di pelle nel I57d. di 99. anni . 
L’Ariofio, il di cui ritratto ei fece , 
ed il Marini , e molti altri Poeti , 
imm >rtali elogi fecero di ini • France- 
feo Vecclli fuo fratello, c fuo allie- 
va • fece de' progrefii SI rapidi nella 
Pittur;r, che il Tiziano ne concepì 
gclofia. Orazio Vecclli , fuo figlio ^ c 
parimente fuo allievo, fu ecceilento 
ne' Ritratti , e mori giovane dalla pe- 
lle nel 1577. Avrebbe uguagliato Ti- 
ziano fuo' padre, fe il fuo amore per 
l’Atchimia, c lé' llalte fue l'pcfe noit 
eliclo aveScio inpe<i<to . 

C 4 TI- 
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TIZIO ( Geranio ) dotto Teolo^ 
XoferaDO , nacque a Qucdlinboiirg i* 
]7,'Dftenibrc idio. Egli fu Difccpolo 
di Giorgio CaliRot e fa fatto Profeflo- 
Te in Ebreo < e in Teologia a Htlin- 
fladt t ove a’acquiflò una gran riputa» 
«ione, ed ove mori a’ 7. Giugno ifigl. 
d’ann 60. Havvi nn fuo Trattato de’ 
Conctlf, un altro dell’ iofuCBcienza dei* 
la Réligionc puramente naturale, e 
della neceffiti delia Rivelacione : e 
Molti «Uri Libri di Conttnvetfia , ed 
un grandiffimo nirtnero di Trattati, la 
maggior parte de’ quali fono in Lati- 
no • 

TOBIA, figlio dìTobiel, dellaTri- 
bb di Ncfialì , fu condotto cattivo a 
'INinìve da Salmanafar, 7x1; anni a- 
eanti Gesb Crillb* Egli diede mara- 
vigtiofi elempj della fua virtil , e cari- 
tà durante la fna cattività , ed ebbe un 
figlio, .cfaiainato' come lui. Egli alle- 
vò qnefio fuo figlio nel timore di Dio, 
e mandollo a Kages per fiirfi pagare 
d’iHta fnmnia di danaro , che gli do- 
«<a ^abclo'i e mori l’ anno Ì6t. av. 
G. C- d’ anni ics- Abbiamo un Libro 
Canonico lotto il fuo nome. Si ere- 
tte conTUaementc che queflo Libro fia 
fiato (critto in lingua Caldea da' due 
Tobia. S. Girolamo lo tradulTe io La- 
tino , c fu poi trafportato in Ebreo . 

l . ’ abbiamo pur antlie in Greco. Que- 

llo Librò è relitto d' una maniera 
Molto interrlTante, c contiene un mo- 
Bcllo perfetto dell’ amore paterno , c 
filiale . 1 

„ TOCCO C Carlo Siciliano, co- 
„ me attelia Giambattifta Nanna £• 
,, pfjt. ad^ Latìor. ed egli fieffo net 
,, commento della fieffa i, yi ^isfua- 
„ ientmgua da anaiafitiii ^ publitir 
,, ariminibuf , fra le altre leggi Lon- 
„ gob.irdt frbbcne altri lo mcciono 
„ nativo di Chieti, o d’ altrove * vif- 
,, fe nel XII. Sic. e fu famofo Giure* 
„ cenfulto; onde abbiamo di lui.* 1’ 
„ aieannato Commenie dalla leggi Lea- 
,, gubarde . 

TODE8CH I ( Niccolò \ l'. Tndafebi . 

TOINARD C Nieolao ) dotto Scritto- 
fa dei S«c. XVII. oacque a Orlcant li 
q. Klaiao léap. d’ una delle mmliori 
Famiglie di quella Città. EglMfi refe 
abile nelle Llngòe, e nell’ lAoria, nel- 
le Antichità I e nella Cronologia, e 

m. a Parigi li j. Gcntiaìo 170$. d’an- 
ni 77. La fua pri nei pepo p. à una ec- 
cellente CoBcordia da’ 4, EvangtiiBi in 
fògli» in Greco, ed ia Xattino condcl- 
le dotte note • 
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TfOlt AS . Patti San Boaatt t t - 

TOLAND (Giovanni ) Scrittor 
glefe, famofo per le fuc empietà, - A . 
pe’ dannofi Tnoi fcritri , nacque bel ì 
Villaggio di Redcaftla, vicino a Loa*v 
donderry in Irlanda alli 30. Noveato*'!' 
bre 1670. Egli fu allevato nella Reli-»-^ 
gione Cattolica , ma efendo andatoia^ 
fludiare nell’ Univeiiìtà di Clasteo'Wrt 
nel 1^87. poi in quella di Edimbourg ,>v 
abbracciò - la Religione Proieflante . - 
Paf«ò poi in Inghilterra, donde andò c 
a Leida per continuare I fttot fludj < 
Due anbì dopo fi rii iiò a Oxford, pere o 
cbà' in quella Città porca ritrovafèix 
molti Dotti , c molti libri . Egli vi L 
raccolfe uiv-graa namero di materiali 
fopra diverfi foggetti , e ben tolto £»«« 
mofo divenne co’ fuoi paràdofG , A 
colle Tue novità. Pubblicò un gran' 4 
numero d’ Opere fopTa la Religiooe f i 
c fopra la Politica, nelle qnaH r£m«..‘a 
pietà, il Delfino, e rAteifmo modera 
lìmo apertamente fi manifeftaoo • Din ì 
tnoflrò un grandiflìmo celo * ne’ fuolt' « 
fcritti per la Cafa d’Annovcr, e moi>» 
te volte viaggiò nelle Corti della Ccoviv 
mania. ERcndofi portato in Olanda «c,» 
fu introdotto al Principe Eugenio, iLo 
quale gli diede vari fegni della fua 
Oralità. Toland ritornò nel medefiv ^ 
mo anno in Inghilterra, ove fi rovinò '« 
colle foe folli fpefe, e dìKolutetae *<iq 
M. a Londra alli a). Mano 1711. d*i,'f 
anni 51. Havvi aa grandiffimo nuific^' 
ro di lue Opere piene d’empietà, ,d 14 
d’ una animofità ridicola coòiro 
FranctlI, i Cattolici Romani , ed 1 ; 
Principi delta Cafa Stuarda. Le priori; 
cipali fono : t. La Religione Criflia* V 
na fan^a mijlarj , fiampaia in lnglc<bJf 
fe a Londra nel idpd. QoeHo empiob». 
libro fu condannato al fUuco in lrlan«,'f 
da l’ anno feguente , il che non l«i' 
impedì dal dare una Apologia .* a* M 
Amjimtor , a diftfa della vita di M> 7 * > 
(00, a Londra idpp. in 8. Quello Lh 
bro non è meno dannofo del precede»- Un 
te ; 3. /' Arte di Governare per partii 
in 8. 4. /’ Inghilterra libera , e li Pe* ià 
raiof^ dallo Stato : ^ Adtifideino» , * c 
JiveTitui Liiiiut a jiptrjiitioitt viw 
dieatut ; Annetut funt Ongittat JudaU U' 
r«, alTAìa nel 1710. Egli efi^nc \a Ui,, 
quello Libro Latino quelli^ Propqlìeio*^ 
ner Che gli Atei fono meno ptricolofi g 
ad tata Stata , eba i Snparfliaciefi , . e 
divirfi altri Paradi/p , ad Empiati { 

6. il Ni]g,eroao , e il Crifiiantfiwta j 
Ciudaiee , Pagana , e Maomettana 
cc. pubblicato nel' 1718. f- Tatradj» 

mmtt 
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WW , « di 4. : 

S- . B^ntktiftictn , fh>$ formula etft~ 
hrandm Sotietjuis Sotratic* in 8. Que< 
Ao Libro è pieno di empirti tì flupea- 
Ae , che fpiac^ae perfino »’ Li^rcini . 
Roland io pubblicò nel iptb. come i{ 
•>cecedencf : p. Difeorfi fcritti contro $ 
Frmnttfi oc. Il DoccOr Pagano Stilling. 

, il Dottore Sleiano Nie^ il Si. 
gnor Huct , ed altri Dotti , hanno 
confutato gli Scrìtti di quell* empio y 
i 4|aali fono quali tutti In laglcfc . f 
Gianlorenzo Mosheim alle fue Viodi- 
cia antifmr Chrìfiiànm diftiplina pre- 
mile una Difert. de vita , foHit , t6> 
feriptis Jo. Tolandi . Vegafì anche 
il Tomo VI. delia Bihliattca Cerere- 
mica . t 

+ TOLEDO C Concilio di ) I. al 
|>Tincipio di Settembre del 400. Vi E 
fecero venti Canoni. Molti Prifcillia- 
tailii vi furono ricevuti nella comunio* 
tic delta Cbiela dopo aver condannato 
i toro errori. Si promette ancora di 
ticevcre «li altri Vefeovi di Galiaia , 
fe cflì fofcrivcranno alla formola in- 
viata dal Concilio, in alpcttando, di- 
cono i Padri ciò che il Papa regnante, 
ciò che S. Simpliciano Vefeovo di Mi- 
lano , e gli altri Vefeovi fcriveranno . 
Quefla ò la prima volta, che ’l Vefeo- 
vo di Roma E trova nominato fem- 
^Uceraente Papa, come per eccellcnaa. 

t TOLEDO CConciliodi) Il.aiip, 
Maggio del 5J1, vi fi fecero cinque 
Canoni. 

t TOLEDO (Concìlio di) HI. del 
5S9. a 6. di Maggio, cumpofto da 64. 
VtUovii c 8. Deputati. Il Re Rocca- 
redo vi fece una bella prohdÌQne' di 
. * nome , e di tutti 1 Goti , 

che abbiurarono rArianifmo. 

■ "TOLEDO (Concilio di ) a’ 17. di 
Maggio del 597. Quello Concilio dice 
che fcdlci Vcicovi vi fecero due Cano- 
ma non fe oe vedon cht tredici 
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■c pii antica , ina che per 1* avanti 
non trovafi . 

t TOLEDO C Concilio di ) V. ^tl 
djò. rotto il Re Cintilla , che vi fìcn 
far nove Canoni riguardanti quali tut- 
ti la fua potenza : a». V*feovi . e due 
Deputati vi rottoferidero . 

t TOLEDO (Concilio di) VI. a’ 9. 
di Gennaio del «38. il duodecimo an- 
no del Re CiiMilla. 41. Vefeovi della 
Spagna, « dcrie Calile vi ordinarono 
col coufenfo del Re, e de’ Grandi , 
cht per r avvenire nìfun Re monte- 
rebbe fui Trono lenza aver prima prò* 
melTo di confcrvare la Fede Cattolica 
ec. 

t TOLEDO (Concilio di) VII. del 
646. Vefe. e W, Deputati per gli 
adenti vi fecero fei Canoni. 

t TOLEDO C Concilio di ) Vili, del 
dSJ. 11 Re Recefuinto vi lede la fua 
profefione di fede , nella quale ricevea 
i quattro Concil) Generali , Vi fi fece- 
ro in .feguìto dodici Canoni , ma in 
ano Ailcal di/Tufo e figurato , che non 
ò facile iatenderli. Spuofcrìfletoaque* 
fio Concilio ai. Vefeovi, 
t TOLEbO (Concilio di) IX. a’ a. 
Novembre del òjj. Sedici Vefeovi vi 
fecero ip. Canoni , la maggior par* 
te per reprimer gli abufi che i Vefeo- 
vi commettevano .nell’ aiaminiflrazio* 
nc de’ beni Ecclcfiaftici . 

t TOLEDO ( Concilio di ) X. a di 
1. Dicembre dei 616. Venti Vefeovi vi 
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«die fofcritioiu , fra U quali vi è 

r :lli di MigeCo Arcivefeovo di Nar- 

na . 

t TOLEDO (Concilio di) a’ 13. d* 
Ottobre del òio. Quindici Vefeovi vi 
rieonobber quel di Toledo per loto 
M(tro|ioiit4oo 0 

^ TOLEDO ( Concìlio di ) IV. a’ 
9. Dicembre dei 63}. SilTaniadue Ve- 
feovi . a quali prefirdcva S. ifidoro di 
Siviglia , . vi fecero 75. Canoni , il 
quatto de qu.ili per minuto preferive 
la fdrma di filmare i Concili , che'ap- 
parrniomente vengono da una tradizio* 


fecero 7. Canoni. 

t TOLEDO ( Concilio di ) XI. a’ 7. 
Noeembre del 675. Vi fi fecero fedici 
Canoni, che furono fottoferitti da 17. 
Vefeovi, da ». Deputati d’ilTgaii , da 
d. Abbati , e dall’Arcidiacono di To- 
ledo . Quello Concìlio ordina di puni- 
re i peccatori pubblicamente . . . Che 
fe fi condanni alcuno all’ cfilio, o alla 
prigione , la fentenea farà proiiuiiaia- 
ta avanti due teflìmoni, e fottofcrltta 
per man del Vefeovo . A tale forte di 
pene, in que’ tempi, i Vefeovi con- 
dannavano . 

t TOLEDO (Concilio di) XII. a’ 
9- Grnnajo del d8i. Trentacinque Ve- 
feovi con alla lor tefla S. Giuliano di 
Toledo vi cunfetroarono la rinunzia 
fatta del Regno dal Re Varoba , pub- 
blicata foleunementc la Domenica 14, 
Ottobre del precedente anno , Elfi affi- 
curarono aiirctl il Regno alfuo fuccef- 
fore Ervigo , e al Vefeovo di Toledo 
la podefià di ordinare tutti i Vefenvi 
di Spagna. Infinf Vi fi fecero 13. Ca- 
noni . 

t TO 
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^ »rrtT rOO C CoiKÌllodi 

S"".»'i* ”rti ■V>‘‘* «"I”"" '"• 

VI. c»;;i‘;o°“rò!.' 

in tott» U SP**" ^ Leone II. il 

tua, a J imeta a’ Vefeo- 

qu»l dice •^."concilio condanni Ono- 

lio» il fi.mm* dill’Erefia, 

fuo nafette la natica fi conveni- 

U all’ .-tonta „,glÌBcn*a. 

<«a , U {oBientè della con- 

*^nSio nella lettera al 
danna di .. c-a«na «faminaron* 

. r. «sH 
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TOLEDO C Ferdinanda. Ai«*re* 7 
D^d’ Alba, ed uno de’ p.u gran ^ 
uaca ■ _-,quc nel I50i*» 

§«‘uni Su Sù iui«» » r 
1 “r.nrii Sianna. Fu allevato da Fé- 
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li. Magg'« p,o%riaionì , che 

^'■''^"dUoi.c Ute a PaS Benedetto . e 
«rano I due gioramenii del 

decifero , cne «u n . 

Re Egiea "®". 'e , non bifogna 

ch^ fvefeoCi , che egli ab- 

erederc , dicono i * gj fnoi co- 

bia pipffloiro .'"Va -iuftieta. Ma in 

V‘l%^»„\ffe ùefre l’ «Uimo g‘“- 
cafo che bifoRnan , j i popolo y 

‘“mento fatto U ben Pub! 

ca » * td- Conti . , yi fi depofe Sif* 

Concilio pè 

*'+TOLEBo"c Concilio di ) »’ 

NJv^^deìr^rS- ^Virs'ctnon? ?”U 

di Toledo V. eh’ cè fa- 

prefazioD d* 'che il Leg^** 

ratitìo pubblicò due 


pii. «i"»” 3. è.: 

famiglie * C^io avo'» 

r|‘Ii'*iJdfm“e^firrec^cllent^ 

XTmìuSIT’ ìp's'.i '••»“', i ;°Ji; 

ftingas^ “ d' Tnnifi*®fòtio‘ r*Tmpe’rai- 

k,,s 3 

r. ri" r.' ““«.lisi»?* 

s;sir3,‘sr»ii"|.o òcp^..i. 5^ 

fatto prigione con cpl . 

Brunfwlclt, ,® SlU pref» 
Ouelti vittoria f“ feguita nau» r . 

S Torgan,. di 

ridueione dt tutti i ribelli .U^ 

Alba fu po' Carlo V.®fugg«* 

Principe Filippo . Ma Ca V 
do Maurilio nuovo Eletto 
.ì, che l avea innaliato aii ‘ 
contro l’.wifo del ^ener U, 

Fu pur anche contro 1 avvno 
Generale , che l’Imperadot pofe l « 

fedio à Mfl* Duca d’Alh» 

rinunaia di Carlo V. il p..j „f(. Re 
fu mandato in Italia da Fil'P^' 

pra le truppe del Papa , c 
Ftancefi ad “fe''*'‘*‘?'nio all* Otti 
Egli «ava per putte I ,b. 

di Roma , quando P*?* crcBS d«^ 
bandonè- fette* " ^-ii Spagau*’ 

Francefi , e L*7ìMvlto a laP«* 

li. Il Duca d efufatt? 

poco dopo ton grandi onon^ * ^ 

Sei 1SS«- SoPtia- 

Guerra del Re FiliPPO Ij; '*• («urt- 
cipe, ‘«“doconehlofo ^ ^ ,pl. 
te il trattato di Catau-tamu 
le introdurre l «rart »*- 

Baffi • Quella novità “'ho 6' 

mori , ed il * j®®*"e|*i 5 < 7 . U 
U ribellione, «a^do nel W igo,* 
U 4 ’ Alba, il d'cui cflicnto 
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POH fervi che td animare Vie piu gl» 
fpiritt dt gii portati alla ribellane . 
Queflo Generale gttto 1 
della Cittadella d’Anverfa, ftabill un 
ConGglio chiamato itlSsngut, del 
ouale egli era Pxcfiiente , condanno a 
morte il Principe d’ Orangea co fuoi 
fratelli, con molti altri Signori, e fe- 
ce giuftiaiare pubblicamente il Conte 
d'Egmqaii, e quello di Horn • Quelli 
fuppliai aumentarono le divìConi , ea 
il Conte Luigi di Naffau entrò nc 
Paefi Balli con un corpo di truppe au- 
filiarit di Ccrmtnia^ per fecondare le 
intraprefe del Principe d Oranges; ma 
n Duca d’ Alba le vinfe , e Cuperbo pe 
fuoi fucceffi I egli fece •* 

Statua di bronco in meaao della p^a- 
aa d’arme della cittadella d Anverfa. 

Le nuove gabelle, che volle imporre 
poco dopo finirono di follevare 11 pa- 
iolo interamente, e tante contradiaio- 
ni ritrovò, che dimandò di elTere chia- 
vaio con una fretta si aj^arente , 
che fu pollo in fuo luogo il Duca del- 
la Cerda , con ordine però di tratte- 
nerli inljn aU’arrivo del nuovo Gover- 
natore ne’ Paeli Baffi . Quello interval- 
lo fu fcliciflimo per i ribelli . Quali 
tutta l’Olanda li foilevò in loro favo- 
re , e incominciarono da gnel tempoa 
Introdurre una forma nel lor Governo, 
tacila fu r origine della Rcp. ^ Olan- 
da e delle Provincie unite. Il Duca d 
Alba non volle riconofeere 11 i>uow» 
Governatore , f tenne una autorità cu 
egli aveadimollrato efferefua propria. 
Élli fece affediare Mone da fuo figlio 
Federigo di Toledo, iUuale prefe que- 
Ila Città , dopo d’aver battuto il toc- 
«orfo, che Genlis conducca di Francia, 
S’impadropl pur anche di Hatlem nel 
JJ7J, e gli SpagnUoli comniifero delle 
barbare violcnac : ma La loro flotta ef- 
fendo Hata battuta da quella di Olan- 
da , 11 Duca arrabbiato per quello even- 
to cattivo, follecitò con ardore lafua 
chiamata , che ottenne nel 1574- i‘- 
feiando il Governo de’ Paeli Baffi a D. 
Luigi di Reduenfens , Gran Comandane 
te della Caiiiglia , che fu nbminaio In 
fbo luogo. Il Duca ritornato in Ifpa- 
gna fu ricevuto dalla Certe con molte 
accoglìcnee . Cadde poi in dilgrana del 
Re per cagione del matrimonio, *be lg 
Corte volea far fare al figliool (uo Fe- 
derigo di Toledo, e fu mandato pri- 
Bume a Uaeda . Due anni dopo otten- 
ne là fua libertà , per efere pollo al- 
la telTa d’ un’ armata , che fi f«e per 
nandarla in Portogallo nel ijvl* 
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qnefto vìrtnofo Generale tutte le ?•« 
intraprefe furon tante conqnifle ; 
gli feonfiSe Don Antonio di Grato « 
che era flato eletto Re . Queflo ia> 
felice Principe fu coflretto di patti'* 
re da Portogallo nel medefimo anno « 
e di faivaffi in Francia , ove morf 
nel I59J. Il Duca s’ approfittò dì duc- 
ila (ua vittoria, s* impadronì di Lis- 
bona, e fece una preda ìnellìmaM- 
le , che fu anmencata dall’ arrivo del- 
ta Flotta dell' Indie nel porto di que- 
lla Città . Ma gli Spagnuoli feceror 
tante Ingiuilizie, e violcnec , che Fi- 
lippo ir, nominò de’ Commiffari per 
pigliare informazioni contro tutta 1* 
armata , e contro del medefima Ge- 
nerate . Queflo Principe s’ acquietò 
non pertanto, e (i vergognò di trat- 
tare s) malamente un foggetto , dal 
quale riconofeeva la conquilla di' Por- 
togallo . Il Duca d’Alba mori po- 
co dopo a’ la. Gennaio I58a. d’ anni 
74- I fuoi nemici fteffi lo riconob- 
bero per un virtuoliffimo Politico, e 
per un gran Capitanò , come colui , 
che area tutti i caratteri de’ grandf 
uomini . Ma la fua fierezza , il fuo 
diremo rigore , e le crudeltà , che 
commife in molte occalìoni , ofeurs- 
rono la Tua gloria , c contribnirono 
molto alla rivolta intera de’ Paeli 
Baffi contro Filippo IL loro Sovra- 
no . ‘ 

t TOLEMAIDE C Concilio di ) del 
4IJ. ove il Vefeovo Sinefio fcomunicò 
il Prefetto Andronico, che fi regolava 
tirannicamente, cavea alla porta del- 
la Chiefa fatti attaccare i fuoi ordini , 
Pagi . 

TOLETO ( Francefeo') unò de’ piò 
doti? Teologi del Sec. XVI. nacque S 
Cordova nel 1531. Egli fece i fuoi Ilua 
di nell’ Univerfità di Satamanca , e fu 
fatto ProfelfoTe di Filofolja d’anni IJ. 
hi appreCo effendoli fatto Gcfnita , fu 
mandato a Roma , ove dettò Pilofo'i 
fia , e Teologia con riputazione , ed 
ove Papa Pio V. lo eleffe per fuo Pre- 
dicatore . Ebbe il medefimo impiego 
folto i Pontificati feguenti. Col po- 
Ro di Teologo ordinarlo e gli furono 
date diverfe commiffioni importanti • 
Papa Gregorio XIIL lo creò Giudice , 
e Cenfore delle fue Op, e Clemente 
Vili, lo fece Cardinale nel 1594. Egli 
fu il primo Cardio. tra’Gefuit' , Egli 
smalta la giullizia , e equità , e la- 
vorò con molta efficacia intorno al- 
la riconciliazione del Re Enrico IV. 

collo Corte Romouo • Mori a Roma 

nel 
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co IV. per ricooofcrni* gli fece 
xe «li funer»Je foleane a **»"»'« *“ 
a Rouen . V» fono molte fue Opere 
J,c principali fono % Coment? /fl- 
ora S. Óiovanni , e fopr» dtverfi al- 
tri tibri della Saera Xerittttra : una. 
Somma di tafi di tefcunr.a , o fia l 
àflroKianede' Sacerdoti . ed un gran 
numero d* altri trattati • Domenico 
Soto , che era flato fuo Maeflro» lo 
chiamaea ordioatiaraente il moflro tU 

*^‘,‘‘tÒLETO C Pief « ^ Natm- 

„ letano Filofofo, e Medico del XVI. 
V,W, diè alle ftampe. De Metbode^ 
opui ad Galeni , eretererumaut Me- 
li dicorum ér Philofepborum libra ve- 
,, luti clavit , &c. 

TOLLIO (Giacomo j valente Scrit- 
tore Olandefe, natjvo d’ Uyacht , e 
botiorc in Medicina , e Profedorc or- 
dinario di Eloquenia, e del Greco neU 
Ijniverfìtà di Duisbourg . Egli fece dn 
veri! viaggi 1 e mori nel 1696. Havvi 
di lui ; 1. Epifiola Itineraria , 

I70Q. ina- a. Fortuita Sacra t Amjìtxd, 
jgS;. in 8. 3. Una edis:ione di Longi- 
no nil \69a- in 4- 'd alcune altre O- 
pcrc , che fono curiofe , e piene di e- 
Tildìrione . Cornelio Tollio fuo fratel- 
lo , fu Segretario d’ Ifacco Vo^io , poi 
Proferire di Greco . c d’ ElMueoea a 
Kardewich , e Segretario de CurMoti 
dell’ Uiiiverfità di quella Citta . Hav- 
vi di quello ultimo un trattato D* injt- 
lieitatt Litteratorura y che Giovau- 
jii Burcardo Mencheoio fece riftam- 
pare a Lipfia nel 17°7- nella Raccol- 
ta intitolata Analefla de calamitau 
Litteratorum - Havvi pur anche un 
Edizione di PaUfato, ed alcuni altri 

*'”/tÒLOMEI CClaudioC Senefe vif- 
„ fé nel Secolo XVI. Il eonofeimento, 
,, eh’ ebbe nelle tre lingue , Latina , 
-, Greta, e Tofcana , lo fe’ molto cc- 
,, lebr'e nello fcrivere lettere . S^ine c 
,, ftampò Un libro di ktrae ; la Gràta- 
„ matiea'i tre óranioni ; verfi e rego- 
li li della nuova poefiiì rime , che li 
_ leggono «ella raccolta del Domeni- 
„ ehi ; il Cifanà, Dialogo, nel qual 
„ fi difpuia del nome , con cm fi dee 
-, chiamare fa volgar lingua . U Ce- 
„ faiU , da cui prende quello Dialp- 
,, go il Tltol. fu Gabriele Cefano Dot- 
,, tor di'Lcggé, hiiin di lettere , ma 
,, più di manegeio c di Corte, .^hc- 
„ fu Sugl «tarlo d’ I^olito da' Medt- 
„ ci i nidi ebbe un Canonicato in Pi- 
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m fa fui p»ttia , e fu Confiffote di C*- 
„ tetina de’ Medici Regina di f ran- 
„ eia , il cui favore gli ottenne il Vc- 
,, feovado di Saluzzo , dove mori nel 

TÒLOMEI CGiàmbatifla^ PiUo- 
je(e, Geinita, e Card, di Saaita Chio- 
fa* del quale un lungo , e fquifito e- 
logio li ha nel Tomo XXXVll. par. Ti 
del Giornale de’ Letterati d I***'* » 
ripetuto con giunte nella Biblioteca 
Pijìojcfe del P. Zaccaria p- ììb.Jegg- 
Di luì non abbiamo alle llampe , cnc 
un corfo di Eilofoiia, nel quale tut- 
tavia fi Vede un grand uomo mal con- 
tenti del filofofare Peripatetico . L* 
lua gr»n4j.Opera era quella delle giun- 
te alle Cotitrovcrfie del Bellarmipò g 
Òpera rimala inedita con raro efem- 
pio di Religiofa ubbidienza in uno * 
che Cardinal divenuto , poteva ^cil- 
mente fup*tare gli oftacoli alla {lam- 
pa frappofli da’ Revifori , quando t- 
ri fol Religiofo . In piu manielc di 
lingua era veirfato , c in tutti gli Au- 
di Ecciefiaftici . Mori a’ 19 - di Gen- 
naio del 17W5. :ra le raccomandazio- 
ni , e ì gemiti de’ Tuoi Religiofi , 
tra’ quali ancora da Cardinale voUe 
convivere* Fu con eloquente latina ^ 
razione lodato dal Padre Contuccia 
Crintbcci . 

TOLOMMEO , Vedi Ptolomto . 
t TOLOSA C Concilio di 5 del S^. 
Non te oc riniftnB»no fili att> . Ve- 
di le fingolaritù fllorìcnc , * Lettera- 
rie di D. Lirooe Tom. pag. 19S* 
f TOLOSA ( Concilio di ) a’ i J., 
Setictnbre del to^* di 18. VcfcóvI. Vi 
fi fecero I3. Canoni per abolire la Sia , 
nionia, e ordinare il celibato agli Et- 
clefiafliti, per Impedire rufurpazioot 

de’ beni Ecclcliaflicl * e rimediare a 
Vari ajiufi . . lì 

t TOLÒSA CConcilio di) del Tcdg. . 
tenuto dal Card. Legato Ugoje-Blanc . . 
Vi fi eflirpò la fimonia,. e (1 riftabill 1 
i1 Vefcòvado di LéitoUfa cangiato iti 
MonaDero. 1 

t TOLOSA C Concilio di ) verfi^.* 
Pcniecufle del io9d. da’ Legati affiniti . 
dai VefeoVi di diverfe Prcvincie, e in 
particolàre da Beln^rdo ArcivefcovftHl 
di Toledo, che ritornava da^ Roma in ■ 
Ifpagna. Vi fi cotreffiero vaO «buli , c 
ad iftanfca del Re di S invio > 

unA Lcflseione a folufa per liflabilit- \t 
vi la Religioni . ^ ^ > 

t TOLOSA ’’ 

ove fi conchiufe il viaegio di Spagna f 

in foceoffó d' Alfonfo Re d Aragona « 

che 




fJie guadagnè nn» gM" battiglSa » ^ 
Cicctnbre contro i Mori > A IO» <» 
gocfto tnefc egli prcfe Saragoiaa. 

t TOLOSA C Concilio di 5»* IJ.Gio- 
gno del 1119. tenuto d» lL»f^ 

finito dai Cardinali , dai Vefcovi» e 
dagli Abati di Linguadocca • Vi fi fece- 
ro 10. Canoni ; il terrò de’ goali cac- 
cia dalla Ch'eia i Manichei , e ordina , 
che fien ri prefi d alle forae fecolari . 

t TOLOSA ( Concilio di ) del lidi, 
ore il Re di Fr. , « ’l Re d’ Inghilt. 
con cento Prelati tra Vefcori . e Al^tl 
riconobbero Papa Alcfandro più fol'en- 
8cin> t che ron avcan fatto l’anno a- 
tranti nelle aSemblee, cb avean tenu- 
te ctafcun dalla fu» banda a BeauraiSi 
in Normandia, e a Londra. 

■f- TOLOSA C Concilio 4> J il mcfe 
di Sett, del ia»9 tenuto da tre Arciv. , 
molti Vefcovi , e aliti Prelati , alla 
prcTenza di Raimondo Conte di Tolo- 
. Vi fi pubblicarono 4;. Canoni « 
tfbdenti tntti a eftinguere 1’ Crefia , e 
« riflablltre la pace • 

TOMAN C Giacomo Erntfio D bratta 
Pittore, fU allievo di Elshaimer , ed 
imitò la fua maniera, e ’l fuo gufto , 
fino ad. ingannare gli intendenti. 

TOMASI (Ciulcppe-Maria 5 pio, e 
dotto Cardinale , era figlio di Giulio 
Tomai! , Duca di Parma , e nacque fn 
Alicatc nella Sicilia ai 14. Seti. ld49> 
£|fll ebbe una dittoaionc particolare al- 
la Santa Vergine da’fuoi più verdi an- 
ni , fece voto di caftità , ed eatrà nell’ 
Ordine de’ Teatini . Egli fi diRinfe col- 
ia faa modeSja, carità , c con tutte 
le virtù CtìRiane. Apprefe il Greco y 
l’Ebreo, li Caldeo , e divenne valen- 
te in Tediala , e principalmente nell’ 
àntelllgerii» delia Sacra Scrittura , ed 
in quella parte della Scienza Ecclcfia- 
flica , che regole I* Officio Divino . 
Papa Clemente 3El» i’nbMigù ad accet- 
tare il Cappello di Ordinale ai id. 
Maggio I7ia. Catdfitìfl; Tomtfi conti- 
■inò le fne aufierlti ', e le (de Utnòll- 
ne. Egli predicò a Roma gomj^tSca- 
pione, c lavorò con zelo a rifiitngire i 
coflnmi di queRa Cfttà • . Mori' {tota- 
mente il i. Gennaio Ifl). d’anni’'^. 
Havvi di lui : Coditet Sacfamwtt§itm 
nongentif aaaà mttvflitrts . P/aittrium 
juxta duplutm Editieniv» Aeweneaeé, 
tp OalUtanara . Pfalterium tum 
tieii verfibus prifio more diJUn&mm , 
e molte altre Opere che fono Rimate. 
* Il Padre Vezzofi ce le ha date in fei 
Tomi in 4. faaza l’ IRituzione Teoln- 
^iede . 


«, TOMàSI C Franeefto ) di Pifcii:. 

ze , morto né! 1514. fii Religiofo Do- 
„ menicano , ed ebbe così famigliar* 
„ la dottrina d> Ariftotele , che da 
„ tutti era chiamato il Pllofnfo ; fia 
,» anco nelle divine, ed n«Boe lettc- 
,, re molto eccellente, fu Predicatore 
t, di gran grido, c 9’ applicò con tpn- 
a, to fervore alle Greche lettere , che 
y, vi fe’ tale rinfc ta , che lo .chiaOta- 
n fono ii Greco. ScrilTc : Tn Torpt^* 
n rii univerjam ; Xn iibrot Poftmonm 
„ Afiflotelit : Qiiadrogc/lmai e prò Caie» 
,« erenateTibus : c traduife dal Grece 
„ in Latino : Le Omelie di S. Cerilio 
„ fopr» tfaia Profeta . Vedi Teatr- d* 
I, Uam. Letter. Gbil, 

Yt TOMASIC Francefeo) Piorentìiio 
,, c Medico di prt'.f Ifinne del Src. XVf. 
„ fcriHe t Kjtgionameato del Padre di 
„ Pamigit'a tfc. ove tratta del gover- 
,, no interno e politico della famiglia y 
,, * dell’ Econamieo ; e compofe altre- 
„ al diverfe Op. in Materia Medica r 
„ iron è da cnnfDnderfi con altro Prart- 
„ tpfn Tamap Domenicano dello Ref- 
„ io Set, XVI. 

„ TOMaSI C Giorgio ) di Seraval- 
„ le fu Segretario delta Nunatatpr* ap- 
„ prefTo di Monlisnor (Mfo/eiHe dt 
,, Poreia, Velcovo £ Adria . c Na*d 
,, zio ApoRoltco in Orata all* /Àefd*- 
„ ta Ferdinando d' Jhifiria ; e ,lhdi 
1, pafsò colto ilefib carattere di Stgte- 
„ tarlo al fervigio di Tigifinoado 
,, Batteri Prìncipe di Tranlìlvania , 
„ delie cui vittorie , c perdite fi- 
,, no ai fuo ritiro in Boemia , ebbe 
•, modo di prender efatta , c fede- 
,, le informazione per tefierne ig 
y, libri la Battorea , alla quale pud 
„ dar merito anzi la verità del rac- 
„ conti , che la eleganza del dire t n 
„ fopra' lo' Reffb argomento fi ha /’ I- 
nftoria della Tranfilvania di Cita 
„ S pontoni . 

TOMASIN, padre , c figlio fhrond 
due eccellenti Intagliatori, foprattutto 
il figlio, di cui s'ammira il Rame 
itila plelaneonia f copiato da iln ori- 
ginale dii Fety. 

„ TOMASfNI Paruta C Tomtnafoi 
„ Veneaiairo di famiglia originaria da 
VI Lucca , nato nel 1)80. fi fe’ Rclir 
n giofo Domenicano , e motto ne( 
•I Tuo' Ordine fi diflinfe , onde pofeìa 
„ fu creato Veftovo di Civita Kao- 
,, va Bcir Ifirìa ; e di là fu iratfrri- 
,, to alla Sede di Fola parimente nell’ 
,, IRria, e di là a quella di Utbino , 
iy di Tlauy e di Pelire , c fiualmente 

„ alle 


/ 
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' #, «If Ch}*fe di M»ccf#+«, * 4 iR*e». 
nati , e «. nel 144^. m VeneiU < 
«I Esii fu dalla Corte di Roma impie* 
n gaio negli aftari più malagevoli , c 
„ (pecialrarotc nel torbido del Conci* 
„ ilo di Bafilea « ove fatica alcuna noti 
»> rifparmiò per fcrbare inviolato il 
dritto dell' immanità Ecclcliaftica , 
3, e per accrefcere vie più fregio alla 
,, Maeltà del Pontefice . La varietà de’ 
„ cognomi t co’ quali fovente fi com* 
n piacque dinominarfi , tanta confufio* 
3, ne ingenerò negli Scrittori , che in. 

nocentemente ingannati di un fgl 
u perfonaggio ch’ali era« ne forma- 
si rono due , uno nella famiglia Paru- 
s, ta, l’altro della Tomafini , cornei! 
„ può vedere apprefTo Gio. degli Ago* 
SI liini nello notizie liioriche degli 
SI Scrittori Venea. Egli lafciò : Hiyia- 
Si ria Confini Cot^antitnfin Strmo- 
Il fier : Carmon de iiviniff. Corporii 
ss Cbrifti Sacramento • 

I. TOMASINI C Jfcopo FiiippÀ } 
n Vefeovodi Emonia, o fia Città nuo- 
„ va nell’ IRria nel XVII. Scc. fcriffie 
SI gli degli Uomini illullri ; il 

I, Parnoffo Buganeo 1 o Paduano» uri 
,1 Catalogo de' MSS. cb' erano a fuo 
,, tempo in Padova , G/mrtafii Potavi- 
I, nj , e altre «pere . 

„ TOMASIO C Carlo ) da Ragufa « 
Il e non già , come vuole il Toppi > 
Capuano. 1 fu il primo ad edificare 
I, la Città di Palma nell.a Sicilia nel 
Il }6jj7‘ fopia cui ebbe da Filippo IV. 
I, il Titolo di Duca . Indi entrò tra’ 
Il Cherici Regolari « ove mori Tanta* 
Il mente in Roma nel id?*5. Egli fcrif- 
II fc più opere ! Arbpr ubernma Sa- 
,, rviT doBriti0 , feu commentarii & 4 - 
II phortfmi ta Summana D. Tbenue i 
I, Quodlibeta Tbealogica^ Tabula Au- 
ii rea operum omnium Antontt Diana 
i> Cl. Kfg. Relazione dell’ Anfiteatro 
I, Flavian» detto eomunementt il Co- 
„ Ijjeo I «STf. 

TOMASIO C Giacomo 3 celeb. Fi* 
lofofo I Iflorico I c Profeflore di Elo* 
quenza a Lipfia, era d’una buona Fa- 
miglia di qucRa Città : egli fu alleva* 
to con cura , c - vi infegnò le Belle 
Lotterei c la FiloTofia con riputazio- 
ne. Muri a Lipfia nel iò8q. d’anni 
di. il celebre Leibnitz 1 eh’ era Rato 
fuo Difcepolo in Filofofia, ebbe fem- 
pre per luì una Rima particoUre . Le 
priocipàli .Tue Opere fono: le Origini 
dell’ IRoria Filofofiia,^ ed EcclefiaRi- 
ca . Molte Differrazioni | in una delie 
quali egli tmta del Plagiato Lettera* 


Yi*i e dà una tifla di led. Rlagiirj a 
Egli ebbe due figli , che divennero il- 
luRri, cioò GotiRied , valente Medi* 
CO| cCriRiano. QueRi fu un dOttiRinia 
'Ciureconfulto , e fu fatto ProfcRore 
nel Dritto a Halle, Direttore dell'U* 
niverfità di queRa Città 1 e ConRgliere 
intimo del Re di Pruffia . Mori ai sj. 
Sectemb. 1718. Havvi Una fua Storia 
del Diritto naturale .* 1 ’ IRoria delle 
difpute tra il Sacerdozio , e 1’ Impero 
fino al Sec. XVl. delle Teli 1 ove To* 
fliene quefto pcricoloTo Tentimento * 
thè il Concubinato non ha niente di 
contrario al Diritto Naturale : ma che 
ì follmente uno Rato meno perfetto 
dì quello, del matrimonio. ’ Havvi di 
Tomafio pur anche utt gti n. d’altre 
Opt in Latino, e parte in Tedefeo . 

"TOWIASIO C Michele) dotto Cano« 
tiiRa del Sec. XVl. nativo di Majoti- 
ca , fu Segretario , e Configliere di Fi* 
^liptx) (I. Re di Spagna nel isSd. 0 fu 
fatto poi Vefe. di Leida . Era pur ap* 
che cni amato Taxaquetiut . Egli cor* 
refle il Decreto di Graziano , e com* 
poTe un Commento fppra la maniera 
di ttlebrare i Cotuilj : delle Difpate 
Eccle/iafiicbe , ed altre Opere . 

„ TOMITANO C Bernardino ) <I> 
I, Padova, vifTe nel XVL Sec. Attefe 
„ alle Belle Lettere ed |n particolare 
„ alla Poefia Latina , eTofeana. Lcf* 
I, fé in Padova la Dialettica d’ Arili»* 
I, tilc , con gran cdneorfo cd apPIau* 
I, fo . ScrifTe : introduEtienet ad fophi- 
,i flicos elencbot Arifiotelis . Brrvit 
), metbodut dituendorum Paralogi/mo- 
I, rUtn per diviftonem ; Carpdou , ftu 
I, de Penetorltm laùdibut : Tbetjii in 
„ adventu Regie Henrici HI- Galli/l 
I, ChnJìian'JJìmi ad Penetam Vrbom . 

I, Clonicut , five de Roginàldi Peti 
,, Cardinalif laudibut : Animadiierfu- 
n net in primum pofleriorum Ariftoit- 
,1 Ut . Selutfontt contradiEiionum in 
Il Arijiotelit , Averrois diEìs : Pa- 
li rapbrafit , feu Ctmmentaria in Mot- 
i, tbaum : Argomenta in novim fuafi- 
,i ta Averrois demofirativa . Perfi : 0 - 
I, raxjoni : Dell eloquenza del parlar 

s, Tofeano- Quattro Libri della Un- 

t, gita Tofeana ■ Un Trattatello De 
I, morbogatlieo , un Cenfiglio fepra la 
I, pefte di Padova del lj)d. Un diftor- 
n fo fopra i’ artifici f delle Predéti* 
I, di Cornelio Mtfffo. Mori nel ij 7 d. 

I, e fu Trpoito nella Chiefa di S. Fraa* 

I, ceTco maggiore della Tua p.atria . 

TOMMaSO C S. ]) Apoflolo Ibpraa* 
nominato Didimo , nome che in Gre. 
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Cciit Ciifl® *PP voi*» 

«i(ttrr«.ooe , « d„po , 

che *1* fi “'*'• ‘ fitto totcare i 

. 1* pi»e« 

iuoi P'*<*' » ‘ »llor» tredeti* -, * l» 

Jel fuo ’/. — mintUri UB* pmo* 

(ua incrtdu^liia Riforreiionc del 

va l«eÌBt>b.l« j S»ntl Pa- 

SalmoH , ‘V. r iocrodaliii San 
‘ i àì\ P Ò utile dell» fede 
Tommafo ^ g. Tommaf*» pte- 

dc(li altri Apc«<>»> • ‘ ° parti , 

aitò il Vangelo Et, purfi 

„a' Petfian* r « » „ il v,nge- 

«Btora th egl' »u j ferito da un 
lo fino nelle Indie , e 

colDO di la Citi!» di Sari 

Ideliapour , 5^ '*^^,*t*,baifcooo la con- 
TommafP . Altri »tiT Ou..^ 

vetfionc di quefli P ^ TÒmiH»/oi ad un 
»*'« ’p^’''^'"f"^1ftÌ'enS dall’ A- 

altfo Torritnafo d.ft^entm 

«pofiolo di "s^Tommafo l’ Apo- 

dieefi ancora che » , „ jh, fì fup- 

flolo fu '“«'tn'.' é ferine^ O C. c 

pongono effere jj lettere fi tro- 

lu'"f tr'y.is 5- »'■ “ 

■egnlt e de pio flolii dcll’lllu. 

colo Xlll- •obliti d’Aqui- 

fio. D anni ?• t l~ P mandato 

f R?rf' t° i . c»V« ; 

Ano a* , r„s, la Sacra Scrinura , 

"Sfsent!:«fsVn 
c le Sentenae t ^ ,i f„ ricevuto Dotto- 

fcRul l P»P't * ' •’Djrotnà ancora a 
„hi ove dimorava. Ki torno 


T O ,,-Atf , 

il Ditìtft ^ig*llf V * ** i*. 

Tttltgi. Il Re S»n Luigi P"I“‘ 

una Rima particolare , e lo *?' 
vente mangiate all» i* 

Re di Sicilia , fratello di *• L“J^* r 
ave» altra volta offerto a S;.^°S^i. 
fo l’ Arcivefeovado di Napoli , lo di 
Sandò nel i»7a- 

infecnare nella medelima Cim , «« 

tJik diteli di no . S. Tommafo 
"““A«T,;‘n^\ì fino al 1»74. Ma ef- 

fendo partito i" Unt"*^** 

fe al toncilio Generale di Lione, 

'* .itrov». volto il cammino pvt 

Vné£c a vedete U fu. 
sd Aniiìb*le di Ceccano i cadde anuria 
^,o ne loro C.fteiio ; poi fen^^^»;. 
**1.1 _«le il fece portare nelMona- 
r,o di FÓff. NuÓvr dell’ Ordine de* 

C fterclean , ove morì f-t*«"‘;„*i 
7. Marzo U74.. 

VXII lo canonizzò net t,3tJ;5, , 

lo dichUr“ Dottore della Chi.efa nel 

nel 13^ j; Cao» Tommafo ua 

',“5» ?nT8.“»o'l in ‘’fó*gl.*«"‘ .»* 

Sffi"ar.tl? eh* -no daTu" compoffi , 
i q®ali fi fono ftaiirpati IjP*7e‘*%"ntl‘ 
Trovafi in tutte le fue tuoi 

palraente nella f“* /*."'"*f^,j,ree*a , e 
Ipufcoli molto •;*‘;*'"fondo 

ptecifione , *<l Fede vi fo- 

ngegno. Le verna oeu 
no nabil’te con foliditi , e le oimi. 
tò beniffimo tpiegatf , il 'l*' j ^ 

nere per uno de’ più gran Teotogl , « 
che abbia avuto 1» Cnie- 
* otOmJ Edizione i la fatta uln- 
«™.M. “ V....1. . 0 . 

ni, e varie lezioni^del Padre ue n,u 
Iscic Onmtpicano» - 

TOMMASO di Cant prato ( Cant.^ 

pratatiM") valente ji Bruf- 

5mi. nacque VL*'^’'* > f Fu 

ielle» nel H07- da P*^ 'jj g. 

Softioo nell’ Abbadia , di Canlipraro , 

S di ■Cambra! , poi R'I'f 
Sedine di S. ’ p"’S im- 

15, Maggm ''o j in?itol».ta 

portante delie lue yr la di cui 

BonuntUntvcrfttle i jj Dov y 

miglior Edizione ò ^ de’ Su- 

nrl i617- Egli e un .1 rari'.*'' 
petlori I e degl’ lafcriori . jqM- 
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TOMMASO 4 Kenpis, r-Kempis . 

TOMMASO Ji Cesi « pip » « 
Rtligiofo Agoftinlaao , era figlio di 
Ptrnando Alvarec di Aàdrada , una 
delle prime Gafc di Portogalto j 'Veli) 
l’Abito di S. Agofiino a Lisbona d’ 
•Uni !$• c dopo d’aver fatto i fuoi 
Audi a G)imbta , predicò con frutto • 
Alcuni anni dopo egli volle introdurre 
Bel Aio Ordine la Riforma , ed un ge- 
nere dì vita più auftera ; ma' trovò sì 
grandi oftacoli. nel porre ad effetto 
quello fuo difegno , che fu coRretto a 
rrnunaiare quefta fua intraprefa . Seba. 
Alano Re di Portogallo , iSruito del 
fuo metito » e, del fuo amore verfo i 
poveri , fc lo coaduffe feto nella fua 
infelice fpedieione d’ Africa nel IJtS- 
Tommafo di Gesù vi foccorfe con ge- 
lo tutti gli afflitti ; ma mentre egli 
«ferrava ì (oldati nella mifehia a com- 
battere con valore contro gli infedeli, 
nella battaglia di Alcaaer , fu ferito 
da un colpo di freccia in una fpalla , 
« fu fatto prigione da un Moro , che 
Io vendò ad un Sacerdote Maometta- 
no . Quello Motéiut lo trattò alla pri- 
ma con molta dolcetta; ma veggendo 
poi, ch’egli non volea abbandonare la 
Religione Crifliana, lo pofe caiicp di 
catene in una ofeuriffima prigione , 
nella quale lo trattava barbaramente . 
Tommafo cffeitdo poi flato levato da 
quella carcere fu pollo in cafa d’ na 
Mercadante Oiftiano, affiacbò fi rimet- 
teflie nelle fue forte. Pochi giorni do> 
im fi portò a- Marocco , ove i Signori 
rortoghefi vollero ritenerlo con elfo 
loro; ma egli impetrò colle fue iflance 
d’ tlTer maodato alla Sngtna , eh' era 
la prigione dei poveri Schiavi Catto- 
lici . ^li vi fece del gran bene coll’ 
iflruirli , e col confolarli nelle loro 
afflltiooi . La Contefla di Linares » 
fila forrlla , Filippo li- Re di Spa- 
gna, lo vollero rifeactare; ma egli s* 
oppofr , c preferì lo Rare cattivo per 
iRruire qne’ poveri infelici . Egli paf- 
cò anni 4. tn quel fanto eferciaio , e 
• vi mori ti 17. Aprile i$8x. d’ anni 
3J. Havvi un Aio acceit. Libro , che 
Compofe durante la Aia prigionia , che 
fu tradotto in Francefe dal P^ Alcan- 
me Gefuita folto qneRo titolo'.* Le 
/•ff'ireitt:* di noflr» Sigtme Gtfi Cri-' 
fit in 4, tom. im is. 

Tommaso di Valenaa , Domeni- 
cano Spagnuolo nella metà del Secolo 
XVII. di cui abbiamo in lingua Spa- 
gnuota un Lib. intiinlato : Ceufolaxt»- 
ne nelle «werfi$à rSv. 
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TOMMASO ( S. ) dt Vtrfanova mI. 
Arciv. di 'Valenra , nella Spagna , eé 
uno de’ più iNuflri orntm. della Chip, 
fa nel Scc. XVI. prefeil nome di Vii- 
lanova dal luogo, in cui nacque, ch« 
k un Villaggio cosi nominato neUn 
Dioceli di Toledo. Egli dimoRrò d^n 
fua infanzia un amore afirrmo verfo 
de’ poveri , e fu allevato ad. Aicalù s 
ove fu (atto Proféflore di Teologia - 
Qualche tempo dopo agli entrò nell* 
Ordine di S. Agollino d’anol qo. Egli 
vi fi diflittfe cairn, colte fue Lealoni • 
e colle fue Predictaioni , che fi acqui, 
flò molta ripneaz. e che l’ Imperatoro 
Carlo V. ed Ifahella fua fpofa vollero 
averlo per loro Predicatore Ordinario. 
S. Tommafo di Vilianova m«aò alia 
Corte nua vita Tanta , ed efemplare. 
Egli «bbe diverfi Impieghi importanti 
nel fuo Ordine • fu oofflinaro dall* 
Imp. Arcivefe. di Granata , eh* egli 
non volle accettare ; ma tflendo p«l 
venuto vacante quello di Valenaa , ed 
eSendo Rato dato da Carlo V. ad un 
Religiofo deir Ord. di S. Girolamo • 
il Segretario di qneRo Principe in luo- 
go di porre il fuo nome nei Breve 
pofe fenaa pmfarvi punro quello di S. 
Tommafo . L’ Impcr. confiderò queSo 
shaglto come un effètto particolare del- 
la providenra , ed ordinò che fofero 
mandate le fpediaioni a Tommafo « 
che le rifiutò; ma fu coflram da‘fwi{ 
Superiori ad accettare quello Arcive- 
feovado , onde egli ubbidì . Egli ga.. 
vernò quella fua Diocefi con aelo , • 
con prudenza : egli vi dimoflrò unn 
cariti verfo de’ poveri molto rara,* 
prima di morire fece loro diftribair* 
tutto ciò , che avea , per fino il lett* 
medefimo , fopra cnl egli era diflefo , 
perché egli lo diede al Curfore dell* 
prigione Epifcopale , pregandol* di 
lalciargliclo per quel poco di tempo 
che gli avanzava di vita. Mori nel 
mefe di Novembre 15^5. d’ anni A?. 
Havvi un fuo volume di Sermoni . 

TOMMASO du Fofsé C Pietro ) det- 
to Scrittore del Sec. XVII. nacque • 
Roven ai 6 . Ag. lAjo- d’uns nobile g 
ed iltullre Famiglia originaria di Btoica 
Egli fu allevalo a Porto Reale d«* 
Cbamps, ove il Sig. le Maitre s’addof» 
sò la cura di formargli lo fpirito, elo* 
Rite. In apprelTo lavorò col medefimo « 
e coi Sig. di Ttllemont , e Burlunaiy v 
M. celibe ai 4. Nov. idpS. d’ an. A4. Hm- 
vi di lui I. La vita di S, Tammafa dii 
Caatarberf : ì, (lutila di TertmiiiMne* 
e d' Origine! 3. a. vtl, delle f'it* d*' 
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ténti. Egli a*e* P**®*^® 

U ^tinW*iODc; m. i-^terruppe q»«- 
flo (uo prof«Ko» pcf J 

fpicgM. della, fibbia • 

EbIì i ancora Autore delle piccole an 
Mt. della Bibbia di Sacr » « *■»« 

‘Tommaso c s. 5 .«i' Cantorbery , 

altrimenti X. Tomaij/« Secane», nac- 

Mc in Londra ai n- Dee. ii l7- da pa- 
«nti nobili . Dimoftrò nel a fua infan- 
aia una tr. inclinaaione alla vmu , e 
fu allevato con cura dai fuoi J?""» » 
che r inviarono a ftudiare in Oxford . 
Suo padre , e fua madre erano «nof» » 
«uando venne a continuare i fuoi Rudj 
?n Parigi t dove fi diftinfe tra i fuoi 
iondifcepoli . Ritornato in Inghilterra 
fece amieiaia con uo 
fimo , che lomife a parte d ogni fuo 
piacere j ma Jommafo, avendo un gior- 
no temuto di perder la vita alla cac- 
cia, peniò di lafciare ^uefia vita inu- 
tilc, « fcioperata, ed yiplicori alla 
Ciorifptudenea, ed agli affati civili . S 
uQuiaò in poco tempo molta 
alone ; e Thibaut , Arcivefcovo di Cao- 
totbery , gli diede la fua confidenza, 
e un Arcidiaconato della fua Chiefa • 
Qualche tempo dopo la dignità di Can- 
tVllieie d’ Inghilterra clfendo vacante , 
r Arcivefeovo-di Cantor^ry , avea 
un gr. credito fopra lo fpirito d Arn- 
tp II. propofe Tommafo per tiempir- 
U. Tommafo fu tubilo nominato , cd 
adempì alle fue funiioiu coni 
<o del Re , e dei fudditi . 
tt del Thibaut avvenuta nel JiM. 
Tommafo fu innaUato fuo malgrado 
alla Cattedra di Cantorbery , e non 
volle più ritenere la 

lierav In feguito entrò in difcordia col 

Re in propofiio . dei . delle 

Franchigi*, t dei Diritti della Chi«f* 
Anclicana , e fu cofitelto d ufcir d 
Inghilterta . Ritirolfi all Abbazia di 
Contigny , donde 

fortirno i ma Luigi Xll. Re di Fran 
eia. fi dichiarò (uo Protettore . S. Tom- 
mafo fi rifugi?) a Lione , e 1 Capitolo 
di quefla Metropoli gli diede una cala , 
e una Signoria in campagna • Final- 
mente dopo una lunga 
aie , effendoG riconciliato col Red In- 
ghilterra , ritornò nella fua Chiefa di 
Canturbery nel U70. dove fu ricevuto 
con una gioia cftrcina . Qualche icra^ 
dopo effendo ricominciata la 
ver^a, Arrigo li. con un ««««di 
furore, efclamò » eh egli era Ucn - 
felice , mentre neffuo (U quelli • ^u® 
Temo f'Il 
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avev ricolmato di benefit) , non l a|it- 
»va a vendicarfi d> un Prete , che tur- 
bava il fuo Regno. Quattro G'*»'*»**®: 

mehi di Camera, c»*' “‘‘à^Vet - 
parole , rifolvettero tra di loro d ucci 
Serri* Arci vefeovo , ed andarono ad 

Sflffinal li »9. ^'"""«tVSeUuo 

5 i. anno della fua eiù e nel 9- del luo 

kftovato. Iddio ^A,ef- 

cro di molti miracoli , e 1 Papa A, e l 

fandro III. lo P°f* "‘i, «^Tómma- 
SS. Martiri . Abbiamo d.^ Tomma_ 

Vete^ne , GÌuie fiore wrRrrrMt , «• Il 
Sip.*du Fofsè ha fcritto la ^a il 
TOMMASO Ca>et«“°v 
TOMMASO ( p»?’; Js' ; 

TOMMASSINI C L“'B' ) 

Sacerdote dell’ Oratorio ed uno de pila 

dotti uomini del Secole. XVII. nacque 

in Ai* in Provenza ai a8. Ago^o >«‘9; 
d’ una nobile Famiglia, ed ”, 

an. 14 - fu ricevuto dalla Congreg. dell 
Oratorio, ove era flato allevato. Si 
refrvalente nelle Belle Lettere , e ne- 
gli aUri generi di Letteratura , pnnci- 
pllmente nella 1 eologia » 

He Eeclcfiaftiche . Dop.) d 

«nato nella fua Congreganone la l^a 

r' ■ ■ '* T* " 

cili Effendo flato chiamato a P.inqt 

nel "t654- egli incominciò nel Semiua- 

Ho df Magiorio d*»® Conferenze di. 

Teologia pofitiva , fecondo il 

che avea tenuto a Saumur, e 

tinuò fin al \66% Allora 1 fuoi Supc- 

riori, e molti iUuflri Prelati , lo >"* 

duffero a pubblicare ' ^0"' 

M • imm Prtli awutftò uii^ s» 
fatiche* Egli s 

fama colte fue Opere , che Papa Innt^ 
cenzo XI. volle averlo a 
intenaione di C"^'",Vzifpofè che 

virfi di lui: ma il Re gli riipotc eoo 

’i; 

ir;, bS isn. 7J-H.V 

L VO/v tn fog> tRlI "CRO V 

alino quetta fu» Opera •: *■ * 

di Dosmi L»ttnoi_ ì. 
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Regno dell» H'8 . Kea- 
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ti vent.» dt'Mtdieiy ne parli ao con 
„ iBflto vaniiofiio. 

,, TORNAMIRA ( Piertntonio 5 di 
Alcuno, Cinreconfulto , indi Mo- 
_ tiaco Caffinefe mono nel idSl.krif- 
„ fe : tflr^ia dell' ùtrginé i • ProgreH* 
„ delle Monache ohiatt del P. S. Bt‘ 
„ ntdttto : il Cerimoniale Benedetti- 
„ fio 5 Origine a prnrejft detta Con- 
^ gregat’one Caffintfe detta diti' Of- 
fertianga , é dett' uniti di S. Gin- 
,, [Una di Padova. Gli Scrittori Ma- 
-i ri ani detr Ordina Benedettino ^ Iflo- 
, eia detr Origine ^ a PmgrtJJi de ftt- 
,, te Menafleri Benedettini, che ail' 
eti di S. Befana fiorivano in Po. 
terme . IJioria detr Origine . e Pro- 
»> g**JT* ^Gl’ Ordine Benedettino netta 
Sitiiia : Cronica dei Gregoriano Mo- 
„ naflero in S. Martina della Scale 
,, di Palermo &e. 

TORNIELLI (AgoRino^ dotto Re- 
t!|foro Barnabita , nacgac a Novara 
nel ri4}.’ e tìtotì nel idea. Havvi di lui 
gli Annali dal principio del mondo fi- 
nb a G. Ceche fi polTono flimarc per 
Un buon Commento de’ Libri Iftorici 
d»ir antico Teilamento • Sono ferini 
con uno flile fempiiee, chiaro» e na- 
turale < e con molto metodo . Tornici- 
li fi] il primo y che trattb qatftii ma- 
teria con srmpieeza cd efattczza - Il P- 
Negri Barnabita ha ^ueftt annali ri- 
ilbmp. con molte giantd in Luccaa 
‘TORNILL C Giacomo)’ celebre Pit- 
tore Ingieie^ nato neIHa Provincia di 
llorfet , nel id?d era figlio d' un Gen- 
tiluomo y il ^uale effendo morto do|K> 
aver dìflipati i fuoi beni y Tornili ap- 
plicoffi alla Pittura per vivere. Vi fe- 
ce in poco tetrtpo grandi progrefi , « 
la Re^'tta Anna l'imMgnò in molte 
gr. opere di Pittura. Tornili divenne 
il primo Pittore di S- M- col tìtolo di 
Cavaliere. Ae^UiRoflì molti beni di 
^ fortuna , e ricomprb le terre , che fuo 
0 padre avea vendute . Riufeiva in tutti 
i generi di Pittura. Mori nel ipji. ef- 
fendo membro del Parlamrento . 
TORQUATO Tatfo , Pedi Talfo . 
TORQUEMADA ( Giovanni di ) 
ceU Duntenicano , pib noto fotto il 
nome di Torrecremara , era nativo di 
Valladolld y d’ una illuftre famìglia. 
AffiR! al Concìlio di Cofhmza nel 
7417. e fu ricevuto Dottore «V Sorbo- 
na nel 7419. Ebbe diverli impiegbèjm- 
portanti nel fno Ordine . Fu fatto- 
MaeAro del Sacro Palazzo, e fu man- 
dato da Papa Eugenio IV. alCoDctlio 
di Bafilea* Egli fofiemi»^ton ae|o gl’ 


fa 

inttreti alla Corte di Roma » a iu fet-* 
to Cardinale nel 1459. Fece di molti 
beni al fuo Ordiney e nt. a Roma a* 
ad. Settem. 1468. d'anni So. Hauvidi 
lui : de' Commenti fapra il Decreto di' 
Graziano , «o Trattata della Chiofa, a 
dell' dutariti del Papa , e dive.rfe al- 
tre Opere in Ladino. Il Padre Touron 
fcriffe la fna vita. 

^ TORRE ( Filippo del ) di Civi- 
dalr del Friuli y ove nacque il primo 
di Maggio del ldj7. ed eletto Vefeovo 
d’ Adria a* 15. di Gennaio del ipoa. 

Fu Prelato di molta dottrina, e nelle 
antìcbiti vcifetiiGmo • La fua grand’ 
opera k quella de’ Monumenti Petcrit 
Antii 1 riflampaca nella Raccolta /fu- 
tiquitatum , dP Hfloeiarum Italia def 
Burmànno . Scriflc ancora degli anni 
d* Elagabalo , fopra un’ Iftrizione 
Taurobolica, ed altre tutte dotte Dif- 
fertazioni. Mori a’Jj. Febbraio del 
1717. Il Sig. Abate Girolamo Linni ne 
fcriffe la vita, che inferita è nella par. 
fc II. del tomo XXXIII. del Giornale 
de’Letterati d’Italia artlc. Ir 

„ TORRE Cdelln) famiglin di Mi- 
,, Uno molto potente» originaria di 
„ Fiandra» o come aititi » del Sangue 
,y de’ Reali di Francis » dalla cui pio- 
„ genie pafato uno in Borgogna , e 
», prefa per moglie una donna erede di 
„ uno Srato detto della Torre , fu det. 

„ to Monf. della Torre. Quella fa- 
„ miglia Al Signora di Vallalina eh' è 
,, spprelTo al Lago di Como » c di 
,» molti altri CaRelti , c poffedette al- 
», ireti per qualche tempo Milano. V. 

», L. M. Da quells difeefe 1 ’ altra no- 
,, bile famiglia della Torre» eh’ è nel 
„ Contado di Gorizia , febbvne atcuoz 
„ dicono che proveniffe da Uuger- 
», fpach • 

TORRECREMATA , Pedi Torque- 
nlada . 

TORREMZIO C Giovanni ) fimofo 
Pittore nativo d’Amflerdam» avrebbe 
potute fare co’ fuoi talenti nna fortunn 
confidembilc , U non lì foft perduto 
netta fregolaieaza , c nel libertinaggio. ( 

Fece delle Pitture fi diffblute » che I 

meritarono tf effer brueratc per man 
del carnefice nel ideo. Volle ancora 
inrpacCikrfi di dogmatizzare fbila Reli- 
gione, ed effendo «ito accurato d’ ere- 
fia. mori Ka i tormenti della tortura . 

TORRICELLI C Evangelifla ) ceL 
Muenjaiico del Sec. XVII. nacque a 
Faenza aiij.Ott. ido». Srudibalupri- 
AX le bafit Lelfe'rc fotto Giaenmo Tor- 
ricelli » fuo aio , Rcllgiofo Camaldo- \aa 
D a le- ♦ ' 
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IcTCf e t’ poi alle Materaati* 
che . Andò <a -Roma per perfeaìMiarfi , 
e fu DiCtepolo del Padre BeaedcnoCa» 
flelli , AbMte di Monte Cafinoiche gli 
fece avere l’ amiciaia di Gallico . Que> 
flì concepì una al alta flima di Turti- 
cciii , che lo fece andare in ina Cafn 
a Firenze . Galileo efendo morto .p». 
co dopo , Torricelli fu fatto Profcfs. 
di Matematica in Firenze.»^ Egli fu il 
primo a fate de’ Microfeopi j con del- 
le piccole palle di vetro lavorate alla 
lampade . Invcotb rerperienaa deli' 
argento vivo con le canne di vetro i 
di cui fe ne ferve per farle , e che por- 
tano il fuo nomev egli fecediverfe al- 
tre feoperte* che lo refero immorta- 
le . M. in Firenze alli as< Otc< i547> 
d’anni 39< Hawi un (uo Tratt. del 
Mctoi ed altre Opere di Matematica 
Rimate . Alle LtKióni Attadtmiiht 
Ramp. in Fir. I7ts< i premefa la vi- 
ta dei Torricelli fcritta da Tommafo 
fiuonventuti > Giorgio Mattia Bofe ce- 
lthtò ‘4 X*{,oiaTi TurrictUiami con un’ 
Orazione che fi legge nel Tom. XXXI I- 
della Raccolta Calogoriana . 

Il .TORRISANO C Andrea I Stampa- 
„ torc Veneziano dei XV-'Sec. 

TORTEBAT , famofo Pittore di Ri- 
tratti, e bravo Intagliatole. Egli h 
quello, che ha intagliato le figure a- 
iiatomichc dei Vclaiio. 

I, TORTELLIO , o Aretino ( Car- 

I, -lo) cosi detto, poich’era d’Arcc- 

IO , vide nel XV. Secolo, e lafciò 
„ un voi. dì iiuere, t dt' f'trfi é'e. 
M Pi\/fio Fìertttt. bift. difttpt. Pojf. dt 
I, Ler- /. 3. 

„ TORTI C Flavio) di Pavia nella 
9, fanciullezza fu ulmenie negli ftudj 
,, affiduo , che vi fece ^an riufeita. 
„ Molto gli valfcro le virtù fue , c la 
M Dottrina Legale col Senato d-i Mila- 
„ no, che li diè il carico di Lettore. 

primario delle Leggi Canoniche , e 
9, Civiii nello Studio della Tua patria , 
I, nelle quali Letture perfeverò 30. an- 
9, ni . Servi anco per lo topazio di 15.. 
9, anni di Confi^liere , ed Auditore al 
j, facri'lanto Trihunale dell’ Inquifizlu- 
9, ne dell’ifieiTa Città . Negli ultimi 
9, anni di Tua vita , 1 ’ Accademia de-, 
9, gli Affidati lo fc’ fuo Principe. Si; 
9» ulettò grandemente dello Audio del- 
9, le. Belle Lettere , ed in particolare 
9, della Poefia. Sctiflc fopra Balde 
91 e fece un’ aggiunta al . Rio V'olume 
9, Configli di quel Gipreconfulto , 
,< alfcaì fece le 'Annotazioni agli 
j, Statuti colU frguenti tiMli ; Addi^ 
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I, ti&net ad foxtitm ('olumttt Canfilia- 
„ rum Baldi t Amnotatioutt , feu Lo- 
„ eubratiente ad, Statata JntlfuaCivi- 
n tatis.papia ., afmt omnibus Laguna, 
nfiudiofit ac i» fate vtrf antibus ap~ 
rt prime ufiia ,, & mtntjjatium , . tire. 
„ «d altre opere- Mf. ij. Volumi di 
f. Configli , fppta diverfi foggcui &c. 
n M. nella fua patria , nel Móxi. V. 
„ Teat. d' Uom. Lait. GbiL 
„ TOSCA HfcLLA C Orazio ) coti 
I, detto dalla fua patria ai confini del- 
,, lo flato Pontificio , donde la fu» 
n famiglia, che vi era nobile e anti- 
,, ca , prefe anche il nome,, lafegn^ 
„..r Umane Lettere in Venezia, e ia 
„ altri luoghi, « mori nel 1357. Poi- 
it gariì^ò i' Blutidaria PattUo di Et- 
,, toanno Torrentino j a Quintiliano z 
„ riduffa in alberi io, Rettmea di Ci- 
„ eeront , a fe’ pià opera ammae- 
,,Jhamento da' fantiuUi ^ 

„ TOSCO ( Oamenico ) Cardinal^ 
1, nacque in Reggio, ntl Modentfc , « 
,, dopo effendofi nelle Civili , e Catto- 
„ niche Leggi eddotcorato., andò tu 
I, Roma , ove fi efercitò nelle caufe 
„ forenfig e fe* tale aequifto, che fia, 
,, uno de’primi Giureconfulti di quel- 
„ la Corte ; onde per la fua dottri» 
I, na il Sommo Pontefice 1’ onorò del 
,1 carico degli Uditori della Rota, « 
n da CUmeete VII. fu ptomoSo aL 
» novero de' Cardinali. Sctife te. 
I, flampò in otto volumi per alfabètto 
,1 ordinati tutta la materia delle Pon- 
„ tificali , e Cefarcc Leggi , col tito-, 
„ lo : Pra&itarum Conelufionmm Ju- 
„ ris t &e. E mori ini Roma d' anni 
,, 90. nel idaa. e fu feMlio nella Ghie- 
„ fa di San Pietro in Montorio , ove 
,, li fu pollo fopra al fuo (epolcro Hna 
„ Ifcrìzione. 

„ TOSO C Gio. ) nacque in Milano , 
„ e riufeì io amendue te leggi eccet-. 
„ lente Dottore j fu delle belle Lette- 
,, re Latine, ed italiane intendentil- 
„ fimo e nella Poefia Latina non 
„ mcn celebre ProfeCTorc . Fu Prepofi-j 
„ to di Brera , nella qual Peepofitura 
,, viflc alquanti anni con gran fplee- 
„ dorè , e poi fu fatto Generale delia 
M fua Religione degli Dmè/ferr .* I pti-, 
„ mi Principi , e Potentati d' Italia lo 
,, impiegarono in rtlcvanti.aflari , itn-:, 
,, perocebò il Granduca di Tofeana 
,, Francefeo lo feceCentiluomo deliafua 
„ tavola , e Cavaliere di fua Religio- 
,, W_di San Stefano, e col titolo, di- 
„ PriOM li diede in. cura U iÒliefade 

9, Cavalfaii .41 Pif* 1 e 1 ’ onorò-dall’ 
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di PrawtittMre Oetrarale del- 
I, lo Radio di qntlU Citti i ne’ quali 
ti principaliffiiai carichi vi Rette 14. 

anni ; e dai medcfìmo Principe ot- 
», tenne anco facoltà- d’ iflitui re una 
Comenda neiriRefo Ordine de’Ca-* 
M velieri per la fuaperfona, e per tnN 
„ ti i fuoi difeendenti della famiBlia 
de’ Tof! di Milano. Dal Cardinal* 
M Afeanio Colonna fd molto amato , 
e favorito in Roma . Il Sommo 
M Pontefice Oregorio Xlll. gli donò n- 
n na ricca peofione; e Carlo Ema- 
5, anello Duca di Savoia lo fe’ fuo 
n Ccnfjgliere di Stato . Stride, e Rama 
pò : Dt yité Emtnutlit PbiUbtrti 
j, Mlokrégtint Dutit, Subtlfiinorum 
Prìncifit s libri du»: P, Pr*ntifei 
j, Panigaridtt Etchfiét Htjìenjit £• 
pifeopi Difupttthnit Caìvinice in 
y, Latinum coaverftt: Carmina: Deli- 
^ ei0 Italorum Peeiarum : Ode Lari* 
„ na &t. V. Teatf. d'tìom. Letter. 
tyGbil. 

TOSTATO ( Alfenfo 5 dotto Spa- 
natilo del Sec. XV, nativo di Madrid, 
dìRinfe talmente col foo fapere, che 
fu Dottore di Salamanca. D’anni ai. 
fu fatto poi Vefe. d’Avila, fece nna 
lumiaiofa «ompaifa nel Concilio di Ba- 
file*, e m. nel 14M. d’ an. 40. Havvi 
dUui : da' Cementi /opra la Saera Serie, 
aà altre dotte Op. Rampate inap. Tom. 
in fogl. 

TOTILA , Re de' Goti in Italia , fu 
poRo fui Trono dopo la morte d’Ava- 
rko verfo il 54»- Prefe molte Città, e 
Provineie ai Romani, fcenfilTe le loro 
armate, e s’impadrOn) di tutta la baf- 
fa Italia, * dell’ Ifola di Corfica , di 
Sardegna, tedi Sicilia. Qualche tem- 
po dopo t’ impadronì di Roma , e la 
fece facoheggiarc - Il che ridnlTe le 
perfone di ualltà a 9) alta miferia , 
che la mo)me di Boezio, e le altre- 
principali Dame Romane furono co- 
Rrette di meocHcaee i) loro pane alla 
porta de’ Goti . - fn appreflo' ft> occifo 
in Una battaglia, ch’egli diede a Nar- 
fete nel ?st- 

„ TOTO C Onorio J della CavaCaf- 
,, finefe del XVIl. Sec. fcrific : Novi 
,, Arijiet. fenfat rteenditi , P^ipbra- 
,, fis , Explicatie , fummi fae ejut arti- 
^ fieli deteSHe in Atromaeteh Mtfetl- 
^ tateriie 

TOU C Crilloforo di ) frate! primo- 
Milito del feguenie Nicolau di ToO 
Sig. di Bonuail , di Celi , ea. primo 
Prendente nclParlam. di Parigi, Can- 
cell. dcUDuca d’ Aogiò-, e d'Atenfone, 
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òd tfifo de* pia gr. To^ti del feC. XVf, 
Refe fervig; importanti ai Re Enticd 
II. Carlo IX. ed Enrico III, e feceft 
generalmente Rimare , e rifpettare col- 
la fua virth, prudenn, e capacità id 
tempi faziofi, e torbidi'. M. il 1. No- 
vemb. 1581. d’ an. 74, 

TOO CFranccfco AgoRtno dO Rgii- 
noi* primogenito del feguentc Giaco- 
mo AuguRo di Ton fu Configl. di Sta- 
to , Segretario de* memoriali di Palaa- 
zo, c Gr. Maeflro della Biblioteta del 
Re ; fccefi amare da tatti i Dotti col 
fuo fpirito, colla fua dolcezza, e còl- 
la profonda fna erndiz. Fu decapitato 
a Lione ai ai. Settembre u$4i. d’aiml 
35. per non avere palefata una congiu- 
ra fatta centra il Card, di Ricbelieup 
che Enrico d’Effiat, Marchefe di Cinq- 
MarS gli avea confidata . Quefla fu la 
vera caufa della fna difgrazta , e non 
come alcuni hanno creduto , ciol che 
il Card, di Richelieu volle vendtearTi 
nella fua peffona di ciò, che ilPrcfid. 
fuo padre detto avea nella fua Storia 
d’uno de’bifavi del detto Cardtn- par- 
lando della congiura «TAmboife nell* 
anno 13Ò0. Lib. 14. Antonini Pliffla- 
tut Riebelins v»/gn didat Monttbut « 
guod eam vitata proftj^t fnijfet , itim 
voto ejnrato , omni lieentia , ae libi» 
dinii gonero contamina ffet . Quelli che 
defideteranno piò minutamente fapere 
ciò che avvenne intorno al pròceiro 
Criminale fatto al Sig. drTou , poffb- 
no confultare le memorie di Pietro da 
Puy , e gli altri componimenti ftam- 
pati nella fine del ij. voi. della Tra- 
duzione dell’ IRoria di Giacomo Augu- 
fio di Toci • 

TOU C Giacomo Auguflo dt) terco- 
geni|o del precedente Crtlloforo di 
Ton, ed nno de’ piò grand* nomini del 
fno tempo, aacque a Parigi nel I 55 I* 
Dopo d’ aver fono i fuoi Studi con di- 
fiinz. in qttefla Città, e a Otleaps • 
feotfe l’Italia, le Fiandre,. la Germa- 
nja, ed,, arricciò lo fiato JScClefiaft- 
Wcolao di. Tom, fno zìo , Vetej di Char- 
tre» , glf cedane 1 fuo| benefici : mi la 
morte' di fno fratello primogcalto , * 
quello del primo PrcfidentC, firòpa<)f** 
lo indniirre ad abbandonar* jl-dnto 
Scr to . JtN latto Ornfiglie** nel FarlfclB- 
di Pa^t ,^r Segretario de’ Mentori^ 
li, thitoi Prefident* di BetreÉta'. 1 Re 
Enrtcorfll. eiy. gll dlelCro ditrerfi af- 
fari,; * negoaiaziorri impaitdptlJRtRe * 
eh’ egli cfcgàl ftllcemeiTtet Stice^ »• 
Giacomo Amiut, Vek. d!Anxcr'i;é, ia 
luogo dii Gr. MaeHio.delU Biblioteca 
D 3 del 



del Re Mòri • Perici 1^7, MigCio 
lCt7. d' enni d4< Hevvt una fua tccel* 
Jente Iftoria del Imo tempo dall’anno 
1S4J. fino al id07. in 138. lil». in La- 
tino, e de’ Commenti o fia memorie 
fl>pra la fua vita. Quefta fua StoriaG 
^uò paragonare con quelle degli enti- 
thi . Ella è ftfitia con molto giudi* 
aio . e finceritf , e non occnlta i finti 
odioG , eh’ egli credea imponanti di 
tramandare a’ poderi ; ma con la fila 
fiberth fi fece de’ nemici, e fu cagio- 
ne, che non fu fatto primo Prefidente 
del Parrtmento di Parigi. La miglior 
Ediaione della (ha Storia è quella di 
Londra nel 1733. in 7. eoi. in fog. Fu 
trarpdriato in Fnancefe i» §6. tota, in 
4. Vi fono pur -anche dtlle fiu $cctll. 
Po^ie . Le più note fono no Potuta 
delia Palttntria inf. lib. intitolato de 
re accipiitartaz dlrerfe Poefie (opra il 
Cavélto , la Rieletta , il Giglio, ed al- 
tri Wi . Il Signor Duratìd icride la fua 
«ita in Ftancefe in 8- QiKfia erta è 
curiofa . * Per quante grande, e ri- 

f ucaco fia il merito del Tuano , non 
ìfogna Ufeiarfi furpeendere dalle lo- 
di, che comunemente gli fono date. 

' Leggali r AtJàne del P. Lagomarfini 
contro il Tnano alla (ine del fecoodo 
tomo delle lettere dì Giulio Poggia- 
iro. Viggafi anche il Tomo XXV. del- 
la Bibtioteca fcelta del Cterc pag. ad. 

' * 

TOU C Nicoli© di ) Configtiero Ec- 
clefiafi. net Parlam. Arcidiacono della 
Chjefa di Parigi , Abb. di S. Sinfbriano 
di Beauvais, poi Vefe. di Cbartret , 
•ra figlio d’ Agoffitto di ToU , d’ una 
’Cafa illuftre originaria di Sciamp^na, 
c feconda di gr. nomini . Egli confacrò 
ìt Re Enrico fV. nelt 594 - • fa unorie’ 
jiiù gran Vefe, dèi fuo' tempo - &f. nel 
3348. d’anni 70. Havei un fuo Trarr. 
dtìr dmminifltationt de' Satrantenti , 
Olita Spiegazione della Meffa , a delle 
jua Cerimonie i ed oHre Opere. 

' TOUCHES C Andrea Cardinale drs) 
)*Pno de’ migliori Mutici Francefi , 
che fiano comparii fatto il Regno 
.«fi Luigi XIV. fu nominato Soprain* 
rendente della Mufica dei Re , ed 
“Xulpettore Centrale dcH’^Accademia 
Strale di Mufica, con penfrólie di 400P. 
,r>ra . Fu debitore della fua,fariuna , 
« ripufezione alla fna operà'’'(P JJsi , 
.che fi ud) la prima rotta a Trianon , 
« dLcVd'.L' rgi XIV. fu d contento , 
«he ‘dilfe a denTonchet, cb'egli era il 
fc!o , che gli faceffe dimenticar^ la pe r- 
' dita di Lnily,' Ciò, che vi ha di (in- 
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go(ate, ò elle deaToucfiei i^orwa I4 
componctona, allorchò fece quefia bell’ 
opera , e che fu obbligato di ricomte 
a’ Mufici per i fuoi Badi , e per ifeci. 
vere i fnoi Canti * ma aoprefe in fe- 
guito le regole. Oltre l’ Ifiè, che ò 11 
fuo capo d’opera , abbiamo ancora di 
lui nove altre Opere. 

TOUR CÉnrico della) Viee-Goutt 
dì Turena, Marefc. Cen. de’CampiyC 
delle Armate del Re, Colonelio Gen. 
della Cavalleria feggiera , e Marefì^l 
di Francia , Governat. dell* Atto,, e 
Bado Limofin, <£d nno de’< più gr. Ca- 
pitani, che (ia (laro al'motidn, era (e- 
condogenito d’Enrico della Tonr, Du- 
ca di Bontllon, d’una anttchtffima,-e 
illufiriiOma Cafa di Francia . Nacque 
a Sedun nel mefe di Settemb. idei- e 
dimoflrò dàlia fila gioventù ftraOrdiaa- 
s] talenti per l’arte militare. Egli |e* 
ce le fne prime campagne in Olundk • 
folto Maurizio, e Federico Enria* di 
NàCau, Principi d’Orangce, (boi ali 
materni , e fi fegnalò Eolie fot belle 
azioni . Poco dopo pafe6 nell» Loree» 
col fuo Reggimento nel IÒ44- ed aveìu- 
do coutributto alla ptefn della Morite, 
fu fatto Marefciat d( Oimpo, fehbeue 
c’ foRe molto giovine . Egli prefe S** 
verna nel ì 6 jS. e 1’ anno' fecueate i 
Callelli di Tofon, e di Sorle . laque- 
da occaflonc e’ fece un* laeionc ftmUt 
a quella di Scipione con' avere rimu- 
data una bclllifima reitimina a fuo pa- 
dre . Tureiia continuò a fegtialaeli ia 
dtverfi aSiedi , e battaglie . Fu fatto 
Marefciat df Francia nel 1644. rdchbt 
la difgraeia d’ elTere battuto n<lla bat- 
taglia dìMariendal nel mk-vitift 

la battaglia di Nordingue tre mefi do- 
po , riflabnl 1 ' Elettore di Trtveri ne’ 
funi Stati , e fece l’ «ano feguentt U 
fomofa congiunzioiie dell’ armMa di 
Francia con quella do'Svetfefi’, cemaa- 
data dal Gener. Wrangel ; ij cke-to- 
Jtrinfe >1 Duca di Bxviera a 'dimanda- 
re la pace. aveudn^ rot- 

to il Trattato, che fatto ^nuen^ooHà 
Francia , il Viceconte di T«reoa'-vlB(e 
fopra lui la battaglia di Zumarehanfen, 
e lo cacciò interamente d-ii fimi Stati 
nel tÒ4S- Durante le guerre' ffedlà egli 
fegul 11 partito de’ Principi , -e fiiftoB- 
fitto nella battaglia di Rhetel nclMdSO* 
Poco dopo venne in grat{a''del Rea 
che gli diede il comando delta fnà ar- 
mata nel idjj. S’ aCqnifiò Oiin gi»"* 
immortale nella b*4tag.di"Jerg«ao , di 
Cìen, dei'Borgo S: Antonio^ < aell» 
riiirau thè fece davaoti r»rm«» «• 

frin- 
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m • • Villi NuOVJt S« G’iOTttO • TJ* 

a fece iTiare 1’ affed'o »e‘‘ Spa*nu»- 
Ttpi RpIì prcfc Ci>ndè 

. , ." imptaiooì di Dunk^rque , e 

Ì?1l'?he‘‘coftrinf‘eÌ Spisnuoll 

Sària Tcrifa d’ AuRiia . Q«fti poi al 

Maria »c«i «ij acquill*tono con 

nel 1667. 1 “»«"5 jj M„ni . e 
dta (otto e\' y'**'"' pia,^ che eli 

- p.6^ «-■> SSrndà‘^aVmna"di 

Sfà à'^Hiò I Berlino «’ El*»"” f. 

Sintshe.m , <»' , < coftrin- 
f 1 rlpaffarc il Reno , che 

feii Vai ,0000. uomini . 

jtveano na jcquiftofli 

In qaeda ‘ p.fiò il Reno 

? hà. « ai C^Vcr. Soatecùcoli , 
,.p«e . Safpaeh , vicino al- 

e lo avendo (alito 

1 , Città d Achere» , ma 

una prom.ncnea P«. „„ colpo di 

po /VSid75. d’anni di. 

r«..r;.r°.v‘uV 

col. fi «‘^‘'‘‘liTccTfà'rà fienai ^e- 

Topa. Il Re et* fece tare I 

quic nella prtncipi del San- 

iti « come *' P" . ii (no corpo (offe 

K:ito%\“lU B^a 

?:c\\r“;:rc « ^ 

gti a»ea (pofata _ c Mare- 

ftuTdella Fofcà, dalla <ia»U non ebbe 

^*TÓURNEFORT.CGi-rePPePi'^^^ 
di ) celebcr. " '2s«. d* una 

rJ^Fa^Edli «Ì*|^;„':;‘,fftrVoVd-‘ 
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SàSi'n.mno'àuo St««,^«lcfuftico , e 
eli fecero dopo la 

(ero IO un • ^evenuta nelld??- 

morte di l'*®,P*“ j * - di fcaulre la 
.(fendo ""»f" de“lUTeo- 

faa volontà • ^„.c„mentc alla Bs- 
loBia, * ?. ‘‘pfrea /alla MeliCina , e 
tanica, alla r me» < g,,ò le monta- 

Jdna/ <l«m‘di fi Ca* 

„el . 681 . V ‘;,^"^Ìe*corfe grand; 
taloanai * • l. a Pariti 

pericoli. Fa P®*^g Medico della 

dal Sig. F»?»" • fitto nel mede- 

Regina, di Botanica del 

GTrtd.Vo"Rcale deUc pUnte ,^e qa»>=.^^ 

Se in Olanda , e .n ‘"«“S*;’* de’ 
piti 2ran Botanici del (uo ’ jq 

5ii.:;,inars ;; 

ed amò «•8''» . .to Acca- 

eia . nel Ssói PO. Oot- 

demico <»«'l^Sc>e.ue nel p^. 

torà in J m^ndò nella 

rigi nel ,ll £gli n- 

” ?;ì%';s7»uW4^ 

curiofiifinia di piante» ^ Parigi ai 

rate, e li cuno^» » * «;/ 

,8. Decembre Botanica, • 

Rampate al Signor 

Differtag. Lat'na alcune cofe 

a ‘iTa’ àcum. Qp. <>»' P®‘ 
della dertfcUd r L„ino, (otto il 

piamente n rt jf,,i,grÌM in 1- 

‘‘‘f “in ItfiitutmuM 

;ctHXi-ift.mp-*i‘70J. m«t 


f* parte al pubblico dotte fcoperte fat- 
te da lai fopra le piatite oel fuo viag- 
gio d'Oricote^ g-'vol. ia 4> de’ fuoi 
viaggi flampait a Louvre . 

TOURNELY C Onorato ) eel. Doti, 
della Cafa, e Società di Snrbona , nac- 
que in Antibes ai a8. Agoflo i6j8. da 
jrarenti poveri cd ofeuri . Avendo ri- 
trovato il mezzo di venire a Parigi « 
«vi fu allevato da fuo zio , c fi diftinfe 
<o’ fuoi talenti, e col fuofpirito. Egli 
fu ricevuto Dottore di Sorbona nel 
J686. e fu fatto Profeflbre di Teologia 
aDovay nel 1688. poi ProfcfTore di Sor- 
bona nel ld9i. Egli tenne quello ìtn- 
gtiego an. 24. con applaufo, e lo lafciò, 
l’ an.l7ld‘ Egli pel fuo merito fu fatto 
jiur anche Canonico della Santa Cap- 
grclia di Parigi,- e fi fegnalòt col fuo 
zelo, e co’ fuoi ferirti in favore della 
Bulla Vnigenttus . Egli m. ai ad. Dee. 
17M. d' an. 71. Havvi uu fuo corfo di 
TefRoca in Latino, ed altri ferirti. 

TÒURNEMINE C Renato Giufeppe 
4i0 tei. Gefuita, nat. di Rennes, d’ 
una delle più nobili, r più antiche Ca- 
ie di Brettagna, fi diflinic co’fuoì fcrìt- 
ti, c co'fuui talenti. Egli lavorò lun- 
go tempo intorno al Giornale di Tre- 
voux, fu Bibliotecario de’ Gefuiti della 
Cala Profeda a Parigi, cd ebbe amici- 
zia colla maggior parte de' Dotti di 
Europa. M. a Parigi ai 16. Mag. 4739. 
d’almi 78. Havvi un gr. num. di fue 
DilTcrtaz. ed altri Scritti . * Sonoque- 
fli in tre tomi raccolti , c flampati in 
Venezia dal Remondini *. Egli era u- 
tio de’ più gr. avverfar) del P. Ardui- 
Zio (co Confratello . 1 

TOL’KNEUX Q Nicolao il ) fam. 
Sciiti, del (ec. XVII. nacque a Roven 
ai 30. Aprite 1640. da poveri parenti , 
«d (deuri . L’inclinazione , ch’egli di- 
anrllTÒ dalla fua infanzia per la virtù, 
* per I» liudio, induflc il Sig. du Fof- 
gè Mali IO de’ Conti a Roven a farlo 
tftudi.aie , c a mandarlo a Parigi nel 
Collrpin dc'Gcfuiti. Egli vi fece de' 
irrogrcffi si rapidi , che fu dato per 
emulo al Signor diTcllier, che fu poi 
Ateivefe. di Keìms, per ifpirargli dell’ 
emulazione. Egli flud'ò la Filofi fra 
rei CoIU'giu dei Graflioa, fono il Sig. 
Hcrfent , t fu fatto poi Vicario dclfa 
Parrocchia di S. Stefano des Tonneliers 
a Roven', ove fì ditlinfe còlle fue l- 
Riuzioni . EtTendofi portato a Parigi, 
celi riportò, il premio nell' Accademia 
Frane, nel 1575. ftoroinato Canoni- 
co della S. Cappella , ed ebbe il Prio- 
utv di ViiUti, datogli dali' Arciyefc, 
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4 ! Rovea> 11 Re lo |ratifìc& 
panfione di 300. feudi . Egli predicò f» 
Quadragefima nella Ch'cfa di S. Bea*- 
detto a Parigi , ove ebbe un uumcrplo 
concorfo d’ uditori , e alloggiò ncllA 
Cafa del Signor Tommafo duFofsè 6- 
gliuolo del Tuo primo benefattore, fu.» 
intimo amico . Pafsò gli ultimi anni 
di fua vita nel fuo Priorato dì Viller 
fur-Fcre nel Tardcnoii , nella Dioc. di 
Soiffbni , fu amico del Signor Maitre 
di Saty, c di Santolio fuoi intimi coi>- 
fidentì , i quali bene fpeifo fi coufiglta- 
vano da lui, c mori di morte improv- 
vìfa a Parigi li 28. Nov. i68d. d'anoi 
47. dopo d’ avere avuto alcuni guai 
per l’attacco, che avta avuto ai Si» 
gnori di Porto Reale . Havvi un gran 
numero di fac Opere . Le principali 
fono: 1. La vita di G. C* x. Là mi- 
glior maniera à' udjre la MeJJa ; 3. L’ 
anno Cnjìiano i 4. Traduti. del bre- 
viario Romano ia Franeefe : 5. Spiei-^ 
goi^. letterale, e morale fopra la Pi- 
gola di S. Paolo ai Romani: d. T rate- 
delia Prewidentfi fopra Jl miracolo 
de' fette Pani : 7. P rinàti , e Regola 
della vita Crijliana eoa falutevoli av- 
vifi, ed importantijjimi per ua pecto- 
tore ceaverttto a Dto ; 8. Iftruxfoai , 
ed efereit^J di pietà durante la Tanta 
Meffa: 9. Officio della Pergine ia La- 
tino, eittFranctfe: io. L'Offitiodell» 
Settimana Santa ia latino, oinFm- 
tefe con una Prefazione , con delie àm- 
ttotttz.- * Rifiejftoni: 11. il Cateebifmo 
della Penitenza, ee. La fua Tradnaio- 
ne Franeefe del Breviario fu cenfurata 
da una Sentenza del Sig. Cheron Offi- 
ciai di Parigi nel id88. ma il Sig. Ar- 
naldo nc prefe la difefa . Gli fi altri- 
buifee ancora nn Rifirctto de’ princi- 
pali Trattati di Teologia, in '4, 
TOUKNON C Fraocefeo di) celebra 
Càrdin. del fec. XVI. era figliuolo di 
Giacomo di Tournoo d’iina iiluRre, ed 
antica Cafa di Francia. Egli a'acqUi- 
iiò una si alta riputazione colla .ina 
capacità negli affari, c col fuo zelo per 
la Religiore Caitol. che fu eletto uno 
de’ primi Configlicri del Re Francefeo 
I. Arcivefeovod Embrun , d’Auch, di 
Bourges, dì Lione, Abate di Tuurnua, 
d’ Ambournay , della Chaifc Diru , d' 
Ainay , dì S. Germano de’ Prati , di S, 
Aqtonio , cc. Papa Clemente VII. I» 
fece Cardia, nel 1930. ed il Re lo fece 
Goyero.adore del Lionefe, e fì fervidi 
lui in divrrfi affari impoKtntiffimi ■ Il 
Card, di Tournon fu Ambafeiadore in 
Italia, in Ifpagua , e in iogbiltrrra . 
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fgll ulncBtt «iDtTa I« felente, cht 
«««a fempre al fuo fianco o Murati, o 
X-ambino , o alcuni altVi uomini Let> 
.xerati • Egli fondò a Parigi il Colle> 
£io di Tournon , c dopo d’ aver refo 
sran fervigi allo Stato, e alla Ghiera , 
li la. Apr. isda. d’ an. 7|. ^gli 
palTa per uno de’ più gran uomini del 
fuo tempo. 

TOURNON C Carlo Tommafo Mail- 
Jard ) celebre Cardinale nato da una 
antica, ed illuftrc Famiglia, origina' 
.ria di Savoia. Era figlio di Vittorio 
Amedeo Maillard , Marih^fe di Tour* 
non , Cavaliere dell' Annunciata , ed 
uno de' principali Signori della Corte 
di Savoia , Egli nacque a Torino ai 
si. Decembre iddfi. ed eflendofi di- 
Dinto colla tua pietì , e colle lue vir- 
tù , Clemente XI. Io cnnfacrò Patriar- 
ca d’ Antiochia nel 1701. e mandol- 

10 alia China in qualiii di Legato A- 

gwltolico per togliere le differenze in- 
forte tra’Miffionarj. Egli pervenne a 
Fondicher) nel 170J, poi nella China 
nel 1705. Egli pubblirò a Nanquin ai 
7; Febbraro del medefimo aor o un r- 
ditto , nel quale proibiva il porre nel- 
le Chiefe ^e’ Quidri con quella Iteri. 
BÌone , aderati tl e il praticare 

11 culto, che i Cinefi rendevano ai 
loro antichi , a Confucio, e ai Piane- 
ti . Si portò in appreffb a Pekino, ove 
dalla prima fu onorevolmente ricevuto 
dall’ Impcradore della China j ma poco 
dopo fu condotto a Macao, ed il Ve- 

. feovo di Conon , fuo Vicario Apoftoli- 
co, fu bandito. Egli pubblicò un al- 
tro editto ai 15. Gennaro 1707, per 
frrvitf /di regola alla condotta, che 
doveanQ olTervare i Miflk,iiar| , quan- 
do fono iorerrngati 1(r|Aa il culto de’ 
Cinefi , e «m. » Macao ^erfolafinc del 
3. anno della fua grigi ònié agUg. Giu- 
gno 1710., Papa CleraenteXI. 1* avea 
eletto Card, sei 1707. per la- fùa fan* 
Itili . 

TOURREIL' ( Giacomo di') pelebrc 
Traduttore Fr.i-cefe , nac^e a Tolo- 
fa ai 18. N.ivtmbre 16^6. Egli era fi- 
glinolo di Giovanni di .Tiibrrf tf Piticn- 
fatar Gcncr .le n-'l Pmlaéqentu di To- 
lola ; .gli dimr>ftiÒ dalla fua gio.éèniù 
molta inclinazione per r'^kquénta . 
Effendi fi . por tato a Patigf- per perTe* 
«ionarfi nt l Dirtto, ti nelle Belle. Let- 
tere, ripor.ò II premio dell’ Accfihcitìa 
.Jrancefe nel loSl- e rrl i58j. Qual- 
che tempo dopo 11 Signor Cancrìlfe- 
re di Pontch.artrain io volle feco , c 
j lo fofe predo del Conte fuo figlia. E- 


4IÌ fu Mi ricevuto dall’ Accademia 
delle Belle Lettere, e dall’Accademia 
Fraucefe . Ebbe udii penfione dalla 
Corte , e mori a Parigi agli n. Quo- 
bre 1714. d’ anni 58. Ei^fraduRe le 
Orazioni di Demoftaue, ed altfìe Ope- 
re ; la più ampia Edizione tf quella 
del 1711. in a.* voi. in 4. « 4. voi. 

in la. 

t TOURS C Concilio di ) a’ ig. 
Novimb. del qdi. Vi fi fecero tredici 
Canoni . 

■t TOURS C Concilio di ) a’ 17. 
Novemb. del ^ 66 . o 5^7. Nove Vefeo- 
vi vi fecero Vf. Canoni , e alcun! re- 
golamenti circa le cirimonie della Ré* 
ligione . 

t TOURS C Concilio di ) del 1055. 
tenuto da Ildebrando Legato , e da 
Gera*d(> Card. Vi fi dette a Berengerio 
la libertà di difendere la fua opinio- 
ne : ma non ardendo farlo confefsù 

pubblicamente la fede comune della 
Chiefa , giurò che d’ allora innanzi 
crederebbe cosi. Egli fottofcrilTe di fua 
mano ^qeRa abbiura , e i Legati cre- 
dendolo' cohvcrtito lo ricévettero , nel- 
la comunione . ' , - 

t.TOURS ( Conciliò di ) il Mtreó* 
ledi I. di Marzo del ledo, teugto da 
Stefano Leg.ito con 10. Vefeovi . Se àg 
vedono IO. Canoni fulla difciplina . 

t TOURS C Concilio di ) del loifr 
la terza fettimana di Quarefiraa ^ t«- 
i.aio,da Papa Urbano. Vi fi conftr- 
Riarono i Decreti del Concilio di Cler- 
moiit, c il Papa non volle affòlvere il 
Re Filippo , come i Vefeovi in parte 
domandavano . 

t TOURS C Concilio di ) .a’ 19. di 
Maggi., del ndj. tenuto d.i AlelTandro 
HI. Papa affiflico da 17. Card. 114. Ve- 
feovi , e 414. Abati . Vi fi fecero lo. 
Canoni , la maggior parte cavati da* 
precedenti Concìli . Nel nono fon di- 
chiarate nulle le Ordinazioni fatte du 
Ottaviano, e d-.gli altri fcifniatici, e’I 
quarto è contro i Manichei cniamatt 
diprà Albigefi , co’ quali vieit proibito 
tenere alcun commercio folto pena di 
feomunica . 

t TOURS C Concilio d> ) a’ io. Giu- 
gno del 1135. Vi fi fece un regolamen- 
, to contenente 14. Artico!, il primo de' 
qpali dice : Noi proibiamo lirctcamen- 
te •’ Crociati , e agli altri Crifiiani d’ 
ammazzare , o battere i Giudei , di 
tor loro i beni, o far loro alcun altro 
torto . foftrendogli la Chiefa: non vo* 
lendo la trinile del peccatore , m» (a 
. fua cottverfiouc . 
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Uatia , e di 5 "* Genefil* ‘***'* *i- 
Vice AmmirtgUo, e Ge ^ 
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le . fu liaramei « «io, 

»um4- menet mog»»« 
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„viU, * ‘'"y'fottrVice 
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„ Catiedratito . , i^aernere,» 

ventuno n*toj 
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„ trtnftdt J jj. aa„«„ tòT*» 
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„ mttk veniva j; Teorica del; 

’ i. r»nedra prima»'* à' 


a RUilOlS* 

profano , ‘‘sotietà Botanica Fio- 

re , ed un» ® „,„-niento molti 

quale fon precipuo ‘"rapititi 

Irofi tomi >» fogl*® Ì“ibirn"e gl* 

fopra gi* Vi> eltK^o nel Giotnal 

Infetti .. Se ne h» I «l<«io n 

fiorentino Tom. 

„ TOZZI C Euca) natom AH 
„ Colleggio ie PP- G^“ ^ ^ , ,, M»- 

‘V, r. O'"' i“r’ • 


;; «ili ..y'* s;"ii T^i" "i: 
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„ lfle*d.gi««? .j j4atematici,> 

4, fi» ' di MedjCiU »^, ^ Efertj- 
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1. 1» Medlctaa '«^8^,6 goder» I 
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** gio Protomedico « * , MarceHo 
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„ MafpigR M^«®^i,ra»to. ftw- 

o ceneo Xn*.»7 •*,_ MoU'tnno 

” ■‘■'i s» "■"V-'s 
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« fe oUr« unti iratutft 
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. pud Im. Duperi*T 1687 . in8. 
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r«r. IO Tonti''''’ _ Xr.j; 

;i^0i: Commentar, in artem Mtiu. 
einelem Galeni : De Terramotui pe 
„ Anima lAundt « Oput PhjAto Etbiet 
De morbts 

’ S^Muliemm: Triganomeirta 

Tahulit finuum , lanBennum., » J*- 
camium ad praxim redaOa , cr re- 

{^TRADONICO C P'ttto,^ .P°6' 

^ in. di Venexi» "‘H 8J7-/“ 

^ biliffima fan»- «1» P®!*» 

-, compagno Giovanni {no figlino^ , 
Il Egli rithi«ao dall’ Imperator di Co- 
„ flantinopoli, che 
,, irò a’ Saraceni , e dicbiaiatolo pe 
L CIÒ Protofpatario dell 
„ un’ armata di 60. Galee a 
-, Saba Capitano de’ Saraceni da cui fu 
' retto. Ebbe anche «he fare con gli 
Sahiavoni, che predavano al {uotem- 
-,*po t Mercadanti Vancaiani . Otten- 
-, ne da Lodovico 11. Imperadore du 
verfi favori « Privilegi per la Re- 
' pubblica. Ma col progreffo del tem- 
-, po facendo nel governo vUer piu 
-, la fua volontà, che la » »t 

„ ammarauo da Stefano Candiano , 
„ da Orlo Grngnario, oda alcuni al- 

” " T^VàGLIONE C Severo ) Nano- 
„?U. del Sec. XVll. fcriffe d.verfi O- 
„ pufcoli , e tra gli altri i 
„ eeiaon* Cenfeientia ; De F‘*!‘ 

^ Jìnbuf Caribufienfìi Ordini , Caro- 
«« OiCum ofnnsum Pfioyu^ _ 

„ TftAFlCHETTl C Battolommeo D 
„ Uom del XIV. Sec. ci lafciò alcuni 
^ Dia/egbi deità Dignità, delle Don- 
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^ n# « c delia BelleK%/t « • jhlF ama* 

,, pd effe conveniente . 

TRAJANO C "Mareut Vlpiut Crini- 
tua) Impciador Romano, ed uno de* 
piò gr. e migliori Principi , che abbia* 
no regnato tra’ Pagani , era originario 
d’ Italica nall* Andaluna . Fu di molto 
utile a Vefpafiano , e a Tito nella goer* 
ra contro i Giudei , e diede al alte 
prove del fuo valore in diverfe oeca- 
fioni, che fu addottato , ed affociato 
all’ Impero da Nerva , dopo U di cui 
morte fu pioclamato Imperadore dai 
foldatì l’anno 98. di G. C. Egli fctife 
allora al Senato, e he alcuna uemadab- 
bene non farebbe giammai ueeifo per 
fuo comando. Egli proibì contuttociO 
le Affcmblee notturne. 11 che diede ai 
Govtmadori occafione di perfeguitare 
crudelmente I CilSiani, ed il furoredi 
quella peifecuaionc non cefeè , fe non 
, dopo alcun tempo , fecondo narra Pli- 
nio il Giovine. Trajano fconfilTe Deca- 
balo Re de’Daci, che fi era rivoltato, 
c tiduffe la Dacia in forma di Provin- 
cia • La fuperba colonna che fece cn- 
gere a Roma nel fuo ritorno , e che 
porta il fuo nome , ò- una delle mera- 
«igUe dell’ Architettura . Riportò foi 
la celebre vittoria fopra gli Armeni,! 
Parti, i Otdroentanl , gli Arabi , gli 
Affiri , gl’ iberi . c fopra I popoli dt 
CoUbtda, e della Perfia . Ma diccfi , 
che fcacciaffe dalla fua Armata 11000. 
Cttftiani , e «h' 1‘ '‘*'5.^ nell Arme, 
nia. Egli fterroinò gli Ebrei che s e- 
rano ribellati , e moti ncUa Cilicia a 
Sclinonte, chiamata |mi TrajsnopoU , 
ai IO. Agofto 117. di G. C. d anni 64. 
Plinio il giovane avea recitato in lu* 
lode un magnifico Panegirico, che ab- 
biamo ancora; ma la crudeltà di Vf 
flo Principe verfo de Cnftiani , e la 
fua iiitemperanaa ofeurarono la fua 
Eloria. Adriano gli fucceffe , 

* TRALLIANO',vedf AlelTandroTral- 

^‘*”VraMONTANA CF'attcefco)da 
’ „ Me®n» • mori® "«*. *7°5> pubblicò 
„ colle tt impe ! La dignità 1 e l eo- 
!. bligo del Sacerdozio &e. Cronologia 
.. degli I Areivefeovi di Meffina . 

V TRANCOWITZ , o piuttofto Fran- 

towitaC Mattia ) famofo Teologo Pro- 
tcflanie piò noto fritto il nome di rloe- 
tus Itlirieui. nacque a Albona nell 11- 
lirio at j. Marco ijao. Egl era nomi- 
nato Mattia FUch , ma egli latinuzò 
il fuo nome fecondo la coflamaniade 
Dotti del fuo tempo. Egli fu Difccpo- 
lo di Luicto , e di Melandone , * 
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J. 5 ® c TrMt. àtU» Pottrai» Eeelefirf- 

,lcn'un,tà 

}T. il! nJ’.o, •/ì‘ÌSS"ir£> 

?£VH^X4’3^”''!"ì 

/« Grammatna ^ 

St* V)oere Ì »ede un» ptoft»»'*» «!”«*'.■• 

SVS Sorde, fcriff. U f« «ta .. 
*-ToMMEO (NicoIaoLeonico)d«*t- 

Vr “eff. « Filofofi. 

K«: XVl. craV*iie*i»o® * 

Afiftottle . Vv<""® *‘‘“">*JuiiP^ta 
TOMSON CCiacomo ) cclcb. Poeta 

•Ji^re del XVII. SM. di iuis’»*>n>'- 
Inglcfe del XV 11 ^ «/CrMte- 

flato ^tradotto in Franctfe dal Sig. 

Abbafe Vart dell’ Aecademi» di Roven. 
Abbiamo dì Tomfon un PanegirKO di 
èe^r» In verf. ; un Poema co.fid.ra. 

^TONsVkL®C ^ ^ 

o5S?!T. -5. ?• p“ .«'• 

S e de’ pia dotti uomini del SewW 
XV natone a Hatford n.U’ HcrtfWs- 
fciré nel 147 d- d’una Famigli* P"»>i- 
t’,%d antica. Bgr. fece i \ 
Oxford , a Cambrige, e a P*®“**' * 
r«e una «reità amicuu con J®®’"’* 
fo Moro. Ertendo di*enuto abile nel* 
1 , Matematiche nella 
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.a»ia «e» la dilnfa dell, fede» folto ek;- 

Regno della Regina' pjfatettanel * 559 ; 

d> 5 nni i 4 - Haevl .. T..tfaf deU 

2*r» di «.mewr. i *. 

mtU' Eiw.rjji. ; «• ^ c'tl r jLl. 

M/itrimon$o i d* Conw.t» Jipr. P 

C NicolòO. 5 ^'**r“"c* 

..r nel «Wo. Archiv.rao dft.l». R- *" 
’^.Nao^ Bampèt JOt. oyfSttt» vm- 

* tit iUmfittkut >• J; ‘*^***' 

ATeimentn deW. {»ttcb»jt,f ^i‘ 8 *'*" 

,* Bihl<ot»t« JNdpésPtM^ ^ Mtì, 

„ TORALOTO < Gafp.ro ) Napo- 
Ulano eiife nel >VI. Secolo, « die 
^ alla luce delle A.mii. * fitUvH d«' 

” '^^TOBELLI C Benaedieo ^ o-^n- 

^ ’«ISo , Intagliatore, c 
” il quale lofieina <o“ omio-. 

^.^meo f^i*ri.i, fwlpifono vi 
^-di S. S.»eriw> de Btnedett ot Netl 

”.TOR*EI?riER C Cla«o»o >DoWor di 

SoTSna , poi S***®^*^*^ ^ao^laS; 

predicò a Parigi , • altro». <oa »««»*“•* 
fo, e moti nel » 7 « 3 ' !^* 

?®’o « /« ttnioltx.- £0^- 


fo, e moti net az*.' 7 " 

■q g. di Stxmonl^ • /. 

ir. » ie«r*r» UoaXlilfc.'U 

Copia !• povtrti aS! 

Mio Tratta conta» r«fnj» 

* r. rtw», 

Soritniyaì m. Parigi iddj. in 

TORIO ( Eraipgene j'SaUmit, 
„ dell’ Ordin. de’Miimri CoMc^V 
’ .li nel XVI- Secolo fcriffc. M pf*f’ 
T,t. if,A.d0 -0/an.fc Como 

” tÓrIo C Rafiicle.) 

ta Latino, fi f®» fliianre lu. InghiWjfr 
ra fot» Ciacosao l* 
qatam, il «inor « 
dra nel idag- Ha»»i. dt lui. »• 


1 # Matemattcne , nc»*- * — — » . . Mavvi 

«eUa Gioiiiprudcnca fu ***‘^,‘.*^ 11 . %mMo fm* Tyohuco , f f J*! 

?„io del .Gabinetto del^Re^d^ ln^_ ^,lTi»iMÌmP do e.«/4«pr*li 6- «M 

Z' jtt /otàtÈmoiPÉ . 


tmtio del oaDioeiiu \ . 

terra , e fu mandato piò *“lt« 
feiadore in dtuerfe parti. Artigo 11 • 
5ofcci\cfc.di 

ciò il panilo della Regina. M. tu pn 


’^.fu donna di mol» P'««ò, 

.n» Ella tradii®® ** u". 

'i porto dtlU ® 6 Jr/rilS 

r, per le fue vini». ^^rimop/V^ 

„ loti nel fuo *lò. delle DAWe 'Iluft^ 
r, e J 4 i«ola VtUocr nnUa 
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^ rtnt» dt'Mtdjei, ne partàno con 

*\7tORNa13?RA •*» 

„ Àtc.m« , Gt.r*c«o(«lfo , ini\ Mcj: 
nieo CaffineW mono nel wl.unN 

r fe .* 

' dtlieMtmntb* iti £• ®f- 

ntdttto : il Ctritnonitle 
no 5 Ougint e progrtjft 
’’ eretationt Ctffintfi àttio dtll Of- 

’! /Jififl rf» Padova. Gl» XcrtMar» Ma- 
’ Wa»; dtir Ordina Btn*dt,tt^ì jft^ 
na dctt'Origiru., 
fa Monafltri 8fn»*«»n»i f** 

’» «nj »<i S. Rofali* *" 

’ Urmo . ryJ»r<- 

* .ff/n rf*;r OtUnt Btntdtthao nella 
” ^Vnlia ; OOTt/fo <<»< Grtgariano M^ 

V, Mar»#»» </»#/• 

” TORNrÈltT C Agoflino^ 

tlklofo Barnabita, natqBe » No^ra 

Su Anna» dal principio del mondo fi- 
« O Ca'chtf fi pofono ftunarc p«f 
«n buon Commento de’ 

All’ antico Teftamento . Sono ferini 
con uno flile 

turale, e eoo molto metodo . Tornai 
il A. il primo, che tr^à qneftk ma. 
tttit con ampiCtia ed efatiecrt » Il P» 
Mcerl Barnabita ha ijueftl annali n- 
«amp. con molte giOntd In 
rTORNiLL CGiaeomo> celebre Pit- 
tore Ingleie^ nato 
Dorfet, nel W6 era figlio d un 
tlluomo, il .Rnale 

«ver diffipati t fuoi beni , Tornili aj^ 
plico* alla Pittura per vieere . Vi te- 
rt in poco tempo grandi progre» , « 
là Regina Anna > '«"^8"^,’^ '"®.! 
«r. opere di Pittura. Tornili divenae 
il prnno Pittore dì S- M- co) ijtalo di 
Cavaliere. Acqaiflo* molti 
. fortuna , e tìcompràr le terre , che luo 
Iv padre ave» vendute. Riufciva in tutti 
^ i generi di Pittura. Moti nel 175». «* 
fendo membro del Parlanrento., 
TORQUATO TatTo , f'edt TaSo • 
TORQUEMADA C Giovanni di ) 
ceU Domenicano , pili noto fotte il 
nome di Totrecremata , era "« »® 
Valladolld, d’ un» illuftre ftmigna . 
Affisi al Concilio di CoWmi* nel 
iai7. e fu ricevuto Dottore dV Sotbo- 
na nel tgip. Ebbe ^arfi 
portanti nel fuo Ordine . Fu fttMr 
Maefiro del Sacro Pdl»fr«»i ***.*?' 
dato da Papa Eugenio IV. alConciHo 
di Bafilef, Egli fofienqrtOB xelo gl 


Td 

intere^ alla C«t» di »«>«•» 

to Cardinale nel U19- F«* |i moia 

beni al fuo Ordine» e m. a Roma a. 

i6. Settem. I4«8. d’ anni 

lui: de’ Commenti f*P** PV7*'c 

^ A* M A^ìIa C SiìéIìz 0 


. “•» Trattato dtiia Cbttfa^ a 

deli' Autorità del Paga ‘‘ 

rre Opere in Latino. Il Padre Touroii 

TORRE C Filippo del ) di Civi- 
dale del Friuli, ove nacque *• P’>«® 
di Maggio del i<5r. «<1 
d’ Adria a’ 15 . di Gennaio del l?”» 

Fu Prelato di molta dottrina, * "•'•'ì 
antiebitk arrfatiffimo . L» 
óSlra * S«‘'« de’ Monumenti ftttnt 
Xli/'tifiampata nella 
tiauitàtUné ^ ^ 

Burmirno. Scrifli ancora »««* 

® El.gab.lo, fopr. •»’ 

Tauroholiea, ed altra tutte dotte Dif- 
fTnaS . Mori a’is. Febbraio del 
1717 II Sig- Abate Girolamo Liom ne 
?«iffe la vita, che inferita > nella pac- 
ir ff. del lòm’o xxxm. del Oiornal. 
d^’Letteriti d’Italia arile. 1» ■ 

TORRE C della > famiglia di Mi- 
lano molto potente, ofigmaria di 
” Fiandra, o come àltli, del Sangue 
r de’ Reali di Francia , ^Ha eui pto- 
’ genie pafato uno in Borgogna, e 
prefa wr moglie una ^n«» «''5*** 

” Jno Smto detto della Torre , fu d«- 
” ?rMoiif. della Totre, Que*»* 

” miglia fu Signora di Vallafina eh è 
'* auBrcifo al Lago di Como , e d*. 
moRi altri C.ftelli , e 
trcal per qualche tempo Milano. V- 
” L. M. Da quella difeefe T »ltr* no- 
mie famiglia dell. Torre, eh è nel 
; Contado di Gorieì. i^bAne alcuni 
dicono che proveniffe da Unger 

”tÒrRECREI 4ATA, Fe/f* Torque- 

"*T0RRENZI0 C Giovanni ) 

Pittore nativo d’Amfierdam, avrebbe 
potuto fare co' tuoi talenti una fortuna 
TOnfider.bile , fe non fi fofe perduto 
nella fregolatcaa» , e 
Pece delle Pitture al di«>lute , cne 
meritarono «T effer ^rucKt. per «a» 
del carnefice nel idto. 
impacciktri di dogmatiua,* (blla Reli- 
efone , ed effer.do «lato accufato d ere- 
mori Ka i tormenti ’*»*'**“ V“j[!r 
TORRICELLI C Ewaogelifta ) ceL 

MSmailco del Sec. XVII. n«lue » 

Fama™ ai iS, Ott- ifio». SrudiòraHa^i- 

p>e le barhielfer» folto GiacmhuTor- 

tlwlli , fuo «io , Rellgiofo Camaldo- 
D a le- 
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|•^e y e •' aprici poi alle Matemati' 
cke . Andò <a -Roma per perfcnioaarfi ^ 
c fu DiCNpolo del Padre Benedetto Ca> 
fleili , Abbate di Monte Cafìno, che gli 
fece avere l’ amicizia di Galileo . Que* 
fli concepì una al alta flìma di Torti- 
celli , che lo fece andare in fua Cafa 
a Firenze . Galileo eSiindo morto po- 
co dopo , Torricelli fu fatto Profefs. 
di Maiematìca in Fìtenze.. Egli fu il 
primo a fate de’ Microfeopi j con del- 
le piccole palle di vetro lavorate alla 
lampade^ inventò refperien» dell' 
argetKO vivo con le canne di vetro , 
di cui fe ne ferve per farle , e che por- 
tano il fuo nome , egli fecediverfe al- 
tre fcoperte« che lo refero immolla- 
Je . M. in Firenze alli ij- Ott> 1647. 
d’ anni 39- Havvt un (no Tratt. dtl 
Moso\ ed altre Oper^ di Matematica 
fiimacc i AUe LtUfoni Attadtmicbt 
flamp. in Fir- l^is* . ò premefTa la vi- 
ta del TiorriscUt fcrlita da Tommafo 
BuoaventUtÌM.iS'org'o Mattia Boiete- 
ltbi6‘é Jtc;«ààri Turrictiliatti con un’ 
Orazione che fi legge nel Tom. XXXil- 
delia Raccolta Caloooriana . 

ti>TQR^lSAKO C Andrea tStampa- 
M tote Veneziano del XV. Sec. 

’TORTEBAT , fimofo Pittore di Rì- 
gratti, e bravo Intagliaipte . Egli ò 
quello, che ha intagliato le figure 'a- 
aiatomichc del Vcfalio. 

,, TORTELLIO, o Aretino ( C«r- 
-.«t-ioD cosi detto, poicb’era d’Arez- 
, vilTe nei XV. Secolo, e tafeiò 
^ un voi. di LUttre , e dt' f'erfi &■(. 
a. Pqffio Fierent. bijl. difttpt. Pojf. dt 
j, Ltt. i. 3, 

,, TORTI C Flavio} di Pavia nella 
9, fanciullezza fu talmente negli iludj 
9, aflìduo , che vi fece gran riuferta. 
„ Molto gli vallerò le virtù fne , e la 
M Dourina Legale col Senato di Mila- 
9, no , che li oiè il carico di Lettore. 
9«. pritnarìo delle Leggi Canoniche , c 
9, Civili nello Studio della Tua patria , 
9t nelle quali Letture perfeverò 30. ao- 
9, ni . Servì anco per lo fpazio di is>. 
9, anni di Configliere, ed Auditore al 
9, facrclanto Tribunale deli’ Ir.quifizLu- 
3, ne dell’iflefTa Città . Negli ultimi 
9j anni di fua vita , 1’ Accademia de-, 
I 31 gii Affidati lo fc’ fuo Principe. Si; 
9» dilettò grandemente dello Audio del- 
1, le,.6<Uie Lettere , ed in particolare 
99 della. Poefia. Scrifie ibpra Baldo ^ 
9U e fece un’ aggiunta al fuo Volume 
9, d< Cony!g/r di quei Giurcconfulto , 
» e altresì fece le ‘ Annotazioni agli 
3, Statuti colli frguenti titoli ; 4 ddi- 

.'- 4 ., ■ 
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,1 tiontt ti faetutm Folumtm 
n rum Baldi # 4 anosatiootìt , /tu 
n cubrttiontt ai Stttutt Jnetft^Civi- 
M w*'/ Fdpr> , opus omnibus Laguri 
njludiofisae in foro vtrfnnsibus-,tp- 
n prisne utiit , & nottjftf.ium , &Cm 
„ ed altre opere MIT. ij. Volutiti di 
•> Configli , fopta diverfi foggetti &c. , 
n jM. nella fua patria, nel idaz. V. 
n Teat. d' Uem, Loti. GbiL ■ 

„ TOSCA NELLA C Orazio } cosi 
I, detto dalla fua patria ai confini del- 
,, lo fiato Pontificio, donde in. (un 
M famiglia, che vi ern nobile e snti- 
tt ^ r ptefe anche il nome,. lafegnA 
,1-J’ Umane Lettere in Venezia , « ita 
,, altri luoghi, n morì nel 1557. 

„ ganzxfl l' Élutidtrio Pottico di jEr- 
„ maniu Ttrrentino s t Quintiliano : 

,, ridujft in albori • in Reutriet di Ci- 
>» terone , o fe’ più opere fStr ntamte- 
lìjhameato de' fantiuUi .■ 

„ TOSCO ( Domenico } Cardinale 
,, nacque in Reggio nel Modeaefe , a 
„ dopo enendofi nelle Civili , e Ceno-, 

,» nichc Li^i addottorato. 9 andò in 
„ Roma, ove fi cfercltò nelle caufe 
„ forenfi i e fe’ tale acquiflo , che ftl 
” primi Gìurecoflfialti di queU 

„ la Corte ; onde per la (ua dottri- 
,, na jl Sommo Pontefice I’ onorò del 
„ CHzko degli Uditori della Rota, e 
M da Clcmeote VII., fu promoffo aL 
„ novero de’ Cardinali . Scride , ae> 

„ fiampò in otto volumi per alfabetMi 
,, ordinati tutta la materia delle Pon- 
„ tificali , e Ccfarce Leggi , col ttc«-, 

,, lo ; Pra&isarum Coneiirfionum Jtt- 
,, r/r , ^c. E moti in Roma d’ anni 
,, 90. tiel Jdao. e fu fepolio nella Chie- 
,, fa di San Pietro in Montorio , ove. 

„ li fu pollo fopra ai fuo fepolcro Uus 
M Ifcrizione. 

,, TOSO ( Gio. ) nacque in Milano , 

„ e riufci in amendue le leggi eccel-. 

], lente Dottore j fu delle belle Lette- 
,, re Latine , ed italiane intcndentif- 
,, fimo ,* e nella Poefia Latina non 
,, men celebre Prpfedbrc - Fu Prepofi-, 

91 IO di Brera nelia qual Ptepofitura 
,, vifTc alquanti anni con gran fpiee- 
,, dorè , e poi fu fatto Generale delia 
„ fua Religione dtgii Umiliati ! 1 pt>-;, 

„ mi Principi , e Potentati d’ Italia lo 
» impiagarono in rilevanti. aflarì , ÌRt% 

„ pcroccbò il Granduca .di Tofesna 
„ Ftancefeo lo feceGentiluomo dallafua 
„ tavola , e Cavaliere di fua Religio- 
„ nc di San Stefano, e col t<wlO' dir 
„ Priore li diede in. cura la .CÙiefa de d 
9, Cavaliétiufi pjfa , e i’- onotò-^U 1 

„ Uf- 
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Ji PretveAiore Oedtnie dd- 
), lo Radio di qo«ll« Città i ad ^oali 
principtlifioii carichi vi flette 14. 
n anni { e dai medcrime Principe ot- 
», tenne anco facoltà’ d’ iflituire una 
„ Contenda nell’ìRefo Ordine de’Ca-> 
t, «alteri per la fua perfona, e per tut- 
n ti i tuoi difcendenli della famiBl'a 
de’ Tofì di Milano. Dal Cardinale 
1, àfeanio Colonna fu molto amato , 
„ e favorito in Roma . Il Sommo 
rt Pontefice Gregorio XIII. gli donò n* 
,, na ricca petifione; e Carlo Etna* 
t, nnello Duca di Savoja lo fe' fuo 
n Ccnfigliere di Stato. StrilTe, e Ram.< 
pò : De f'ité Bm»noeli$ Bbilibetti 
1, jiUobrtguwt Duci$t 6 ^ Sitbt^tnerom 
t, Pernerpi/, libri dnt: P. Prtneifti 
Panigarolrt Bitltfiét Hajìtnfii £• 
pifnpi Dtfteptathntt Caivinicg in 
y, Latinttm eoaverfétz Carmina \ Deli- 
„ tim Italorum Paatarum : Ode Lati- 
,, na &t, V. Teair. é'uom. Lttttr- 
„ Gbit. 

TOSTATO ( Alfonfo ) dotto Spa- 
annoio del Sec. XV< nativo di Madrid 1 
C dìRinfe talmente coi fno faoere, che 
In Dottore di Salamanca. D’anni la. 
fu fatte poi Vefe. d' Avita, fece una 
lumtnofa «omparfa nei Concilio di Ba- 
filea , e m. nel 14^. d' an. 40. Havvi 
dt'lui : da’ Carnami /apra la Sacra Strit. 
ed altre dotte Op. Rampate in 17. Tom. 
in fopl. 

TOTILA , Re de' Goti in Italia , fu 
poflo fui Trono dopo la morte d’Avaa 
rieo verfo il 541. Prefe molte Città, e 
Prowineie ai Romani, feonfìfre le loro 
armate, e a’ impadronì di tuttn la baf- 
fi Italia, e dell' ifola di Coifica , di 
Sardegna, o di Sicilia. Qualche tem- 
po dopo l’ impadronì di Roma t e la 
fece faccheggiare . li che ridnlTc le 
porfone di ^alità a 9I alta miferia , 
che la mt^ie di Boezio, e le altre- 
principali Dame Romane furono co- 
rrette di mendicare il loro pane alla 
porta de’ Goti . In apprelfo -fu nccifo 
in Una battaglia, ch’egli diedecNar- 
frte nel 551. 

„ TOTO C Onorio i deila Cava-Ctf- 
„ finefe del XVII. Sec. feriife ; ■ Afinr»' 
,, Arifitt. feafut manditi, Poripbra- 
„ fif, Expiieati», fummigua tjusarti- 
^ fieii deteSio in Atranaaitit AaftOU- 
tatoriis- irt. 

TOU C Criliofbro di ) fratti’ prìmO' 
genito del feguenie Nicolau di 'Von 
Sig. di Bonuail , di Celi , ee. primo 
FreMente nel P.'irl.am. di Parigi, Can- 
ccll. del. Duca d’ Aog^ò-, e d'AUnfòney 


àd tfifo de* piò gr. Togati del feC. XVf, 
Refe fervig; impoftlnti ai Re Enrictf 
' li. Carlo IX. ed Enrico Iti, e fectft 
generalmente Rimare , c rifpettare col- 
la fua virtò, pradenza, e capacità id 
tempi faziofi, e torbidi . M. il 1. No’> 
vemb. ij8i. d’an. 74. 

TOO CFranccfco Agoftìno di 5 figli* 
nolo primogenito del feguente Giaco- 
mo AuguRo di Tou fuConfigl. di Sta- 
to, Segretario de’ memoriali di Falaa- 
to, e 6r. MaeRro della Biblioteca- del 
Re } fccefì amare da tutti i Dotti col 
fuo fpirito, colla fua dolcezza, e col- 
la ptofooda fua erndiz. Fu decapitato 
a Lione ai aa. Settembre idaa. d’anni 
3J. per non avere palefata una congiu- 
ra fatta contra il Card, di Richelieup 
che Enrico d’Effiat, Marcbefe dì Cinq- 
MarS gli atrea confidata . QucHa fu la 
vera caufa della fua difgrazia , e non 
come alcuni hanno creduto , cioè che 
il Card, di Richelieu volle vendicarli 
nella fua perfona di ciò, che ilPrcfid- 
fuo padre detto avea nella fua Storia 
d’uno de’bifavì del detto Cardin. par- 
lando della congiura d’Amboife nell’ 
anno ijdo. Lib. 14. Amanittt Plfjjiit- 
euf Richtliut valgo dUtat Monjcbur , 
gttod tam vitam praftffmt jaifftt , daim 
voto tjarato , omni litentia , ae libi- 
dinit ganara tontantinaffet • Quelli che 
defidcieranno piò minutamente fapere 
ciò che avvenne intorno al proceffo 
Criminale fatto al Sig. dì Tou, poffo- 
no confultarc le memorie di Pietro di 
Fuy , e gli altri componimenti Ram- 
pati nella fine del ij. voi. della Tra- 
duzione dell’ Iftoria di Giacomo Augu- 
fio di Tou . 

TOU CSiacomo Auguflo di) terzo- 
geni|o del precedente CriRoforo di 
Tou, ed uno de’ piò grand’ uomini del 
fuo tempo, nacque a Parigi net I 55 J> 
Dopo d’aver fatto ì fuoi Studi condì- 
Rine, in quella Città, e a Orlc^ps « 
feorfe l’ Italia, le Fiandre,. la; Germa- 
nia, ed abbracciò lo Rato Ectlellaft- 
Nftcolao di.Ton , Ino zio , Vefw’di Ghar- 
tre», gli cedette i fuo| hencfict 1 mà la 
morte di fuo fratello primogealto , e 
quell» del primo Prefidentt, fim patjre, 
lo induffero ad abbandonare il detto 
St.-to . jPu fatto Configliere nel ParihiD. 
di Paibgi poi Segretario de’ Menlorl*- 
, le , Ihpbi Prefidente di Sei^eiica . I Re 
EnricoTlI. elV. gli diedero-fliVerfi if- 
fari, e negoziaziotri importvfi®**®^ » 
ch’egli «fegul felicemente; Sói^effe, * 
Giacomo Anii.>t, Vefc. dlAhicfte, ia 
lU'Jgo del Gr. Maefito della Bibliatcca 
D ’g del 
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jel Ke . ‘ Màr) t Parigi li 7. Man<o 
Kt7> d' anal 64- Havvi ana foa eccel- 
Jcnie Iftoria del tao tempo dall' anno 
1545. fino al ido7. in 138. lib. in La- 
tino, e de’ Commenti o (!a memorie 
f^pra la fu» vita. Qirefta fua Storiafi 
^nò paufonare con snelle degli anti- 
th? . Ella è fcritta con molto giudi- 
zio , e fincerltf, c non occulta i Enti 
odiofì , eh’ celi credea hnportaoti di 
tramandare a^pofleri{ ma con la fna 
libcfth fi fece de’ nemici, e fa cagio- 
ne, che non fu fatto primo Prrfidcate 
del Parftmento di Parigi . La miglior 
Edizione della fna Storia è quaila di 
^Londra nel 1733. in 7. «ol. in fbg. Fu 
trarprfriato in Francefe iir t6. tom. in 
4. VI fono pur -anche <fe//e 
Po^ . Le inti note fooo ws Poemit 
étlla Palttmri» ini. intitolato <f e 
re accipitfariai diverfe Poefir ftipra il 
Cavail» , la f'ialms , il Gigli» ^ ed al- 
tri fiori. Il Signor Duratìd'lcride la fua 
«ita in ^aneefe in 8. Qttefla vita è 
curiofa, • Per quanto grande, e ri- 
ucato fia il merito del Tnavo , non 
(fogna lafciarfi furptendere dalle lo- 
di , che comunemente gli fono 'date. 

’ Leggafi l' Azióni del P. Lagomatfini 
contro il Tuano alta fine del fecondo 
tomo d'elle lettere di Giulio Poggta- 
vio . VMgafi anche il Tomo XXV. del- 
la Bibtioteca fceita del Cletc pag. %6. 

C Nlcolao di ) Configliero £c- 
clafiaK. nel Parlam. Arcidiacttoo della 
Cllfefà di Parigi, Abb. di S. Sinforinno 
dir Beauvais, poi Vrfe. di Chartrea , 
jora figlio d’ Agofirno di Tou , d’ ana 
’Cafa illuftre originaria di SciampMaa, 
« feconda di gr. nomini • Egli conutrò 
il Re Enrico IV. nel 1594. c fa unode’ 
)>iù gran Vrfe, del fuo tempo. M.nel 
33«B. d’anni 70. Havvi ua fuo Tratt. 
dtiy Amminiflragióne dt' Sacramenti , 
mna Spiegazione della Meffa^ e delie 
iva Cerimonie : ed altre Opere . 

' TOUCHES C Andrea Cardinale des ) 
i'nno de' migliori Mufici Franctfi , 
che fiaoo compari! fotto- ii Regno 
di Luigi XIV. fu nominato Soprtin* 
tendente della Mufioa del Re , ed 
/: Xpfpettore (ìenertdp dell’i.'Aixndemia 
~ Stelli e dlMufica, cMt peli fidÌK di 4000- 
Jita . Fu debitore della Aiajafariuna , 

. p ripufeaiona all • fna openr’df JJii , 

‘ «he g «ài Ta prima volta a Trianon , 
« ^IV. fa d contento , 

rheWVh a dei Tonches , ch’egli era il 
folo .'■'che gfi facefie dimenticare la per- 
' dita di LtllFf Ciò, che vi ha di fin- 
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golafer^ elle deaTouchti ìgnotnva U 
compofieioiit, allorché fece qnefla bell’ 
opera , e efit fu obbligato di ricorrere 
a’ Muficl per i fnoi Badi , e per {ferì, 
vere i faoi Canti : ma anprefe in fc- 
gaitole regole. Oltre che ^ il 

fuo capo d’opera , abbiamo ancora di 
lui nove altre Opere. 

TOUR CÈnrteo delia ) Viee-Conte 
di Turena, Marefc. Gen. de’Campi^t 
delle Armate del Re, Colonello Geo. 
della Cavalleria leggiera , e Marefetal 
di Francia , Governar, dell* Atto,, e 
Baffo Limofin, ed uno de’ pib gr. Ca- 
pitani, che fia flato al'mondo, era Se- 
condogenito d’Enrico' della Tonr, Du- 
ca di Bouflton, d’una antichìfiima ,-e 
illuftriflìma Cafa di Francia . Nacqne 
a Sedun nel mefe di Settemh. idti-e 
djmoflrò dalla fiia gioventàAraordiua, 
1) talenti per l'arce militare. Egli fe- 
ce le fne prime camugrte in Olanda « 
folto' Maurizio, e Federico EnriM di 
Naffau , Principi d’Oranges, flioi «ii 
materni, e fi fcgnalò folle fue belle 
azioni . Poco dopo pafeò nelt» Loren» 
col fuo Reggimento nel 1^44. ed avoii, 
do contribuito alla prefa della Morhe, 
fu fatto Marefcial df Otrapo, fehbene 
c' folfe molto giovine . E^i prefe Sa- 
verna nel 163^. e 1’ anno'' 'feguente I 
Caltelli di Tofetn, e dl Sorle. fuque- 
lia occaBone e’ fece nn* htione limile 
a quella di Scipione con' avere riman- 
data ana bcitlfema feitimièa a feo pa- 
dre. Turena continuò a feghalaefi in 
direrlì affed), e battaglie. Pu fetto 
Marefcial df Francia nel 164-4. ^ *hhc 
la diCgraria d* elfere battuto n«lla bat- 
taglia diMariendal nel 164$. mk'vtnfe 
la battaglia di Norrlingue trem^do- 
po , riftabnl I' Elettore di Tiuverl »e’ 
fnoi Stati , c fece l’unno fegutace la 
famofa congiunziofae dell’ annht* di 
Francia con quella de* Svedtfi, comon- 
data dal Gentr. Wrangel; il che co- 
flrinfe il Duca di Baviera a dimauda- 
re la pace. Quello Duca 'a vendo- 'rot- 
to il Trattato , che fatto avea^ooHa 
Francia { il Viceconte di Tnrena-vinle 
fopra liii la battaglia di ZtHnarshavfen, 
e lo cacciò interamente d-ù fnoi Stati 
nel 1648- Durante le guerre' pfvdti egli 
fegul li partito de’ Principi , c fef feoo- 
fitto pclU battaglia di Rhetrl nci'a630. 
Foco dopo venne in gracia del Re , 
che gli diede II comando della fna ar- 
mata nel id^. S’ aequiftò ano gloria 
immortale nella bMtag. di jergeao , di 
Gìen, det‘ Borgo Si Antonio-, nella 
riiirau (he fece davaoti Tarmala de* 

Prin- 
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• • .Vi tu Nuovi s. Giorgio. Ta- 

Ttni levare Cordi 

li d’ .llire altre PUiie nel 

San-Guilla>n ■> balt^Rli» di Du- 

e ‘,“ypad\ooì di • 

»“ ’ * r Quali di tutta U Fian- 

a’Oadcnarde , e qu “ ^ if»,* 

dra, il ehe ^ *h* f- <•* 

U pace «i* ^"",ì„o..io dell’ Infanta 
T«efa d’ Aufttia . Quelli pol •! 
>litia TcreU acquilUtono con 

Smporianli fetv |, GenCT. 

giufliwi la atcnite del Re • El* 

a,’ campi, e delie Spagna 

fendofi ‘\“o * andò nella Fian- 

B.l 1667. 7“'^"l.'?drS-a Mae«à. e 

dta (otto 8l' O'*' piaace , ebe gl. 

iinpadronl di t»nr 1* anno fe- 

Spagounli fur«o ^ . in quefto 

«uente a chiedet la P Religione 

nel i 671. R”‘« ijin l’ Elettore di 

ni: cacciò un * V tc b^taglrc di 

Braadeburgo , d' Enlseìm, 

Sintahc.m , d. , e coftrln- 

Ai MaVhaul'.u t ! “ g,re » Reno , che 

fe gl’ ' ‘at» di 70000. '‘“«‘"V. 

^ve^no on egri ac<ioiftom 

j„ quefla Campagna/*^ i'* R„o 
«na gloria immo. t^ . ^ontecocoii . 
-er dar battag. r^ath , vicino al- 

Tlo iafegul fin“ * avendo fa irto 

U Città d'Acheren . ma av^^ 
una promincnia pe» colpo di 

pO nemico, fu d’ annidi; 

cannone ai i7- t» perdita di 

Tutta i* '’che colle fue virt^à 

quello gr. uoino. cne g. 

t«ilitaii , e eo"* j*. tutta Eu- 

roi , fi *^*J*'**?*fece fate folenol efe- 

Topa. I' R' e'j *'/S .;ttrale di-Rari- 
quic nella ^!*'®^^*principi del San* 
ìi, come .1 P"«‘,V;?u„%orpo foffe 
gne , e volle , ^ Dipnigi , 

filato ntlU Bidi* “ . le Re- 

luogo ove fono ffPP*"'" cafa di Fran- 

l‘..‘ u cS5 .'u fr ^ 

eia, o®* *' e“.I,,bo Meufoleo. fc; 

£lUVr5.SV/r*Dli.r^ 


che nel tempo, ^*la*fcuola per 

'";^^VrÒv«e ^«rl.‘ i" «mp»- 

andare a ritro . p^jcnti lo 

gna. Con gjatoXcclcruftico, ® 

dclltnatono allo at , ^ jo po- 

gU fecero dopo U 

(ero in U" nelld??- 

morte di (uo padre avven^, 

effeodo loftudio dellaTeO- 

fua volontà • i„Lramentc alla Bn- 

logia, e fi •‘■'fr' /alla Melion» , e 
tanica, , ,^.1. G'ió le monta- 

ciuinatli oeUa B ‘ 'Bifcelli^n 


feiat della Force , aaii. t 

<^«‘rNEFORT C Giofey^ Pitwn 

a ) celebcr. » j^Sd. d’ una 


fci:..natri '*"ità’a 'Burcellonn 

dic.nu , Quindi fi ^ j,„a Cj: 

nel id8l. e gir«» ‘® ™ „Ìe corfe grandi 
Itlogna, * 'hlamato » Parigi 

pericoli. Fu P®*^„o Medie© della 
dal Sig. E»f" ' <’y"f,„to nel .me^- 

Reg.aa, nel ld»K e R^„nica del 

fimo anno Ptofe'l lC* ;,n»e . e qualchff 
Giardino Reale del c P jj jg,» , e’'fi 
tempo dopo pkfsò pur an- 

portò fino a Po'^^*' hiUerra , ove 
che in Olanda . (’amic'ei*^* 

.•acquillò la flima , e i p,,. Nel 
piò gran Botanici del f ^ ‘ g,g, Hct- 
tempo, eh «gli Botanica “ Eel- 

4000 . lire ; m» * allufiiHhevoli . 

vantaggiole “fi*®'* , ’ marfene in E''"' 
ed amò maglio ®* , fj ratto Acca- 

eia . EfTendo , iit'gt, poi Dot- 

aemico delle Sciewe ««1 1^9^ ^ p,. 

torà in Medicina dell J nella 

rigi nel ‘<97- “firn, ,700. Egl' 
Grecia, e nell AM n 'p^„.e • Vol- 

„ovò "j®é % 

le pur ‘"****, *,». va l' Egitto, io co- 
perte, che devallava i ts ^ p^^„- 

Hrinfe a ritornare a Sm Gabinetto 

eia »cl *70V E^li 6 |fto,u Natu- 
curiofiifimo di P'*“'®; » Parigi ai 

rale, « ’ Le fue principali 

aR Dicembre 17^ .j Botanica, ® 
Opere fono» ^1'®* . ^ (g piante « 

Vi Metodo P®® ''^.“t'wl.in S^ Una 
Rampate rffpofta al Sigoo* 

Differta*. Latina in t'iP „(e 

Ray , che ‘•‘‘rySJttampò pih am- 

della detl*Q^*.P Latino, (otto il 

piiment* ^ tei Herhané 3* 

litoio- 
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1 «bhhlico dalle rcopette fat- 
fo»Ì le pitStc nel'fuaviag: 
Vio‘'^OricX: voi 1» 4. de’ f«o. 

''‘j^OUR*N^Y cKatò ) cel. Doti, 
j t Sodeà di Sotbona , nac- 

d,lU Cafa, csoce^^ 

**“' >n f *cd ofeori . Avendo ii- 

jartnti jj venire * Par>6' » 

trovalo il •""*? , e fi dìftinfe 

fu allevato da [»o *W, ^ 

co’fooi ‘aleni. , e col luo 
fu ricevuto di Teologia 

j^6. e ,d8g. poi ProfcfTore di Sor- 

4^pvay ti “Coli tenne oueflo 

"*n M*con ®ipplaufo,^lo lafciA 
Eeli pel ?uo inerito fu fatto 
I an.iPjd- fcg P ‘ Santa Cap- 

jpur anche Canonico 

ifo e co^'fuoì fcrifti in favore deUa 

fn Latino, ed altri fenttì. 
^TOURNEMINE C Renato Giufeppe 
J-O *a Gefuita, nat. di Rennes , d 

rvB:/n 5 S:.r's'i*Aó«S^ 

fe diBrettag ’ . c javorò lun- 

«ì « co' fuoi lalcnli • ^^6 •• 

go della 

iioux, fu Biblioteca ‘I 

Europa. M. a Fat'B^^ di („e 

4Ì anni 78» cerini ^ Sono^uc» 

tliirc.tat. ed in 

fli in tre tomi taccola ,^e "»"P 
Veneaia dal Remondini. - tgn c 
.0 de’ piti gr. awerfar, del P. Ardui 

*'VoLK'NtUX Q Nicolao il ) f»m* 
•sJin^del (ec. XVII. nacque a Roven 
® ò , Aorì c 1640. da poveri parenti , 
''à^.^curi L’ìndinaeionc , ch’egli di- 

i^r'dMla fu. Ì»^?"'‘i.P*s’i ‘%;’yof- 

nt’^Maflio de’’°Conli a Roven a farlo 
indiare, e a mandarlo a Parigi nel 

0.1.1.!. Bf 

''''Ì'eX u'fiw' ?* 

ITS.tió r.i o.‘«m. 

lyr nel i67'i* fioinìnato Canoni 

f r«irc» nel lo/j . ìi Pno» 

• ro dell. S. Cappella , ed ‘^be .1 PriO 

iato di Villa: I) datogU dall ArCivcic. 


4i Roven . H 

pcnfionc di 300. jf c. Ben** 

«“HiHS-r'vr; 

I ■/"* "fi Tmico deV s"i?nor*^:^Ì‘‘« 

E‘?’!{SA;r“-nir!r. 

‘'•‘'""da im e moti di morte impro*r 

''Ta pi?igi li”«- Nov. tdSd. d’aont 
vifa a Paridi 11 guai 

47. dopo d ; „uio ai Si- 

per l atta.cco ? xj®y»i un crAn 


g„or man..,, - 

anno Crtfliano t . .. TpM» 

viario Romano ,n 
eoz- Ittttral* , t mora.. j«r 
%fa di S. P»oto^"^Z‘‘a il iairaTol 
dilla ProwidentafoP'’^ T rìuoI» 
di' fitti Pani . 7- ^'''"‘V.LtlwUav- 
dilla vita 

vifi. ed ttnportanvffmt 

’S'SS'li 

’ii" - S“« ■' ’tl’Z 

„C Francefe del Breviario fi. cenfu^« 

cial di Parigi nel t<88. ma .1 0 

«aldo ne prefe la d.’ princi- 

buifee ancora nn Kittrctio o r 
pali Trattati di Teologia , io ^ 

^ TOURNON CFrancefco j? 

CaTdin^. dTfec. XVI. «ra figliuolo d. 
Suc^mo di Tournon d’ ‘'"i* 

"aVdfà tgU affari, -.AJ«;eeta p.» 

Lu^;«f'dtLio„frAriclTour,;uj. 

d’ Arabournay, della Cha.f^Dieu , d 

Ainay, di S. Germanode Prat^^4 

Antonio, ec. ^*P*^ j il Dg lofece 
fece Cardin. nel ^53®* •“ " fAruliii 
Govetoadore del Lione(«» « |> 

in diverfi affari in 

cird? di Tournon fu Ambafciadotc '« 

Italia, io Ifpaga*. « ' 


JEgl! talmente amata le ftiUnce, che 
«vca tempre al fuo fianco o Murtti« o 
X.ambino , o alcnni alrti uomini Let- 
terali . Egli * Parigi il Colle- 

*io 41 Tournon i « dopo d’ aver reto 
■ran fcrtigi allo Stato, ealUChiefa, 

B». li »a. Apr. i5«a. d’ an. rj. Egli 
palTa per uno de’ più gran uomini del 
fuo tempo. ..... 

TOURNON C Carlo TommafoMail- 
Jard } celebre Cardinale nato da una 
antica, ed illuBre Famiglia, origina- 
ria di Saeoja. Era figlio di Vittorio 
Amedeo Maillard , Marih-fe di Tonr- 
BOn , Cavaliere dell’ Annunciata , ed 
uno de' principali Signori della Corte 
ai Savoia. Egli nacque a Torino ai 
aJ. Decembre i6d8. ed tffendofì di- 
pinto colla tua pietà , e colle tue vir- 
tù , Clemente Xt. Io confacrò Patriar- 
ca d* Antiochia nel 1701. e mandoL- 

10 alla China in qualità di Legato A- 

aoBolico per togliere le diftirenee ìn- 
forte tra’Miffionr.rj. Egli pervenne a 
Pondicher) nel ipoj. poi nclia China 
nel Egli pubblicò a Nanquin ai 

Febbraro del medrfimo anto un c- 
ditto , nel quale proibiva il porre nel- 
le Chiefe ^e’ Quadri con qneJla Ifcri- 
■ione, tdoratt ti Ciilo^ e il praticare 

11 cullo, che i Cinefi rendevano ai 
loro anrithi , a Confucio, e ai Piane- 
ti. Si portò in appreffb a Pekino, ove 
dalia prima tu onorevolmente ricevuto 
ddU’ Impcradore delta Chinai ma poco 
dopo fu condotto .a Macao, ed il Ve- 
feovo dì Conon , tuo Vicario Apoftoli- 

’ co, fu bandito . Egli pubblicò un al- 
tro editro ai 15. (>eniiaro 1707. per 
fervire di regola alla condotta, che 
doveano .oCervare i M'iflioàari , quan- 
do fono Interrogati fo|Aa il cnlio de’ 
Cincfi , e m. a Macao àerfoU fine del 
anno della lua prigionia agli 8. Giu- 
gno 1710. Papa Clemente XI. l’ avea 
eletto Card, nel 1707. per' fila t.m- 
tlià . 

TOURREIL COiacomo di) celebre 
Traduttore Fr.n cete ,"nac^‘e a Tolo- 
fa ai l8- Nr.vcmbre idtó. Egli era fi- 
gliuolo di Giovinnt di Tofirfcif PfMu- 
rator Gener ile ri-"! Pinlam,entu fll To- 
lola : egli dimofitò dalla (uà giqveniù 
anolta inclinationc per _ tloqueoea . 
Effendi fi. portato a PaVlgt per pcVfe* 
aiouarfi nel Dirtto, t‘ nelle Belle’ Let- 
tere, ripor. ò ri premio dell' Accadti^a 
.JFrancefe nel leSi. c ntl Id8j‘. Qual- 
che tempo dopo ri Signor Cancellie- 
re di Pontcharirain lo volle feco , c 
lo rote preiTo del Conte fuo fìglicr. E- 


gli ffl poi ricevuto dall’ Acctdemia 
delle Belle Lettere , e dall’ Aaademia 
Francefe . Ebbe niA pendone ifallm 
Corte , e mot) a Parigi agli 11. Otto- 
bre 1714. d’ anni $8. E|^fraduffe le 
Otuioni di Demofleoe, ed altre Ope- 
re : la più ampia EÀztOilc k quella 
del 17x1- in a-’’ voi. in 4. d iM 4. «ol. 

"t TOURS C Concilio di ) a* i8« 
Novemb. del 461. Vi fi fecero tredici 
Canoni . 

t TOURS C Concilio di ) a’ 17. 
Novemb. del sò«. o 5 Ò 7 - Novo Vefeo- 
vi vi fecero 17. Canoni , e alcuni rg- 
golamenti circa le cirimonie della Rd- 
ligìone . 

t TOURS C Concilio di ) del loSt. 
tenuto da Ildebrando Legato , e da 
Gerardo Card. Vi fi dette a Berengario 
la libertà di difendere la tua opinio- 
ne ; ma non ardendo farlo confefaò 
pubblicamente la fede comune dalla 
Chiefa , giurò che d‘ allora innami 
crederebbe coet- E^i foitofcrilTe di fu* 
mann qqefta abbiura , « i Legati cre- 
dendolo coiivenlto lo rimetterò. nel- 
la cornati ione • .. . 

t TOORS ( ConeiUo di ) il Mtreo- 
ledl I, dì Marat» del Jeòo. teiufto da 
Stefano L'?g-iio con io. Vefeoyi .. Se SO 
vedono IO. Canoni fulla difciplina • 
t TOURS C Concilio di ) del joff^ 
la terza fettimana di Quarefiraa , .te- 
I, alo, da Papa Urbano» VI _fi C®****^" 
marono i Decreti del Concilio di Cler- 
motit, « il Papa non volle affoivcreil 
Re Filippo , come i Vefeovi in parie 
domandavano . 

t TOURS C Concilio di ) a “> 
Miggìo del ndj. tenuto d.i AlefTandro 
111 . Papa affiftito da 17. Card. 114- ve- 
feovi , e 414. Abati . Vi fi fecero lo-^ 
Canoni , la maggior parte cavali da 
precedenti Concilj. Nel nono fon di- 
chiarate nulle le Ordinazioni W 
Ottaviano, e d..gli altri feifmatid» C « 
quarto è Contro i Manichei chiamati 
dipoi Albigefi , co’ quali viete proiblW 
tenere alcun commercio folto pena d« 
(^comunica . 

t TOURS C Concilio di ) a’ io. Giu- 
gno del ia3ò. Vi fi fece on regolamen- 
to contenente 14. Articol. il primo de 
quali dice: Noi proibiamo flrcttamen- 
tc a’ Crociati , c agli altri Crifliani 
ammazeare , o battere ì Giudei , di 
lor loro i beni, o far loro alcun altro 
torto , fo/Trendogli la Chiefa; non vo- 
lendo U morte dei peccatore , ma la 
fua conveifioiic . 

t TO- 



r TOÓRS C CoocUlo di > del UJ». 
4 eauto d*ll’ Arciveic Gioele, e da’ faci 
Suffraganei . Vi fi pubblicaron !}• Ca- 
noni, o AriUoli di riforma, tonl'ap- 
frovatf*»i àtl S tuta Condii 0 i dò eie 
anoftra che queRa formoU non era par- 
lieolare al Papa , e ai fuoi Legati . 

t TOURS ( Concilio di ) dai di i. 
4 tno al di $. d'Ag- del ll8l> Gioranni 
di Monlorean Areiecfeovo di Tourc 
co’firoi fuRraganei , vi condannò mol- 
ti abnfi che fan vedere lo fpirito liti- 
gante , che regnava allora in qoefta 
Provincia . 


TOUR VILLE (Anna lUrioire di Ck>- 
flantin , c di ) Marefcial di Francia, 
'Vice Ammiraglio, c Generale delle ar- 
mate navali del Re, era terzo figlio di 
Celare , Conte di Fimee , e di Tourvil 
le , fu ricevuto Cavaliere di Malta d’ 
anni 4 . ma non fece giammai il vok, 
il che^non lo impedì a menar moglie 
in aj>pncfb,< Egli: diede de' chiari fegni 
del uo corraggioi'a d’ una abiliti Rra- 
ordinaria in un gr. num. di battaglie 
navali, e fervidi fecondo al Sig. di 
Quefne . Egli |u fatto Vice Ammira- 

S iio, e Generale delle armate navali 
ì Francia net id9a e riportò in i}ne- 
'Aa quatiti una fegntlata vittoria nella 
'Manche , fopra le flotte Inglefe , ed 
Olandefe unite ìnfieme . Ma fece una 
confidcrabilc perdita nei famOfo com- 
bat lime n 10 d$lia Hogue, e m. a Parigi 
ai MaógiO' 1701. d'an. 59. 

TOUTIN (Giovanni) eccel, Orefi- 
ee di Chateaudun , nel Blaifoic . Egli 
trovò nel idja. il fegreto di dipingere 
in ifmalto , e lo comunicò ad altri o- 
peraj , che contribuirono poi a perfe- 
■ aionarlo . 

Ri TOZZI CD. Bruno) Ab. Vallom- 
brofano. Socio della Reti Società di 
‘ Londra , e della Società Botanica Fio- 
rentina, c grandi(finioNaturalifla,«ra 
Pioren tino . Lafeiò morendo a’ 19. di 
-Gennaio del 174)- nn mufeo Gngola- 
re, ed una fceltiffima libreria , della 
quale fon precipuo ornamento molti 
groG tomi in foglio da lui compilati 
fopra gli Uccelli , i Vegetabili , e gl’ 
.Infetti. Se ne ha I’ elogio nel Giornal 
Fiorentino Tom- IL p- H-P-àSl- /<Pe- 
,, TOZZI C Luca) natoiir Anveria , 
„ Città della Provincia di Terra di La- 
„ voro nel idgg. ed in età convcncvo- 
„ le portatoli in Napoli ; dopo il cor» 
I, fo dell* Umane Lettere apparò nel 
,, CoUeggio dc'PP- Gefaiti dal P. Gio. 

Paolo Caprino la Filofofij, eia Ma- 
vì tematica del P. Gio. Bittifts Rapo. 


‘T Tt> 

w Indi nelle cogniiionl dtlln SiediciiU 
„ da Onofrio Ricci affai ceitbi rNapol, 
n Canedratico iftrntio , eia età d’aa, 
„ ventuno laureuto , fi fe' feorgere., 
che per quelle veramente- era nato; 
,, ed aeendo fpiegato in un volume it 
,, moto di una Cometa di gr..grattdea-> 
„ za, lo pubblicò <n Napoli col.TitO- 
,, lo : Rteoniiti ooturg Optra jam do- 
„ rafia, ubi dtea Matutr taufat ab- 
,, fervati Cometa at menfo Ooetatbris 
,, tranfaUt antti 1S74. > rlfbrouomieo- 
Pbyflet edifftrituri nell’ aunO id7g. 
,, fatto coti noto fu f«flttarta-.a Toia- 
„ mafo Cornelio nelle -di- lifi Lcnuce 
„ di Medicina, c di Matematica nello 
,, Studio Napol.' alte quali dair iafer* 
,, mìtà veaiva impedito j Pofeit refe 
V, la Cattedra primaria di Teorica del- 
„ la Medicina , foflenendo ■ I* veci d’ 
,, Andrea Cornee 'Protonaedico-genera- 
,, le del Regno ; ma pcrchò fono i fuoi 
,, iafegiramenti le altrui Cattedre da 
„ ini governate fiorivano con gm foc- 
,, quenza di difccpoll , eorfa' la fatua 
,, del fuo nume per le fcuole. piò cele- 
„ bri dell’ Irai. , fu egli invitato dallo 
,, Studio di Padova , del quale ftìraò 
,, far rifiato pcr< non abbandonare la 
„ fua Napoli ; ove fenca trstafeiar le 
„ Lezioni ffledefime , gli fu coaforita 
„ dal Viceré quella detit Iflruaioni Me- 
li diche; c Ira pochi anni appropriata 
„ la fteffa primaria , la quale -naaimeii- 
vv te nel 1494. *•* - generai., concorfo , 
,, tatti gli altri, eht la pretendevano, 
,, avanzando , gli fu flabiiiti perpetua f 
,, ed era fuo coAume infegnare in nn 
,, ifleffo giorno piò materie di FUofo- 
,, fia , di Medicinn , di Matematica , 
d’ Aftronomin , e d' Etica . Eferci- 
y, tando poi per la Città la pratica del- 
„ la Medicina confegul gradi eoe) ec- 
,t celli di Rina , che. meriiò godere 1 ' 
„ onore di vederi! aolla carica di Re- 
,, gio Protomedico generale del Re- 
,, gno ; e morte il celebre Marcella 
„ Mafpighi' Medico del Pontefice- Inno- 
„ ccnzoXlI. fu egli chiamato a fticce- 
„ dere a dadi 'Onore neU’ anno- id 95 - 
V, anzi dmiarato Cameriere Ponriiicio 
,, del numero de’ participanti , » fh- 
•, mario Lettore della Medicina prati- 
V, ea nello Studio della Sapienaa.ia 
,, quella Città; c'dopo la morte-d’U- 
„ noecmo XII' chiamato -'pcr-nrinia 
,, Medico di Cffrio ll.mennre afltetea- 
„ va il viaggio per trasferirli tn M«c 
,, drid ; giunto in Milane ricevè 1 ’ av- 
,, vifo della mone di quel Monaréa , e 
„ (I ritirò nella fua patria . Lafc'ò di 
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„ fe Oltr* qn«l iraiutt) ctìWpoflft 
,, torno la Cometa del ld 74 - queir al- 
-, tri feBornti : Màdicins pats frier 
-, ©EnPHTIKH cutiojs gutgut ^ tum 
„ tx PÌffioiogéeis , lum Pttkohgicts 

,, det>fompt0 (■ettrum y r$c$iutofungut 
a, mtdfndi mttbodun tompltatnt . Lug- 

duni apud Anìffonioì ^ ^ Jo» P^uil 
-, iò8i. in 6. Mtdiciiut pars aiuta 
„ nPAKTlKH , guahaSìtnut adverjus 
,, morbos adinvtnta funt iucuitnur , 
,, tr brtvijjima upUcans , Avtniant a» 
,, pud Jat. Duptrur 1687- in 8. in Hip- 
-, pocratis Apbarijmos totamt^ana 
,, ubi tmiverf* Maditinm tua» Ttcreti- 
„ sa tum prabhca ctitbriow guaflio- 
,, ats ptrptnduntur y otgut nedum rt- 
„ senturum inventis , f*d Ù" genuina 
,, tjafdtm Hippatratis manti cengrutn- 
-, tet , guam diiueidt txpXitantur &e. 

jVeap. apud Parrmum y& Muzjum 
<„ i6vj. in 4- £ MSS lafciò: Commtn- 
,, tar. in rahguos tras apborifmoruna 
^ libroti Commentar, in arttm Madi- 
-, tinalam Caiani: DaTerramotu; Da 
,, Anima Mundi , Opus Pbpfico Btbica 
a, politieum i Da morbis Puarerum , 
,, èr Muiierum : Trigunomttria abfgua 
a, Tabulit finuum y langentiumy & fe~ 
„ eantium ad praaim radaSa , & re- 
„ foiuta . ^ _ 

^ „ TRADONICO C Pietfo ) Doge 
^ Xll- di Venezia nell’ 8 j 7 - f“ »' “°* 
„ biliffima fam. da Fola, cd ebbe per 
• „ compagno Giovanni (uo figliuolo , 
4,f Egli ritiitcQo dall’ Imperator di Co- 
„ ftanttnopoli , che lo foccorreffe oon- 
„ tro a’ Saraceni , e dichiaratolo per 
. ciò Protofpatario dell’ Imperio, con 
„ un’ armata di tfo. Galee a’ azeuBo con 
' a, Saba Capitano de’ Saraceni da cui fu 
■ ^ recto. Ebbe anche che fare con gli 
a, Sebiavoni , che predavano al fuo tem- 
,,’po i Mtrcadanli Veneziani. Ottcìi' 
j, ne da Lodovico 11 . Impcradore di- 
,, vcrli favori « Privilegi per la Re- 
„ pubblica. Ma col progrcSb del tem- 
9, po facendo nel governo »^«r p>u 
„ la fua volanti, che la giufiizia , fu 
„ ammazzato da Stefano Ciadiano , 
n da Olio Grngnatio, fi da alcuni aU 
9, tri pochi. 

„ TRAFAGLlONECSeveroDNapo- 
„ lit. del Sec. XVI 1 . fcriffe diverfi O- 
,, piifcoii , e tra gli altri t 
,, eajuum Cenfeiantia ; Da Pirit itiu- 
yy /iribut Cartbufienfìi Ordinii ; Cbro- 
yy aieum omnium Priorum &c. 

„ TftAFICHETTl C Battolommeo 5 
9, Uom del XIV. Sec. ci lafciò alcuni 
n Dialoghi daila Dignità, dalia Don- 


„ n« « a dalia BalltKKia « • dalC ama* 

,, ad affa tonvanianta . 

TRAJANO C Mareux lìlpiua Crìmi- 
tui") Itnpctador Romano, cd uno de* 
più gr. e migliori Principi , che abbia» 
no regnato tra’ Pagani , era originario 
d'italica ngll* Andalufia . Fu di motta 
utile a Vcfpafiana , e a Tito nella guer. 
ra contro i Giudei , e diede ai alte 
prove del fuo valore in diverfe occa» 
Coni, che fu addottato , cd affociata 
all* Impero da Nerva , dopo la dì cui 
motte fu proclamato Impcradore dai 
foldati l'anno 98. di G. C. Egli fcriffe 
allora al Senato, tba alevna uomo dab- 
bene non farebbe giammai ueaifo par 
fuo tornando. Egli proibì contuitocih 
le AHcmblce notturne. Il che diede ai 
Govemadori occafione di perfeguitare 
crudelmente 1 Criftiani, ed il furoredi 
quella perfccuzione non cefeò , fe non 
dopo alcun tempo , fecondo narra Pii* 
nio il àiovina. Trajano fconfilTe Deca- 
baio Re de' Dici , che fi era rivoltato, 
c tidufle la Dacia in forma di Ptovin» 
eia. La fuperba colonna che fece cri» 
gate a Roma nel fuo ritorno , c che 
porta il fuo nome , ^ una delle mera- 
«iglie dell’ Architettura . Riportò poi 
la celebre vittoria fopra gli Armeni,! 
Parti, ì Osdroenianl , gli Arabi , gli 
Affir) , gl’ Iberi , c fopra i popoli di 
Coiebida , e della Perfia . Ma dicefi , 
che fcacciafle dalla fua Armata iiooo. 
Criftiani, e che li rilegò nell’Arme, 
nia. Egli flerroinò gli Ebrei che s' e- 
rano ribellati , e mot} nella Cilicia a 
Sclinonce, chiamata poi Trajanopoìi y 
ai IO. Agoflo 117. di G, C. d’anni 64. 
Plinio il giovane avea recitato in fua 
lode un magnifico Panegirico, che ab- 
biamo ancora ; ma la crudeltà di qne- 
fio Principe verfo de’ Criftiani , ' e la 
fua intemperanza ofeurarono la fua 
gloria. Adriano gli fucceffe . 

TRALLIANO ,vedf AleflandroTral- 

. TRAMONTANA ( Franchfco ) da 
„ Meffina , morto nel 170A pubblicò 
,, colle (lampe ; La dignità , a l' ob- 
„ bligo d*l •Paeardozio ire. Cronologia 
,, dagli ‘ Areivefeavi di Mafjina. 

, TRANCOWITZ , o piuTtofto Fran- 
eowttzC Adatcia ) famofo Teologo Pro» 
teflante più noto folto il nome di F/ar. 
tut IHfrifUS , nacque a Al bona nell’ li» 
lirio ai Marzo 1510. Egli era nomi- 
nato Mattia Flach , ma egli latiniazò 
il fuo nome fecondo la conumanza de’ 
Dotti del fuo tempo. Egli fu Difeepo- 
lo di Lutno I c di Melanflonc , cd io- 
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' fegiià poi «>■ tipotaiioBe O WlttMM- 
bcrga, a Brnnfwtc, ajeoa, eioinol> 
te altn Città. ErIì (i follrvò fortemen* 
tc «otitro VInttrim di Carlo V. e^i 
ebbe «iviffime 'difpute co’ Cattolici • 
cd anche co’ Luterani t c CalviniRi . 
Mori a Franefort <ul Meno agli II< 
Marzo 157J. 4 ’aoni SJ. Egli ebbe la 
l>iìi gran parte nella compoflaionc deU 
le Centurìt di Magdeiottrgt fu Autore 
di un’ Op. famofa intit. H Catalogo 
dalle ttjiimmiattrjt dalla variti ^ e 
compofe un gr. n.d’Op. principalmeii' 
te di contrnverfìa . 

TRASIBULO , Generale Ateniefe , 
cacciò i 30. Tiranni, e riftabill -la li- 
bertà agli AtenieG. Egli riportò poi 
molte vittorie nella Tracia, uccìfeiB 
una battag. Terimaco Gencr. de’ Lace- 
demoni j 9 t. anni av. O. C. e fa uccifo 
egli fleflo due an. dopo nella Panfilia , 
dagli Afpendiani , che favorivano i 
Lacedemoni . 

TRASIMONDO , Re de’ Vandali i« 
Afr., era Ariano, c fall fui Trono nel 
49é. Egli perfeguitò crudelmente ì Cri- 
liiani Cattolici , efilìò S. Fulgenzio, e 
m. nel jii. 

„ TRAVERSARI (Ambrogio^ vedi 
„ Ambrogio il Cantaldolafe- 

TREBAZIO C Ceju ) celeb. Ciare« 
confulto, foprannominato T«y?a , vivea 
nel tempo di Giulio Celare , al ^uale 
. egli fu fempre attaccato . Egli volle 
fvolgere Cicerone fuo amico dal parti- 
to di Pompeo, e fu confultato da Au- 
gafio fopra la validità de’ Codicilli . 
Egli era della Setta degli Epicurei , ed 
avea compofto molte Op. , che fi fono 
fmarrite. Orazio lo chiama Dotto. 

TREBELLIO Poilìonc, Iflorico La- 
tino , avea fcritte le vite degli Impe- 
ratori , di cui non ci rimane , che u- 
«a patto della vita di Valeriano , eou 
quelle dei due Gallienì , c de’ 30. Ti- 
ranni . Quello Autore non i efatto . 
vivea verfo l’anno *98. di G. C. 

TREMELLIO C Emanuele ^ famofo 
Scrittor; Protellante del Sec. XVI. era 
nativo di Ferrara da parenti Ebrei . 
Egli fi refe molto abile nella lingua 
Ebraica; cd avendo abbracciatala Re- 
tiginne Protefiante . Egli viaggiò nel- 
la Germania, e nell’Inghilterra . E- 
gli fu fatto poi Profeffore d’ Ebreo a, 
Heidelberg, donde egli paftò-a Metz, 
poi a Sedan. Moti nel J980. Havvi u- 
na fua verfiune Latina del nuovo Tc- 
flamento Siriaco , ed un’altra dell’ An- '■ 
tico Tefiamento fatta fopra I’ Ebreo . 
Egli ,erali aSbcìato in queSa ultima 


lattea PrdnetTco }unio, o Duiom , t!kt 
lo llainpò dopo la morte di Tremetio 
con molti cangiamenti , che lion furo- 
no fecondo il gufin de* Dotti. 

TREMOLLIERE C Pietro CArlo > 
Pittore Francefe nato a Chollet n-cl 
Poitou , nel 1703- riportò pili volte il 
premio dell’ Accademia di Pittura , e 
andò a perfezionarfi in Italia, In qua- 
lità dì Penfionario del Re . Ritornato 
in Parigi fece de’ bei Quadri ,_e fareb- 
be Rato uno de* migliori Pittori di 
Francia, fe non fofle morto nel fiore 
della fua età nel 1739- 

TREMOUILLE , o Tremoille C Lnìr 
gì della ^ Vifeonte di TbourS , Principe 
di Tzimond ce. ej uno de’ piògr. Ge- 
nerali del fan Secolo. Nacque a’ so. 
Settembre 14^0. da un’ antichifiìm'a ed 
illaflrilfima Cafa del Regno , feconda 
in grand' uomini . Fu alla prima pa^-, 
gìo del Re Luigi XI. e fece le fue pri- 
meczmpaene fnttoìl comando di Gior- 
gio della Tremoille, Signor di Craon 
filo zio . D’anni 18. fu nominato Ge- 
nefaledell’ armatade! Re, contro Fran- 
cefeo , Duca di Brettagna , che avea ri- 
coverato ne’ fUol Stati Luigi Duca d’ 
Orleans, Od altri Principi della Lega- 
Luigi della Tremoille vinfe queRt Ptin- , 
cipi nella battaglia di San Aubia àbl 
Cormier a’ s8. Luglio 14^ e fece pri- 
gione il Duca d’ Orleans , che fu polii 
Re Luigi XII. ed il Principe d’ Oran- 
ges ■ Egli prefe in apprelTo Dinant., e 
San Malò, e molto s’adoperò’pef la 
riunione della Brettagna colla Corona^ 
facendo conchiudete lo fpofalizio del- 
la Ducheffa Anna di Brettagna col Re. 
Carlo Vili. Fu mandato Ambafeìado- 
le a Miffimiliano , Re de’ Romani- e 
a Papa Alcflandro VL dopo d’ efere 
flato fatto Cavaliere dell’ Ordine del 
Re, e fuo primo Ciamberitno. Lui- 
gi s’acquiRò molta gloria nella batta- 
glia di Fornovo nel 149$- Fu fatto do- 
po quefla battaglia Luogotenenie Gc- 
' ncrale delle Provincie del Poitou , An- 
goumois, Saintonge , Aunis . Ang!ò,e 
Marca di Brettagna. Il Re Luigi XII. 
quando fai) al trono ,. avendogji'dalo 
il comando della fua armata In. Ita- 
lia , «li conqdlflò' tutta la Lombar- 
dia, obbligò ì Veneziani a dare nel- 
le fue mani Luigi Sforza Duca Ifi Mi- 
lano , col Cardinale fuo fratello.. Ri- 
tornato , il Re in rieompenfa de’ fuoi 
, fcrvigì In fece Governatore delja Bor- 
' gogna, poi fccelo Ammiraglio di Guiev- 
na nel 150*. e poco dòfo di Bre(ta- 
.gna - Egli comandò il corjio dì bat- 
taglia 
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tiEli* nel conflitto di Agnidello nel 
jw. Fa fconfitto d»’ Svimri nel 
JJ15. nell» battigli» di Novar» . M» 
foflenne con gr. valore conUo di efli 
r*(fedio di Dijon per 6 . fettimane . 
Trovoffi nel medefimo anno alla bat- 
taglia di Marignano , e difefe la "'*• 
cardia contro gl’imperiali « e 8 * l**" 
-Icfi. Paisà poi in Provena», e libe- 
rò dall’ affedio Marfiglia , che il Con- 
teftabile di Borbone Generale dell ar- 
nit» Imperiale avca pollo nel » 5 aj. 
Finalmente avendo feguito Francefco 
I. nella fua infelice fpediaionc d Ita- 
lia. terminò gloriofamente i fuoi gior- 
ni nella battaglia di Pavia, nella qua- 
le fu uccilo a’ 14 - Febbraio ija.S* d an- 
ni Paolo Giovio dice di q“e«o 
grandi uomo , che fu la gloria del fuo 
feeolo , e l’ ornamento della Monar- 
thia di Francia. Guicciardini lo con- 
fiderà come U primo Capitano del 
mondo , e fu chiamato col nome di 
Cavaliere fenaa rimprovero , per le 
fne vini» , e per le fue grandi qua- 
Utò • 

TRENCARD < Giovanni ) famofo 
Scrittore Inglefe, nacque nel 1669- d 
una Famiglia nobile, ed antica, tgli 
il rt(9 v#leote nel Diritto Civile « « 
nella Politica, ed ebbe degli impieghi 
importanti in Inghilterra . Moti nel 
J7»j. Havvi di lui i. uno fermo in- 
titolato ; Argomento , che prova , cM 
Un armata in piede a incompatioile 
fon un governo lihero , e 
folutamente la Cojìituxjone della Mo- 
narchia hglefe : 3. una picciola Sto- 
ria delle armate fujfiflenti m Inghil- 
terra i 3. una canunuarione di lette- 
re , fetio il nome di Catone , che p>^- 
biieò injìeme con Tommafa Gorden Juo 
intimo amica , Quelli feruti fono in 

*"f,*TRENTAClNQUE C Aleffandro ) 
,, Aquilano Giurec. del XVII. Sec. die 
„ alla luce : Pradicar. Rcfolution. Ju- 
„ rii Uh. 3. De fubflitutionibus ; Con- 
„ ftlior. Jeu Refponfor. Coniìliun prò 
,, Civitat. Aquilana in caufa Bonate- 
,, nent. . 

t TRENTO (Concilio dO del IS 4 S- 
ultimo Concilio Generale contro gli er- 
Tori di Lutero, di Zuinglio , e di Cal- 
vino, cper la riforma della difciplina , 
e de’ collumi . Egli era flato intimato 
a Mentova per il 1 S 37 - P°‘ » 
e in fine a Trento , ove cominciò a 
33. Dicemb. del 1345- Siccome quello 
Concilio ò conofeiuto in lutto il mon- 
do , <l cootcnteremo £ol di notarne ie 
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principali date . La feconda feffione li 
tenne a’ 7. di Gennaio del I54d- fotte» 
Paolo III. e tre feguenti lo ftelTo an- 
no . L’ anno fegueotd fi tenne la fefl* 
a’ 13. di Gennaio, eia fettimana a’ 5. 
di Marco folto lo ftelTo Papa . Il Decreto 
della Translazione del Concilio a Bo- 
logna è degli undici dello fletto mefe • 

Vi fi tennero l’ anno medefimo le Sef- 
lioni 9. 10. e II. ma non vi fi decife 
niente , e il Concilio fu Interrotto fin 
a che Giulio III. lo rimandò a Trento* 
con un» (ua Bolla data a Roma l’an- 
no t3jo. a’ 14. di Dicembre . L’ unde- 
cima Seffione prorogala a Bologna, li 
tenne a Trento il dj i. di Maggio del 
1531. lotto Papa Giulio. Vi fi tenne 
ancora in quell' anno laSeflìoDe i». IJ- 
e 14. Nella 13. tenuta agli II. Ottob. 
fi accordò il primo Salvoceodotto a 
Proteflanti invitati a venire al Conci- 
lio, e nella 13. tenuta a’ * 5 . di Gen- 
naio del 133». il fecondo più ampio • 
Nella id. che fu t’ultima fono Giulio 
1|I. tenuta a’ 18. d’ Aprile dell’anno 
fleflb , il Concilio fu un’ altra volta in- 
terrotto, e l’ordine dì riadunarlo noa 
fii dato da Pio IV. che a’ i9- Novem- 
bre del «sdo. La 17. Seffione fi tenne 
a’ 18. Gennaio del Jsdi. e la 18. a 
ad. di Febbraio , vi fi dette un terzo 
Salvocondotto a’ Tedefchi , e alle altre 
nazioni . Le Seffionì 19- 10. al. e aa. 
fono dell’anno fletto. Le Seffionì »5. 
a4. e a$. che fu l’ultima , fono dei 
ISdj. A’ 4. di Dicembre fi terminò il 
Concìlio con acclamazioni . dopo aver 
detto, che fe no dimanderebbe ^al Pa- 
pa la confermazione ; il qual 1 accor- , 
dò con una Bolla data di Roma a’ id. 
di,Genn< del 1364. Tutti i Prelati che 
ctgn prefenti alla fin del Concilio oe 
foitofcriffcro gli atti. Etti erano aS 3 . 
non vi contando 39. Procuratori per 
gli attenti, 7. Abbati , e 7. Generali 
d' Ordini. 

f TREVES C Concilio di ) del 948- 
il Legato Marcino, e 1 ’ Arciv. diTre- 
ves vi fcomunicatono Ugo Ovate di . 
Parigi , fino a che fi convertiffe c l 
due pretefi Vefeovi , ordinati dall Ar- . 
civefe. Ugo di Reims , vi furono an- 
eli’ effi fcomunicati . 

t TREVES C Concilio di ) del 1148. 
tenuto da Eugenio III. con 18. Cardi- 
nali, molti Vefeovi , e Abbati « Vi fi 
efaminaron gli fcritti di S. Ildegarda , 
il Papa gli lette lui in prefenza di tut- 
to il Clero : tutti gli affiftenti ne rc^- 
ro grazie a Dio, e particolarmente S. 
Bcfflardo • ^1 P*P« ne («riffe alla San- 
ta » 
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^^a\’rd\‘dul.u?à«’‘pn‘ prudeni. ciò 
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««e detuTo Umanità a VUr‘.le-Fra«* 

ilrs! teSdigfe^: Fu p^ì Vica. 

g»“ Boffue* To tUò'.Mcaux. e gli dìe- 
^!?u Trolottalc % ed un Canonicato 
®*i, r - f*ht#ra EbU lavorò intorno 

”f ^/“ìatfo dfMc?-; I . vilTe in «e- 

fl. CuT«n.al. In circa. Mail Car^ 
di Biffy aeendo faputo 
FUMllante , anche a nguafdo dell* R«- 
lie'ofc fue Penitenti , ». 

^^Àbbiamò di lui ; J. 

Ir di/pofivoni , cht dehionft 0 vn« 

Lindo s' ac»flo < 

Penitento , < *//’ Eucariftto, voi. 
in Ti. dedicato a Madama dt 

ville' >• il Direttore Sptrttuale , per 

JLtùìhe non lo hanno : 3 La ytta 
het Sig. Duamel , ec- Era P«tt-g«ano 
de* Sic. di Portorcale, ed impugnato- 
le della Bolla Vnigenitut . 

, TREZZO C Jacopo da ^ Milanefe « 
„’inico ne- carnei , neHe medaglie, e 
ne’ caei. fiori nel XVI. bec. 
"tRIBONIANO > eccellente Giure- 
«nnCulto - ecli fu colui del quale prin- 
cip. fi fervi r Imperadore Gioniniano 
veltro l’anno 53>. Per la compì laaione 
Li Codice , che porta il foo "9«n« * 

®lol“o e“d“^er’a «oùo ac«editatp 

p%(To r imperadote . Ma fi 

eolia fu* grand’ avarizia , ed irreli 

***’"tR.TBUNO C Pietro ^ Doge XVI- 

^ di Venezia nell’ 888. coti d.uo , 6 
Z per famigli* , o perchè egli foffe trt- 
” Tuno dì "qualche IfoU , . da alcun. 
!! appellato altresì è , e fu ti 

8^111010 di Domenico Tribuno , che 
r, fu Doge prima dì lui -Egh ottenne 
’ da Guidone Imperadore, Re d ita 
Z lia , la confermazione di que' favo- 
’’ ,I , ch’ebbero l ftioi predeccITor. 

r. Ed effendo al fuo tempo venuta un 
M innondazioti* d’Uanì . e-e arfero 
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4 , CittJ nova,Jefola , ^ 

” < Chiozz.a , e aveano penetrato 
”?e iS per aff-alire V tfola d. 

” %atto , egli li niaccÒ con tant« 

” valore , che i Veneziani ebbero la 
’ vittoria per la loro parte. _ 

’ + TRIBUR C Concilio di J ^ 

Mtglnza dell’ 895.^ 
affifterono col Re ArnuUo Y , 
ta c8. Canoni irdiritii principajmen 
le a reprimere le violenze, c 1 impu- 

4rSdAPAÌEC Antonio D ddl 8 ov- 
” ftaranc , una Log'ca >n volgare Jtam. 

V, .nTnìilda Saolo Gerardo .547- 

”TRfòLAND C Giacomo J cel. Pfo- 
feffore di Teologia , e delle «ntlchità 
Giudaiche nell’ univerfita di Eeida » 
nacque io tìarlein agli *• 

Egli fi refe abilitino nelle lingue ^ 
rientali, e nell’ intelligenza deU a Sa- 
cra Scrittura. Fu fatto 
Leida in luogo d’ AptP"'" J;;‘5Là*dl 

due volte Rettore dell Univetau 01 . 

quella Città. M. a’ a»; SeUemlv l7o5- 
d* anni < 4 . Vi fono diverfe fue 0|«- 
re 1 » Differtaiìonì » fopra de foBSeU 

quein Venetia intorno «» U9 • « 

V, lernardo, eOrfa Tr-ncavell. dt 
„ miglia non meno civile che McBa 
„ originaria dalla Tofean* • D po 
•1 fefe ftaio erudito nelle Lettere V 
mane , nel Cotfo dì briev. tempo fi 
„ fe’ pratico in Padova della DIalet 
tica « e indi fi traosferl nell l^i 

„ zio di 9 . anni lludtò Filofofia , e 

„ Medicina, e per la cognizione che 

avea della Greca favella era fot*" 

!! te dagli «efi Maeflri confuUato^h|: 
:: iLno® al vero f.nfo degli .nt|tb| 
Greci. Dopo ottenuta »* dottora 
„ Laurea ritornato "*»'?, P*‘"* 

7, dulfe a poco a poco II buon fai^e 
!! dello ftudio ne* fuoi Cittadini , e 

:: lieà tp-re Cica ^ Pmfcf; 

Z L intieramente da 'ff<* »?' 

” barie , In ciafeheduno de funi dv 

„ feorfi rifiorir face* della G. j.. 
„ zione la cultura , e l 
„ profondo giudizio J e fi 
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y,-mt d) tkt miniere prefo tutti • che 
I, vacata per alcun tempo 11 pubblica 
yj'C^rtedra di Filifnfìa, fu a lui con- 
ti ferita, dove non foto fuperò l'af 
„ pettazione d‘ ogni uno , ma di piìl 
ji'nfcurò in parte la gloiiadi tutti co- 
ti loro che I Tuo tempo la medelima 
t, feienza profedaval'o , eJ eferciiando 
di pih con fono ' non Ji*' en>le la 
I, Medicina , fu dall’ Ipnta di Murano 
n eletto per fuo Mod.i. Molli onori 
t, ìndi confegu) dilla Repubblica , e 
1,-tia gli altri di federe ne’fediii me- 
li definii de’ Senatori i come afferma 
Il Pier Caftttìano Pit. Mtdieor, illu- 
„y(rtom, il Marruceinc, il Gbillin» t 
Il e altri • Mal ijji. vacata per la mor> 
n te di Giambattifta dal Monti nobile 
I, Veronefe la Cattedra di pratica Me- 
i|.dicina nello Studio di Padova, egli 
II’ fu a quella piopoflo. Colle pubbli- 
„ che lezioni , co’ privati configli , e 
M colla copia de* fuoi fcritti , oltre di 
n aver àpprefa , già fatto vecchio la 
Il lingua Ebraica trapafsd in Padova 
„ il rimanente de’ fuoi giorni, falen- 
1,'do con tali mezti all’apice della 
I, gloria, dove non fi giogne i che per 
ii'iflrade difficili I e ftticofe . Mancò 
I, a lui fpelTe volte piò il tempo , che 
I, la volontà di travagliare fopra I’ 
II Op- fpeciairaente degli antichi Scrii- 
n tori; mentre non fi trovava alcun 
n -principe I febbene lontano , da grave 
„ mate alTzIito, che non richicdelTc il 
„ fuo fuffragio I per Io che di tratto in 
I, -tratto gli fu d* uopo intraprendere 
I, lunghiffìmi viaggi, niente meno, 
I, che dtfaflrofi. L’ultimo viaggio , 
„ ch’rgli ebbe a intraprendere, per 
decreto del Senato, fuvctfo il Friw- 
,1 II, dote jfndrea Rvga/ ComnilTatio 
„ di Cefare, a motivo dlfputo di fan- 
I, gue rltrovavafì preffo a marie, e per 
,i gl’incomodi tollerati, eflendoinetà 
„ non poco avanzata , fi vide cotto d’ 
,,'ardcntifiiina febbre; quindi ricondot- 
„ to in patria placidamente cefsò di 
I, vivere a’ bt. del mefe 4 ? Agoliodcl 
t> * 571 - d’anni 71. probabilmente com- 
„ piuti fecondo II Cafttlli C anzi nel 
„ ijtfa. come fi ha da lettere ducali 
„ per la cleaioac di Antonio frccan- 
„ amo in luogo di lui ') . Lafeiò un 
n fratello per nome Vincenzio , e 4. 
,, figliuoli , due marchi , e due femmì- 
*, ne ; Gian-Franeefeo Dottor di Ltg- 
„ ge , e Avvocato di molto grido, il 
,, -^alc fervi di Giudice in parecchie 
„ Città del Dominio , e fra le altre in 
„ Bergamo nel cffendorl PbdeAà 


t, Giorgio S^alotBont ; Bernardo, che 
„ imitò il padre nella profeffione di 
„ Medico ; Felicita fp fa di Anionio 
„ MirX'T Segretario del Senato; e un’ 
,, altra ancora nubile, che in propria 
,, cala facea foggiorno . Lafeiò anche 
„ divetfi Scolari dalla fua Dottrina a 
„ perfezione iflrutti , fra’ quali Tom- 
„ mafo Giordano, di Tranfllvania : e 
,, Giufeppe Cajato Milantfe . Domeni- 
„ to Cafttllo gii fe l’orazione in lode 
„ afliftendo al fno funerale oltre al 
„ popolo nnmerofo, il Collegio de’ 
I, Medici , quello de’ Ccrufici , la 
„ maggior parte de’ Canfidici , e gran 
,, copia di nobili . Luigi Luifino Odi- 
„ nefe gli fe’un Epitafio, che fi legge 
„ nel principio delle fne Opere . Le 
,, fne Opere furono in due volumi ri* 
,, flampate la feconda volta in Lione 
„ ea Officina JunBorum ir Bauli Gatt- 
„ tii nel ij8d. in fol- e nel primo T«- 
,, mo fi trovano.* Eaplanationct in 
,, Galtni libros de diffkrtntiis ftbrium, 
„ che fono 49. Lezioni , da lui -recita- 
„ te a’ fnoi uditori nello Studio di Pa- 
„ dova : Explanstionet in primum li- 
„ brum Galani de arte eurandi ad Glau- 
„ renelle, che fono 58. Lezioni in pro- 
„ feguimenro dell’ anzidetto Trattata 
„ puleberrimut da fibre ptftilenti , e 
„ abbraccia 15. altre Lezioni, le quali 
,, tutte furono flampate prima in Fene- 
„ tja nei 1565. e Ginftppt Cafato Me- 
„ dico Milancfe morto nel 1594. vi a- 
,, vea fatto delle Annotazioni ,, che 
], MSS. fi cuflodifeono da’ P. Cefuiti 
,, di Brd. Di piò nello fielTo volume 
„ (onor PrrltBiontt de tatione tUran- 
,, Hi ornile/ bumani corporit affeOut in 
,, Xìl. ab. diftìnB, che pure furono in 
,, Ftntzja flampate da' fratelli di Bot- 
„ gemanero . Nel fecondo voi. fi com- 
,, prendono : Do ufu & eempofition* 
„ niedieamtntorum iib, 4. che furono 
], -pubblicati non foto in Venezia nel 
„ 15dr. dagli accennati fratelli , ma al- 
,, tresl nello ilcffo anno in Bafilea da 
,, Pietro Perno; e perchè vennero da 
,, qualche A vverfario dell’ Autore criti* 
,, cati ; il Cafato Milantfe vi fc’ al- 
„ trcsl delle Annotazioni , che fi cu* 
„ flodifeono da’ Padri della Campi- 
„ »ia di Getò nella Biblioi. di Bràf 
„ Exercitationet familiaret in lHi. 1. 
„ Frogn. Hippaeratit & Galtni. Con- 
„ filìorum mtdieinalium lib. }. Bpffi. 
,, mtdieìnal. l. j. QutlUo de vena fc- 
„ rande in pleufitid. tr aliìt intcrno- 
,, rum vifetrum inflammationibmr ; la 
,, ‘quale operetta fu fcritta contro il 

„ Trit. 
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^ Tr»t. Mattea CsrtM Pavefet Oe 

„ vtns ftBione , inipreffo in Bologna 
,• nel I JJ4. in 44 onde pofcia GÌ 0 m~ 
battift* Sufio Crtmentfe fcec wa' A- 
,, paiogia a favore del Curgio , (iamp. 

in t'remenn nel 1559- L’ anno feguen» 
^ te all’ edit'ioue di Uone , Corrado 
,, Valdkirebia Aampò in Baillea ItCon- 
^ fult0t.iami Medicinali^ accrefciute 
,, di 1*8. tratte U maggior parte , 
„ com’egli attefta a Pier Severino 
f, Prot^edico del Re Daneft , dagli 
armai privati dì alenai Medici del- 
,, la Germania . Ma di tutte 1’ Opere 
„ ne fa fatta nna Edieejone piit d’o- 
M gai altra eoptofa in Veneaìa per gli 
,, eredi di Melebiarre Seffe nel 1599. 
y, e fu accrefeiuta di un cereo Tomo> 
y, il quale comprende di piti: Com- 
,1 mentaria imOalpti tik De eempo/is. 
y, medieamenterum ; Explanatienet in 
yy primam Pe* Quarti Camonit Avitettr 
•I mm-iik Commentar, formam redaSt» . 
yy .Fauri.iialla^ Raccolta fi riuvengono: 
yy An 4 » morbi initio ante conceSionem 
f%-pui^art..tune folum liteat emm ma- 
yy.MiM turget. Epiji. Patavii tjdp. 

' yy ne 8. per Petrttm Antomum Aleia- 
yy icMD 4 De.tegnoftendit y eutandifyue 
yy morbìt tam externis quam ituermt y 
yy Bafilem apud Ludovieawt Kanigióoy. 
yy fa 8. Cantroverfiarum medieinalium 
yy PraSiearum L 5. a^S pefihumum , 
f, Praneo furti 1)17. im f. JSaleni in 
yy lib, de natura bumana Cemmentat- 
,y feeund, Triueavelio interprete < O- 
yy pufe. de febre beElica : De afièSibmt 
,y ventriculi , jecinorit y tr liamit . 
yy Qttmdam anatomica fragmentai De , 
,, OUeribus eapitis : De morbo Gallica 
yy tP'c. Con dociifiime annotazioni y t 
yy utili dtiofe illuflrò ben .anciie Tor 
yy mifiìa: fu un efemplaif iUtU Ducal 
y Librerìa di S. Marco diede fuori il 
Vy Tefta Greco di Giovanni Grammati- 
«y eo foprannominato Filapono i De n- 
t, termtat. mundi cantra Proelum ; cd 
1, aitr»-Op. coinè pure il Tefta Greco 
m d' Ariano t e d' Epitetta: Plorile- 
yy gium fententiarum Jo. S eobai . n po- 
», xayoy Ariftk de Rbetor. lib. }> De ee- 
yy dette ad Alexand. lib, i. De Poetica 
«y lib, I. Hefiodi opera Crdiet eum mul- 
jy tii , opeimifque expefttionibtii &t, ‘ 
yy TRINO C Gommo da ) del Moti* 
yy ferratt^y infigaeStampatore delXVf. 

i> Secyó i 4 ’- ■ 

TRIPIDLEMO, figlio y o nipote di 
Elcnfinay fuil primo y che infegnò neU 
la Grecia l’arte di cohivaro la terra, 
doodc i Poeti finferoy cb’egU eia flato 
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allevato y ed iflruito da Cerere y e cIk 
quella Dea avendolo pollo fopra un 
carro tirato da ferpenti alali y lo man- 
dò per tutto U mondo ad infegnare 
agli uomioi a lavorare la terra > e a 
fefflinar il grano. Dicefi pur anche eh* 
egli abbia dato delle Leggi agli Ate- 
niefiy e che queSe Leggi fi ridulTcto « 
tre Capi , cioè f adorare gii Dei y o- 
norere i parente y e non mangiar ear- 

"tRISMECISTO. V. Ermete. 

TRiSSINO CG'*i> Giorgio ) celebre 
Poeta Italiano Vicentino d’unanoÙle 
famiglia y fi guadagnò la flima dei Pa- 
pi Leone X. e Clemente VII. che lo 
mandarono piò volte Ambafeiadore a 
Carlo V. e a Ferdinaado fuo Fratello. 
M. nel I5JO. d’ an. 7*. Hafvi una Tua 
Tragedia inÒio\. Sefaniska , che Papa 
Leone X. fece rapprefen tare in Roma; 
un Poema epico intitolato Italia libe- 
rata dai Goti, e molte altre Opece I- 
taliane ftampate in Verona net 1719. in 
*. vai. in 4- * ll.Sig. Caflelli erudito 
Vicentino no ha fcritta la vita. * .. 

,, TRISSINO CGafparo ) Vicentina 
yy viffe nclXVI. Scc. e fu Prete Sòma- 
„ fco. Si ritrova di luì: una verfiona 
,, delia Sofonttba di Siangiorgio Trif- 
,, fino, che fu inventore del vcrfofciol- 
,y IO, eferife anche altreoperette , co- 
„ tue : Dubbi Gramatieali ; i' Itali*. 
„ liberata dai Goti j i Simulimi Com- 
„ med. Ritratti &e. e Carlo V. lo 4e- 
yy corò del titolo di Conte , e di Ca- 
„ valiere , e del privilegia di fregiare 
yy il fuo 'flemma col Fello S Or f, on- 
yy de s’ inganna il Fontanini col dire , 
yy thè fi fottoferiveffe Cavaliere delvel- 
„ lo, 0 fta Tofon d' oro , perch' et* 
yy dell' Accademia degli Argonauti.'' 

,y TRISTANO, Principe di Saler- 
yy no y fu figlio di Carlo II. d’Angiò, 
y, e fu cosi detto per^eflere nato nella 
yy triftezza , quando il padre era pri- 
,y gione. Egli fu il fettimogenùo di 
,, queRo Re . 

TRISTANO l’Eremita (Francefeo) 
Poeta Drammatico Francete , Gentil- 
uomo ordinario di Gaflone di Fran- 
cia, cd un» dei quaranta dell’ Accade- 
mia Francefe , era nativo di Soler* • 
nella Provincia della Marca. Egli for- 
nì al Teatro dìverfi compopimcfiti , 
tra i quali la più favorita fu la Ma- 
rianna. Mondorì celebre Attore la 
rapprefeniò un di con tanta aziqne , 
ebe ne morì. TrifUno ò Autore 4* 
niotie altre Opere ; mori nel Id5*. ,, 
TRlTEMIO: ( Giovanni } celebre 
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Abbate d«ir Ordine di S. Benedetto, 
ed ODO dei pii) dotti uomini del Secolo 
XV. nacque nel Borgo di Tritenheim , 
■elle Diocefi di Treveri il i. Febbraio 
34da. Dopo d’ avere ftudiato per qual- 
che tempo, fi fece Religioro Bene- 
dettino, • fu fatto Abbate di Span- 
heim , della Oioccli di Magonaa , nel 
J4^. Egli governò quella Abbadia fi- 
no al l]od. la quale cglf liceniiò per 
quella di SanGiacomodi VVirtebourg^ 
Égli era molto perito nelleScienze di- 
vine, ed umane e mori ai 13, Di- 
cembre ISid. Vi inno diverfe lue Op. 
Le principali lono: 1. un Trattato dp- 
' gli ilit^i Seritieri Ecclefiaftici , in 
tul egli parla di ^o. Autori : a. un 
altro dogli uomini iUuftri di Gtrma- 
mia , od un «ree di gutlli del f 'mo Or- 
dine: S- foi liori di Poligrafia .• 4. 
«o Trattato di Steganografia , cioi 
dtHt diverfe manitre di fcrivere in 
(ifra : 5. delle Croniche , te. ■ 
TRITONE , Dio marino , fecondo la 
favola, era figlio di Netuno, e d’ An- 
fitrite . Egli era confiderato come la 
tromba di Nettuno, cd è rapprclenta- 
To fotto la figura d’un uomo avente il 
finimento d.-l corpo di pefee con una 
coda di delfino, e con due piedi fiali- 
li a quelli di un cavallo , portando 
fempre in mano una conca profonda , 
^che gli ferve di tromba , Molti Stori- 
.'‘lei fcriflero , che vi erano di quefli Tri- 
'Mni, o nomini marini,* ma i dotti 
Critici tengono quelli lacconti come 


sarraaioni di vecchie . 

„ TRITONIO C Marcantonio ) da 
,, Udine, uom del XVI. Sec. Icide un 
„ difeorfo fopra il Ceftanee del Boia- 
Bhmi , e altre Opere . 

,. TRIVISANO C Andrea ) Giure- 
,, confulto Venexiano del XVI. Sec. fa 
,, fratello del Patriarca Gio. lufegnò 
pubblicamente per più tempo le Log- 
„ gì , e fcrifle, divorjfe eoje sì latino t 
„ come volgati . Correde lo. Statuto 
Padovano., • io diftinfe in Tit. con 
,, eopiofa Tavola. P. Sanfovino , e 
,, altri . Commentò anche la Gen^ , 
e lede in Tuhinga la MttaMca . 
ir TRIVISANO C Bernardo ) Patri- 
^io Veneto . Fu uomo di Filolofico iu- 
gegno', come moftrano le fue Medita- 
Xloni FiloJ'oficbe Rampate a Venezia 
nel 1704. L’ introduzione alle Rifief- 
poni fo^a il buon gujìo di Lamtndo 
Pritonioi le Prelezioni fondamentali 
'>719. e ’l TratUto della laguna diPe- 
eiezia 1715. c 1718. Morì 1' ultimo di 
Qennajo 17,0. lafciaodo HO prodi£io(a 
Tento PII. 
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wanero a'Operc inedite, delle quali 
il Signor Conte Girolamo Lioni da uq 
efatto catalogo nell’ elogio di quello 
illuflre Patrizio - inferito nel Toma 
XXXIV. del Giornale dei Lerteratid’ 
Italia . 

„ TRIVISANO C Zaccaria 3 Venezia- 
,, no fiorì nel XV. Secolo, e fa im- 
„ piegato dalla Repùbblica in vari 
,, Magillrati , e cariche di rilìevoj e 
,, aliretl da Bonifacio IX. fu creato 
„ Senatore dì Roma . Si trovano di 
,, lui alcune Dvat^iouf Latine. 11 fuo 
,, figliuolo, che altresì portò il fuo no- 
,, me, non meno nella cultura delle 
,1 Lettere, e delle Scienze , che ncU* 
,, amminilirazione dei pubblici, e'dci 
„ privati impieghi , fi d’Hinfe .it par 
,, di luì , e trovanti del medefimo al- 
„ cune Latine Orazioni . 

TRIULZlO ( Gian Giacomo ) Mar- 
chef* di Vigevano, e Marrfciallo di 
Francia, dìfeendeva da una illuftre , 
ed antica cala di Milano , EiTendo (la. 
to cacciato dal fuo paefe , per I’ at, 
tacco che avea al partilo dei Guelfi , 
andò a fervi re Ferdinando d’ Aragona, 
Re di Napoli, poi Carlo Vili. Re di 
Francia, al quale confegnò Capua nel 
>495. Ebbe il comando della Vanguar- 
dia dell’ armata col Marefctal di Giù 
nella battaglia di Fornovo , prete Alel- 
fandria della Pajlia , e feunfifTeie trup- 
pe di LAr^'Sf>r::g Duca di Milano , 
Luigi'^'ir. IO fece Governatore di que- 
Ra Cici.vncI 1300. e Marclciallo di, 
Francia . Triulzio s' acquillò moita 
gloria nella battaglia d’Agnadellu , di 
Novurra , e di IVlirigain, e miri a 
Chatre ai 3. Dicembre 1510. per U‘Oi- 
le deftatagii per alcuni difeurfi acerbi, 
che gli fece Francefeo 1. Non' bifogna 
confonderlo con Teodoro T^iulzio , 
fuo parente, che fervi nella ^sguar- 
dia dell* armata Francete nella batta- 
glia di Agnadello, e nella giornata di 
Ravenna nel 1511. Quelli fu nominaita 
Marefciallo di Francia da Francefeo 1. 
e facto Governatore di Genova , ovo' 
ditele il Caftello contro gli abitanti 
nel i$i8. Mori a Lione nel 1331. uvq 
era Governatore . . 

TRIULZlO Q Antonio ) fratello di 
TeodoroTriulaiu, Marefci.illo di Fran- 
cia, di cui parlammo nellarticalo pre- 
cedente, fi dichiarò a favore dei Fran- 
cefì, quando elfi s’impadronirono di 
Milano. Fu poi fatto Cardinale per I4 
preghiere del Re , da Papa AielTandra 
VI. nel 13CO. c morì ai 18. Mirza 
d’ Anni 3t, Vi fuToiiq altri 4, 
£ Cav 




cJfdi"»'» hc^fu un 

inuzia Tnsl*'® ’ • ronfiBli'-'f'^ ^*** 
CrmUnful.O vPO. e Cac- 
to i" «*■ n 1‘ 

t.fliv.mtntc V ‘O t5i7- 'A* 

pUten/a- Ma.” *' <ji Ptoiioont 

«lm.o di Pap»G'“' 

5n Ficncia ♦ e VeCcoVO di 

Ba,cux , "io . Dopo la pr'f* f* 

tlvcfcovo di KegS i_oei*taCi <*i Cacio 

dalle ò » N*P“'' ’ 

cordnuo in ««“f du- 

ove dimoflio “"*„2i.. Etli e'* *®'* 
lante t“* Sadoleto , " 

co del ’ * flo,ia dei Papi •. ' 

,fa crmpofto . ^,”,norl a Roana av?*^ 
dei Caidinali, w* «V , j flainpaie-. 

Antonio Tiiw* Vefcovo di »dlo 

due Segnatole , ^ ^ Svigno"* • 

«kA* e poi . ® rk-— .« «lei POpoU^ 

• s’ oppoie do - F“ 

Eieiici nel Conia o tonth”»- 

\-egatO 1" Pia»*'* ’ rhateau Cambre- 

-^ffVàdÒfi pòfto *“ vUBB't» VV 
F"'«‘ Th.l- 

«ente Gian Giacomo (tTvito 

.1 il quale dopo d aver ^ 

%o’ gloria o'i'.^'T^'staio Ectlefiadi- 

‘/o iti- fnerid»?. F« 

lovo fu /aito Catd.na ^ ^ po. 

delio poi '^'“■.*^e,fdegna , Governa- 

|;r' «“rrs'u» .i r«.»- 

'^'^TRlUNFO C ARoftin» '> 

, ’na dell’ Ord. AgolUniano ^ ^ 

1 J 45 - fu per lo fuo *i^.,n,^llO alle» 

:: tuonai, foo «‘“p^xT!; »<= -i» 

prado di Bima • ^ Corte, « 

!, Napoli lo rbiamò alla^ ^ 

t, «imava il fu« confiel| R.djcMO 

vi come ora'-®^ . parimente alta 

„ foo fi6'"L"‘Ve«.«le del f«o Ordine 
, ftima. Fu Ge Nap«l‘ 

„ nel 1309- '' ComoieMM»"/ '* 

« »J'8 M" ^e».nr. Co»- 

„ EK“bul- Jup^ JcmnmrofM .- 

tra Divino*»'’** ' ^ .ai ■ De rejor- 

V, De -««re Spire*. 

;’ refliooe I , ,. »ll altre , 


, V. lùffotn» 

^h^ra P0«^> • Trùcm. BeUarJ^ 


DUI»» r-'- f 1^ jrMC'"* • 

„r, Antrep. *i ,^c p^JJev. 
it Strip*»'- ^ ^ 

perni' &»' 


r ftoVSS'io , 6^;» t*SK ; af- 

dia in Beceia “"^7 Vi una eaveroav 

A.pono,n'P*l"^'i- che qiieftr’ 

^/ila quale cremar. , e ^ caverna k 
defle i fui" Pagani , i qu»l' 

famefa appreffo ' T.^fotonio. 

.biamano ‘ l' Vci«hrc Storie» 

‘\k,OGO ’ efe dei Voeevnci j 

Latino, o»"’!® ^5' Vaifon, vivea nej 
la Olii capii*'* et» jj p,,ncipi" 

y”f j.foS,»- S” r‘V/fu.ów 

«rgreiatio, « q,„fia Uiiiveilal» 

Po^miieo griffe «a ^^jor^^o.-llino **• 

. fccrun^iiflràtto t7"o\o*d’V‘^'‘* 

'^ro iefr ehe 

fitto Sedere l’ Opere d. Troe 

ci abbia fatto q „fl,no . _ 

‘Vssj* 4"‘'r ^ ••”«- 
li.monVfr» ' V''"" ’ 

tobre ‘*®“’?'*VuÌBy vi fuwno “"'.'“Vj 
del vegno di .rvenn«r« 

«a non ve ne _ , g di Lotano» 

io. dei tegnj di Ga”o^ lettera » 
Qoefti ftriffero “**A_o »*«= » 
Niccoli) Papa, di Ebtone» 

«parlato di iut‘“ ‘ *V„ voglia imut»* 

-"‘fii^Sedeceffoli avean» 
5„c ciò che i fut preo I 

regolato, e ebe j- depoflo fen- 

;*®vcnirc alcun V^”s' de ircondn le 
;, partieipatu* ; cò.ebe f»c* 

falle decteialt dei ^ , ,ueHo 

Jorre qu.a* noi* d”V V un M»nO' 

paffo di quella D t « ^ (cril- 

fcritto d*'7 H-f 

Ago^o*^ ‘‘*'‘’%7£cov“i".'vi‘'fi c.r{erma- 
Papa con to. VeM® j Papa , thè 
ri.no (ette thè ’l icmpot*' 

ouafi non riRua^if" , «tota un de- 
della Cbiefa. ‘«'i.ici d’.bban. 

steto , ebe *' 4v 
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donare U loro mogli por ifpoferoe al- 
tre , e ai Veftovi di laTctare un* vie*, 
tola fede per una più grande. Vi 
permeflc a inemaro di Laont a cui s’ 
tran fatti cavare gli octUi , di cantato 
la Meda , s’egli volelfo ; ma vi fi or. 
(tinò che a Edcnulpo appaiterrebbe la 
Chiefa di Laon . > 

t TROIES C Concilio di ) del 1104. 
\ 3 ai Legato Riccardo Vefeovo d' Alba- 
nia , e molti Vefeovi, al principio del 
Iticfc d’ Apr. Uberto di Senlis vi fu ao- 
culato d’ aver venduti gli ordini Sa- 
cri . Si purgò eoo giuramento, e Co* 
defredo Abbate dì Nogeni fu nomina- 
to fuo malgrado Vefe d’Amieoa. 

+ TROIES ( Conciliodi ) nel no 7 . 
oerfo r Afeenfione . Pafquale Il.clor- 
tò alla Crociata, e il Concilio fcoinu* 
iiicò tutti coloro , eh» violerebbero la 
tregua di t)ieu. Vi fi rilfabill la libcr- 
'lò delle eleaioBt , e vi fi confermò la 
condanna delle invclliturc, fuUe quali 
i Tcdcfchi non l'erano accordati con i 
Romani nella conferenaa di Chalooit 
tenuta alcuni giorni avanti • 

t TROl ES C Concilio di ) ai 13. Gem 
del 1118. tenuto da Manco Legato , 
aflìflitn dagli Arcivefeovi di Reìms , c 
di Scns, e da ij. Vefcowl in tutto,, 
da S. Bernardo, da alcuni altri Abba- 
ti 1 Si giudicò a propofìto il date un rq- 
poUmcnio in ileritto ai Templari, I 
Ord. dei quali era cominciato nel 1 1 18. 

TROMMIOC Àbramo ) valente Ttor 
logo Proteflanic, nato a Groninga nel 
l63J. ebbe la cura di un villaggio di 
Haren , e fu poi PaOorc di Gtooinga,, 
ove m. nel I7t9. Havvi dì lui: ì.una 
CoaeoriJjina Grefa diti' antico Ttfta- 
nunto della t'erfioti» dei 70. 1. una 
'Concordanza BiatKinga deli' antico Te- 
jìamento , tb' tra fiata intvaùntiata da 
dot Martino di Danziti • • 

‘ TROMP ( Martino Happetz ) cel. 
Ammiraglio^ Olandefe , *r* aativodel- 
'la Brille. Egli s* ionaltòcol/fuo me-- 
rito , e dopo elTetftfcgnalato ig un gr. 
num. d’occafiont, princiiinllDcnte alla 
cel. girrrnaia di Gibraltaf'gi dj. Apr. 
1807. egli pafsò per il piò gr. uomo 
dì mare, che fìa vivoto in fin a quel 
tempo , e fu dichiarato Am»»iraglìo dell’ 
Olanda , con contento anche del Prin- 
"cipc d’Orangcs. Edl* feonfiffe in quella 
qualità la numerofs flotta Spagnuola 
nel 1Ò39. e vinfe 31. nlire battaglie 
navali ; ma fu uccifo fopra il luoTrf- 
lac in una battaglia contro gl’ Inglefi 
ai IO, Agoflo 1653. Gli Stati Generali 
■fecero battere delle -Medaglie in (lio 
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•note, e lo dc$derarono cotn; il pilli 
grand' Eroe della loro^ Repubblica « 
Tromp in mezeo alla più brillante funi 
fortuna fi diinolliò Tempre molto moa 
dcflo . Egli non volle giammai pren- 
dere altra qualità , che quella de citta-, 
dion , e di gran padre dei Marinai . 
Coraeìin fuo fccondogenito fi fegnalò 
pur anche col fuo valore in un gran 
numera di battaglie navali . F» fatto 
Luogotenente Ammiraglio Generale 
delle Prowincijt Unite » e iilori ai aiw 
Maggio 1(591. d’anni da. edenJo nato 
a Roterdam ai 9. §ett. ldl 9 - La vit» 
di quello ultimo è Rata data al pub» 
blìcp. 

„ TRONO C Niccolò) Doge di Ve- 
„ nezia 67. nel 147I. ordinò le felle 
„ per il maritaggio di Caterina Cor* 
„ nara col Re di Cipro , e la fe’ con 
„ Reai pompa accompagnare fino al 
„ Lido dove fall fulje Galee, che l* 
„ accompagnarono in Cijrro . Fece an- 
„ che confederazione con UjfuncafTanO 
„ Re di Petlia col mezto di Caterino 
,, Zeno fuo nipote; e provedendo allo 
,, moneta grandemente adulterata 1 e 
,, corrotta, ne fe’ fare , una in nuova 
„ forma con la fua effigie ritratta ad 
„ naturale , che fu dal fuonomcTr». 

no appellata, di valuta allora di aa. 
,, Soldi. M. finalmente dopo Un anni» 
„ e, 8. mefi di governo, e fu fcpolto 
,, con tale Ifctìzionc ! 

' *M/> Threnut atkerii dux efl demiffut 
* ab tifi rit . , 

Ut Perfam [tcneto ]ungtrtt Imperia. 

TRONSON C Luigi ) cel. Superiore 
del Seminano di S. Sulpicio 'a Parigi ^ 
era figlio d un Segretario del Cabincl- 
to del Ke, fotta il Regno di Luigi 
Xill. Fu fatto Limofinicre del Re, e 
. lafciò quella carica nel idJ 5 - 
trare nel Seminario di S Sulpicio chq 
era Rato fondato da pochi anni. In 
apprelfii egli fu eletto Supcriore di det- 
to Seminario, c s’ acquiltò una gr- ri- 
«pucazione colla lua pietà , col (uo^ze- 
in , c colla fua prudciiia • Morì a’zd- 
Febbraio 1700. d’anni 79- Havvi up. 
fuo Libro di pietà intitolato : Efami 

particolari : un’ altra Op. lotto il ti- 
telo : di Form$ Cleri. 

t TROSLE C Concilio tli ) vicino < 
Soiffons a’ aó. di Giugno del 909 - folto 
. Erveto dì Rienis. I decreti di quello 
Concilio fottoferitti da Prelati , 
fon diflribuiti in 15, Canoni ; fon lun- 
ghe efortazioni ,*he il tiìllo flato 0 1- 
la Cbiefa fanno V.dere . 

E 1 t TRO- 



t TROSLE C pwcilio d! ) del 911. 
fcnuto da Ervetodi Riem», ovea’pre* 
^hi del Re Carlo, dette ad un Signo* 
l'e chiamato Erlebaud morto nella fco- 
IQunica r aflbluctone : ciò che fembrò 
Angolare. I 

,, TROTTA C Giambatifla ) di P6- 
(, poli in Abruazo Citra Gefnìta del 
1, XVI. c feguente Sèc. diò alla luce 
•, delle Rampe' : Praxis horilogiontm 
„ txpeditiff. Nuovo Orologio notturno 
„ per piexxp delle ftelU , tanto nell’ 
j, ore Jlftronomicht , guanto nell’ ore 
,, Italiane , e Baìiìloniebe ridotte in 
„ pratica . 

,, TROTTI C Bernardo ) d’ A|effan- 
,, dria, dell’antica, e nobile famiglia 
a, dc’Trocti. Studiò le belle Lettere, 
,, e fe’ tale profitto , che fu uno de' 
,, più famofì Giureconlulti di ^el 
„ tempo. Emmanucllo 'Filiberto Du- 
3, ca di Savoia gli confer} la lettura 
3, civile nello Audio di Torino, ove 
g, fu fuo collega Guido Pancitoli , uo- 
g, mo di gran feienza j c dipoi lo fc’ 
„ Senatore, e Prendente nelSenatodi 
g, quella Città. ScrifTe le Addizioni 
„ al Bartolo , e ad altre Letture de' 
g, Giureconfulti ■, eie fono delle moder- 
g, ne Jìampate ; e due euriofi Dialo- 
g, gii , ut' guati con molta erudiamone 
g, tratta della vita vedovile . Mori in 
g. Tarino nel 1595. V. Teat, d' Vom. 
g, Leit. GUI. 

TROUIN du Guay , opiuttofto, da 
Cauy Trouin C Renato) Tenente Ge- 
nerale delle aimate navali di Francia, 
(domandante dell’ Ordine Reale, c Mi- 
litate di Si Luigi , ed uno de’ più gr. 
giomini di mare del fuo fcc. Nacque 
a S. Malò ai 10. Giugno 1073. (uo pa- 
tire , ch’era flato Conlole della natio- 
aie Franccle a Malaga nella Spagna, 
fra un ricco Negoziante di S, Malò, 
«d un abile uomo dì mare . Eg|i co- 
gnandava de’vafcelli armati ora in 
|>uerra , Ora pel Commercio fecondo le ' 
pccafìoni . Il Giovinetto Trouin fpin- 
to dal foo efempio , * da una forte 
Inclinazione che avea alla Marina, di 
95’ -*uni fervi fopra un vafccllo di 
furfari . Eg|i diede ben tofto de’cbia- 
3i fegni del fuo valore alla prefa dì un 
'vafcello Fleffingoic , e continuò a fe- 
Cnalarfi fui mare con delle prete con- 
siderabili , per le quali il Re lo nobi- 
litò nel 1709. Egli avea già prefo in 
(in a quello tempo più di 300. navi 
fnercantili , e 30. ^afcelli da guerra , 
p curfari nemici , nel mefe di Settem- 
)ue del 1711, S’ imp^runl della Ciir 


tì , e de’ Forti di Rio-Jan*m, J’ 
delle più ricche, e noderefe Colonie; 
del Braille, e ritornò in Francia coq 
gr. ricchezze nel 1711. Il Re lo gra- 
tificò con una penRone di aooo. lire. 
Egli prefentò poi al Sig. Reggente un 
eccell. Piano ^r la Compagnia 4^11' 
Indie. Fu fatto nel 1718. f^mandan-; 
te dell’Ordine di S. Luigi , c Tenente 
Ceneiale, e andò nel 1713» alla ufl4 
d’ una Squadra a reprimere Algeri , e 
Tunifi, e Aabill la buona intelligenza 
tra la nazion Francefe', e Tripoli di 
Barbarla. Finalmente dopo d’ efT«rf| 
acquiflato per mare una gloria immor- 
tale, mori a Parigi ai 37. Settembrq 
l73d. Vi fono delle fue memorie flaoa. 
paté a Parigi nel 1704. 104. nelle qua- 
li fi può conofeere mlnutam. il raccon- 
to della fue fpedizionì • Quelle che l| 
fono li.tmpace in Olanda, fono piene 
di errori, e perciò bifogna appigliarft 
a quella che indichiamo . 

TROY CFranccfco) Pittore ccl. na- . 
to in Tulofa nel idqy. fu allievo di fuo - 
padre, ch’era Pittore del Palagio del- 
la Città di Tolofa , t pafsò in apprefo 
nella Scuola di Niccolò Noir, e poi 
in quella dì Claudio la Terne famofo 
Pittore di Ritratti. Francefeó di Tro;^ 
era eccellente in queflo genere , e net 
foggetti d’IAoria. Fu Profefiorc , e 
Pirettore dell’Accademia Reale di Pit- 
tura, e dipinfe la Famiglia Reale , 
e i Gr. della Ò>rte .‘Fu pure inviato 
in Baviera da Luigi XIV. per dipinger- 
Madama la Delfina . Si veggono in Pa- 
rigi molti fuoi Quadri . { fuoi Oife- 

gni fono correttifltmi , e riccfcatiflìmi g 
M.in Parigi nel ipjo.Francefco de Tnoy 
fuo figlio, e (uo allievo fu Cavaliere 
dell' Ordine di S. Michele, Segretari^ 
del Re { Rettore dell’ Accademia di Pit- 
tura di Parigi , c poi Direttore di quel- 
la che S. M. mantiene a Roma . £' uno 
de’ migliori Pittori della ScuplaFr. m. 
a Roma nel 1751. in età di 76. anni - 

TRUCHET C Giovanni ) cclcberr. 
Meccanico, più noto fotto il nomo del 
Padre Sebajfiano , nacque io Lione nel 
1657. Dopo di avere iludiato Rcttorìca, 
entrò nell’ Ordine del Carmine «T anni 
17. e fu mandato a Parigi a fludiare 
Filofófia , e Teologia ^ ma fi diede 
interamente alla Meccanica , per I4 
quale (gli avea una palEone Araordina. 
ria. Carlo li. Re d’ Inghilterra aven- 
do mandato a Luigi XIV. due Orologi 
a ripctiaione, che furono i primi, che 
fi videro in Francia , quefli Orologi fi 
ffompagin{roao , c furono iqandati al 

- Cl. 
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Sigiior Martìitot, valente OroIogUroi 
il quale nou potendo lavorarli , nè fa> 
pendo il fegreto per aprirti, nons’ar- 
voftl a dire al Signor Col bert , ch’egli 
fton conofcea, che un giovine Carme- 
litano capace di aprire quelli Orologi • 
Queftl era il Padre Scballiano . il qua- 
le infatti gli apri, e li aggiulò fenea 
lapcre che folTero del Re . Qualche 
tempo dopo fu chiamato dal Sig- Col- 
èiert , onde egli non fapcndo la c.ag'o- 
>ic di quell’ordine, fi prefentò tutto 
cremante . Ma quello Minijlro Io ani- 
mò col lodarlo fppra gli Orologi, che 
avra aggiullati .'Egli lo cfortò nello 
IteiTo tempo a coltivare il fuo gr. ta- 
lento nelle Meccaniche, e gli diede 
<oo. lire di penlione , la quale gli fu 
fubito pagata nel mcdcfinio giorno • 
13a quello tefhpo la riputazione del P. 

^ SebalMano li fparfe per tutta Eur'-pa . 
Gli furono dath tutte U Op. più im- 
portanti , andatonlo a vifitarc il Duca 
(li Lorena, Pietro il Grande, Cr:.r di 
Adofeovia, e molti altri Princ-'pi , ed 
arricchì le manifatture di molte belle 
feopcrte . Egli fu che inventò la mae- 
Chioa da tcafportarc groAì al'ieri inte- 
ri < e que' quadri roovibili, che fanno 
l’ammirazione della Cotte. Egli avra 
Un Gabinetto curiofifs. M. a Parigi ai 
i. Feb. 17,19. 

TSCHIRNAO CErnfroi Walter di) 
Sàgnorc di Kìalings\<rald , e di Stolztn- 
Eerg , e dotto Accademico dell’ Acc.a- 
demia delie Scienze di Parigi , nacque 
a Kislingswald , Signoria di fuo padre 
tielU Lufacia ai lo, Apr. tdyi. d’ una 
Fani* nobile, ed antica. Egli fu alle- 
vato Con cura, ed ebbe un gufio par- 
iicolata ppr Ir Matematiche , c per 1’ 
ilioria rutatale . Egli militò nelle 
truppe di Olanda in qualità di voton- 
tario n'iti i^^s. e vraggiò.'póJ nella 
Germania , in loghiltcrra , in Fran- 
cia , e, in Italia. 'EfTendofl portato 
per la terza volta a Parigi nel t88». 
egli propofe all’ Accademia delle Scien- 
ce la fenperta di famofi Cadflici 
tanto noci, lotto il nome Iti Cat^fih^i 
del S'ig. di Tfttìirneó t e fn' ricevuto 
da queli.a Accademia.. Ritornato nella 
Germania egli volle ppffczronàre l’Ot- 
tica , c fondò per quclTo rgètto uè 
Vetrerie, donde li videro ufeire drop' 
novità maravigllofe di Didrrica, è-di 
Filica , c tr.i le altre cofo , lo Spec- 
chio Ardente , eh’ egli prefentò al Sig, 
Duca d’ Orleans Reggente del Regno. 
La S.iifonia da lui principalmente rico- 
nofee la fua Porcella‘ia . Egli rifiniò 
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òhori gratidilGmi a’ quali voleanlo idi 
alzare, e m. agli li. Ott. 1708, Htvvi 
un fuo Lib. intitol. de Medicins Meri' 
tif , &• Corparis t llamp. in AmflerdaRl 
nel ii< 87. 

TUBALCAIN, figlio di Lamech, é 
di Sella , nacque verfb il Z975- ^- 

C. Egli i nventò l’Àrcc di Fabbro, df 
battere, e di polire il B.'onzo , il Fer- 
ro , e gli altri Metalli. CrcJcncfaegli 
Autori Profani abbiano prefa da lui 1’ 
idea del loro Vulcano . 

TUBI , foprannominato il Romano 
( Gian-B.\tt!lla ) eccellcalc Scultore 
dell’Accad. Reale, di Pittura , e Stail- 
tura, morto in Parigi nel 1700. in età 
di 7& anni . Veggouli delle lue opere 
iu Verfaglies- 

„ TOCCA ( P.L3lo ) N.tpoUt. Medi- 
,, co del XV'I.Sec. diè -ilia luce delle- 
„ flamp.! : Oif^ivatuia curati-ais t/e- 
,, briutn iawta pvàceptorum ejut decrc- 

,1 , 

TUCIDIDE, cclcberr. Storico Grecò 
Ate.iieCo nato 1’ an. 475. av. C. C. Egli 
era Hgliuoln d’ Oloro , e nipote di Mil-^ 
ziade, che d..'’cendoa , come credei! 
dal ccl. Milziade, e che fpatò la Sglia 
del Re di Tracia . Egli fu Gener. d’ar- 
mata nella Tracia, ove aved delle mi- 
niere d’oro, per cui s’acquifiò un gr. 
credito • Ma in apprcS'o la fazione df 
Cleone lo fece cTiliare ingiullam. fottò 
pretcllo , che non avea foccorfo znlìe 
poli . Durante il fuo clìlio , che fu di 
an. IO. egli compofe U fua Storia delU 
guerra del Peloponcfo tra gli Ateuie- 
fi , e gii Spartani . Quella Storia e ia 
8. Lib. e termina all' an. 11. della det- 
ta guerra. Elladovea comprendere an. 
37. che durò quella guerra.* ma egli 
non ebbe il tempo per terminarla, ef- 
fendo iqorto l’an. 4U- av. G. C. d’an. 
dg. La più llimata Ediz. di quella Sto- 
ria è quella d’ Oxford nel ld9d. in fog, 
in Greco . ed in Latino'. Si dà per cer- 
to,' che Tucididé , ' effendo ancora gio'- 
vinetto , ed avendo lentito Erodoto a' 
pnbblicamcBte leggere la fua Storia , 
pon potè trattener U lagrime. Il che 
fece dire ad Erodoto rivolto al padre 
di Tucidide che lo Rimava felice per 
tvcre un rii figlio , il quale cosi di 
buon’ ora djmalltava 1’ aReziune , che 
avva per l’ Opere delle Mule. Demo- 
Rene tanto Rimava la Storia di Tuci- 
dide , che la trafcriire più Rate tuctù 
intiera di fuo pugno . 

.DUDF.SCHI (Nieolao) uno de’ più 
eccel. Glureconfulti del Sec. XV.. e ù 
noto folto il nome Hi Panormitaoo 
E j dee 



7ifa.ì di i in Sicma . Sju. 

tnitano , era “‘-"barella . e Hatio- 
dio folto >1 - sì virtoofo fi re- 

Antonio di ’ico , thè fu foP""' 

ic nel uris. Fu f»»» 

«oroinato V”," Dell’Ordine di S. Be- 
late di S. di 

ncdctio, po' A ;,io dtBafilea» » 

i,ir.fr4/3rr’’ 'f 

,i nel I44S-. e„te%l Df'“° 

lue Op. .die- ^ 

nonicOf e 'a » ^e>l. m t<’(*. 

„cl ‘^^5 - ‘ dì S. Germano dei 

logia nella B*'! . _p,ì ji ii. G.n- 

prati a F“” 8 ' > ' Trod»i^'‘>‘ 

wnento dei la Rivocaz.- 

A a. Due 1-etrc) e ■ rjniecnitut e 

J«o „u ^3 EdtK«f”> 

"a Un« -Trcrra "e*'/* . ,,.; ferini- 

/Igejiioo , *1 *D‘‘sertioT«llio> VI. 
TltLLlA-fiSl’^^'StnrstaaTaiqu. 


‘'TmiA;fiS‘’V;^rrIutaaTa.V'- 

Re de’ 1 ^""'“;'' ’ f awonfenti all’ ucci- 
„io il '*^»‘/‘’^"’drc per far falire più 
fione di f\^ P , marito l’an-533' 
«retto M T''”''°oueft’ arione detcftaoi- 

L. G. C. t>l>P° cocchio fo- 
le , ella fece pattare di fuo 

pra il co'P° 1'“?° leiiiMpaventati da 
Jadrc , icbbrne 1 e»»»'! ^P“ „,r„re- 

auenafrettacolo “V p-iia di Cice- 

^ “tulli a C olitone uomo 

,onc , fu au,ctati«wo a fuo 

di un gf* “'.‘■"‘tirio Ciaflipe'le , « 6' 

fuoccro , P°.l “biio CnviielioDolabella 
ralmenic a Fu Góvernaton; "'Jl 

mentre Cxeron riiaiiin"’'”® "*”* 

Va Cilitia . ' che Dola- 

fu felice » e le turbo *j,j£,gionaronO 
>clU dello '^""ciccrorc , c a Tul- 

jnolto dilpiavc . G. C. Cj* 

' lia. EUa , e eompole 

cerone fu 

gualche . che fi fmar- 

wn Lib. (f« incanna quando « »f' 
ri . Hodigioo » ingann* 


ficora che il 

mana 0 ritrovò «f ‘“ „7 fV! Altri di- 

il Poniiacato di S.Ho^jt^ P, 

‘"""à‘ncUa“«edeUa via 

Tomba con «luctty i 

fili* ’ - . rhe al primo foffij 
corpo di fcmraiu . 1 ^,^. con un» 

'di Tia fu cer, che r. fpenfe 

lampada Tomba , dopo d ef' 

all’ ajertuta della orn. Atini . 

fere ftata acc f ^ P racconto « i 

Iti Tomb^ • I - ff C/»rvìO T^ulHo* 9 

TULUO, SejviOjr.Scrv^^^^ 

TULLO pompiiio -I 67»! 

•'i'‘““/Vgl^“i 7 erfr il Tempi^o d. , 

S;.S . si'SwT" -ih- . 

Su. 8 “”h • ?” ‘‘col fio •«'«■ir ? 

e fi fece rifp ^ ,j rovinò la Citth 
colle fu* “*‘“"i;cc irafportare a Roma 
d’ Alba , c ue fec ^P . ^infe l 

le ricebeeee, e B" . fj , . fu ab- 

Latint, fuoco cclettc nell »«• 

^;r‘àvaoti G. C. Anco Mar.io gU fu‘* 

‘'?ÙRCHI, Pittore, Fern«/* 

^ turchi' CFr»““fco) Trivigia- 
’* turchi t. Carmelitano nel 
. „ no , e dell orarne ^ AnnotaV«: 

’ dtl Cavalca , ^ il amie ; una 

” ^atcelta di Lettere /««« « 

’’ °"tURCO C Cefare ì T'"“ 

, tore , e ‘^ ‘“Af^Aadrea da Salerno. 

d’ Amato , c di Aod^ . ^^,,5 Cia- 
Nella Chiata d> »■ i""'* ^ nella 

.;; 2e di- Napoli 

, prinva Cappella, Vc'g'ue eoi 

;;ÌI.o Signore » e )* «j ’„s'’c,ppel. 
Bambino in V “"V' Jij „clU trai 

„ Chiefa di S. Agoitur r 

già ietta fono “'^ 5 . Mari* U 
V, la vo ta del CoroJ 

„ Nova, i;p^R/"°fl'd R<Si">C*''- 

”?u“l;Ù^Nh, V. T.S 

la) Vileooie di Turrena. 
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TURTNI C Andrea ) vaIer«fo Mtdìra 
Italiano del XVI. Set. i nativo del 
Terriiorio di Fifa , fn Modico dol Pa- 
pa elemento VII. e Paolo MI. e di Lui* 
g! XII. e del fiM fuccrlTore Re di Fran- 
cia . Vi fono molte fue Opere flamp. a 
Koiiia nel 1^4^. in fogl. 

t TUR INO C Concilio di ) del 1|or. 
fugli affari dei Galli . e particolarmeate 
folla differenza dei Veienvi di Vienna 
e d’ Arles riguardo il primato. Quello 
Cnncillo non ha potuto elTzr prima di 
quell’ .inno . Pagi . 

TURNEBO C Adriano ) uno dei più 
dotti Critici detSec. XVI. era d’Aode- 
ly prcffii di Roven. Egli fi refe valente 
nelle Belle Lettere, nel Greco, e nel 
Diritto, ed infegnò 1' Umanità con u* 
na riputazione lìraordinaria a T ilnfa , 
cd a Parigi • Fa fatto poi Profeifore 
Regio di Lingua Greca, c Direttore 
della Stamperia Regia. Egli fi fece ffi- 
mare da tutti f Dotti d’Europa, « m> 
a Parigi nel 136I d’an. 5}. Vi fono 
varie lue Opere ffimace . 

TURNER (Roberto) virtuofoTco» 
logo Inglefe, abbandonò la fua patria 
per la Fede Cattolica , e li ritirò in 
Baviera • Egli tnfegnò con riputazione 
a Ingolflad , e Gugifelmò Duca di Ba-/ 
vieta gii comraMc 'molti affari impor- 
tanti . In apprcH'o non effenJo più in 
grazia di qaefto Principe, fu fatto Ca- 
nonico di Brcslavi.a , c m. a Gratz ■'ti 
j 8. Novembre 1797. Vi fono dei fuoi 
Commenti fupra la Sacra Scrittura, ed 
altre Opere . Non bifogna confonderlo 
con Francefeo Tiirner altro Teologo 
-Ingte'fV, che fu fatto Vefeovo di Ro- 
cheffer del poi Vefeovo d’ Ely l’ 
anno fvgbente . ' Egli nella Corte d’ 
JngÙiitvf^fi tirò'addoffo dc'perioolofi 
aff.itì , é fu privato dei foo Vefeova- 
do. Vi fono di queir vltimo molti 
fctilti . 

„ TORRAMINI C Bernardino) Mi- 
„ norc Offérvaute del XVI. Sec. , fe’ 

„ alcune Opere; e vn« Ctn%oae in te- 
st i!c di J*. Priiuefeot h tra le fette 
,, raccolte dal Poppi. 

„ TURRAMINO C Ale(randro)Na- 
„ polet. originarlo dir Siena, fuLctto- 
„ re di Legge nello Studio di Napoli 
„ nel XVI. Sec. e diè alle Rampe ; De 
,, execution. Legatar. & Fiàticemmip 
,,/or. Oraxjont in morte di Fitipfe 
„ n ec. 

TURRECREMATA , vedi Torque* 
Jllada . 

TURRETIN ( Benedetto ) dotto 
Teologo Proteftante , era figlio di 
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Francefeo Turrctio d’ una ìHuQrc ed 
antica famiglia di Lucca , U quale a« 
vendo abbiacciata l’crcfia di Calvino, 
fi ritirò a Giiicvrg, ove U fua fami- 
glia fi dillinfc nelia Migilìratura , e 
uclla Teologia. Benedetto Turrctia, 
nacque a’ 9 di Nov. Ijgg. e d' .ui. jj. 
fu fatto Pallore, c Profefv. di Teol. a 
Ginevra. Egli fu ammirato per la fua 
dottrina, mudcr.rziur,e , e ‘prudenza, e 
m. a’ 4. Marzo idjil Havri Una fua 
■difi'fa delie vcrfioni di Ginevra contro 
il P. Ciiton , de’ Sermoni io Francefe 
fnpra 1’ utilità de’ caflighi , cd i.-.ltre 
Opere . 

TURRETIN (Francefeo) eel.Teo- 
«Uigo di Ginevra, era figlio dei prece- 
dente, c nacque a’ 17. Ottobre Idij. 
EgU fi refe valente nelle Belie Lcttcrev 
nelia Fitorofia , c nella Teologia , c 
viaggiò In Glandi, c in Francia , ove 
fu Rimato d.i’ Dotti, Fu fatto Prnfeffo- 
re di Teologia a Ginevra nel ld5J. • 
fu deputato nei 1661. in Oi.inda , ove 
ottenne la Comma di 75000. fiorini , 
«bc fcrvirono alla coflruzionc d’ un Ba- 
Rione della Città d> Ginevra , eh' è 
ancora chiainarn il BiRionc di Olanda . 
Turrctin piacque ci fattamente colle 
fue Predicazioni, per la fua capacìi.à, 
e pe’fuui talenti , che vollero averlo a. 
Leida, e all’Aia; ma egli volle piut- 
toflo ritornarfene a Ginevra , ove ma 
a’ 18. Sett. 1^87. H-ivvi di lui ; In- 
ftitutio Tkeelegit Eetelìica in 3. voi. 
Tbtfet de Jetisfacìiani fefu Chrifli : De 
ftcejfione ab Ecelelie Romana: Due voi, 
di Sermoni, cd altre Op. Benedetto Pi- 
ftet fuo nipote gli fucccffc nella Cat- 
tedra di Teol. 

TURRETIN (Gian Alfonfo) c.leb. 
Teologo ProtcR.mte , era figlio di Fran- 
cefen , e nacque a Ginevra ai 14. Ago- 
Ro 1671- Egli fu allevato' con cura , 
e dimoRrò dalla lua infanzia molto ta- 
lento per le Belle Lettele, e per le 
Scienze, In appreffo, fi diede intera- 
mente allo Audio dell’ lAoria Ecclefia- 
flica , e delia Teologia . Egli viaggi^ 
in Olanda, in Inghilterra, e in Fran- 
cia, e conversò cui dotti. Ritornato 
a Ginevra fi eretta in fuo favore una 
Cattedra d’ Illoria EcctefiaAica . Egli 
fu Rettore dell’ Accademia di queffa 
Città dal 1701, fino al 1711, e fa fatto 
Profeifore di Teologia nel 1715- Egli 
f’acquiflò inqucRo impiego una gron- 
de tiputazionc , c m, a Ginevra ii i- 
Maggio I7}7- d’ anni 66 . Havvi di 
lui : I. molti vo'., di Arringhe , e di 
DiiTeriazioni ; a, molti fcritti Copra la 
£ 4 ve- 
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Aierìth delU Religione CrìRiiaa « e. 
Giudaica. I fuoi feriti! fono Rimati, 
c fu rotto in parte tradotti dal Latino 
in Francefe dal Sig. Vemet : j- molti 
Sermoni : 4. un Riflretto della Storia 
<£ccUnaRica , la di cui feconda Edi- 
zione è quella del I7}d. E' cofa mol- 
to da defiderarR , che R delTe al pub- 
blico Una Raccolta compita di tutte le 
Opere di queflo dotto Uomo « Nella 
Tempe Elvetica 'Tom. Ili. Anche nel- 
la BibUotbeea Rmionum Tom. XXL ce 
re ha un luogo elogio flefo da Jacopo 
Vernet. 

TURRETIN (Michele) vai. Profef- 
fore nelle Lingue Orientali a Ginevra, 
era cugino germano di Francefeo Tur- 
tetin , di cui parlammo di fopra . Vi 
dono molti luoi Scimoni Rimati da’ Pro- 
teflanti , principalntrme due fopra il 
vantaggio deile affiii^oai . M. a’ 17. 
Febbraio lyti.. Samuele Turrciin, uno 
de’ fuoi figli, fu Paflore, e Profeflbre 
in Ebreo, c in Teologia a Ginevra , e 
fi diRinfe col ino fapete , ed crudìaio- 
re, e m. a’ 17. Lugl. 1717. Vi fono 
delle lue Teli, fopra le quali fu com- 
poflo il trattato intir. Prtjervativofon- 
rtra il -Fenatifmo e centro i prttefi 
tjpirati dell' uititao Jetoio . Stampato 
« Giiievia nel 1713. in 8. 

TLRRIaNO ( Francefeo ) Ttnrid- 
ami, iaiBiifO Scrittcre Eccitfiaflico del 
Secolo XV|. era nominato Torres, e 
macque a Hcrrera nella Dfoc. di Valenea 
in Ifpagna verfo l’anno 1504. Egli s’ 
applicò allo Rudio del Greco , c dell’ 
£breo, delle auiicbità Ecclefiaftiihe , 
« della TeoloRia . Si ritrovò preferte al 
Concilio di Ticnto nel 1.562. c fi eppo- 
fe fortemente alla conceffionc della Co- 
anunione fotio le due fpeaie. Turriaoo 
fi fecr poi Gefuila nel 1566. d’anni 
giiti di 60. e m. a Ruma a’ 21. Nov. 
3584. Flavvi di lui un grandifiimo nu- 
mero d’ Opere, cdclle traduzioni, nel- 
le quali vi fi vede molta lettura , ma 
poco buon diCccrnìmento , guRo, c cri- 
tica. 

TURSELLINO, o Torfellin (Ora- 
aio ) dotto , e fattoaiofo Cefuita Roma 
aio . InfegUò KettOuca in qucRa Cit. per 
»(, an- IO., cou riputazione, e fu poi Ret- 
tole in molli CoUeg; Egli fece fiorire 
le Lettere Umane nella Societì , e lA. 
« Rema a’ 6. Aprile I3fl9. d'anni 54- 
Le fue principali Opere tono : i. /.» l'ita 
eh ,S'. Frane cjio Saverio , le cui miglio* 
ri Edizic.ni inno quell* del 1596 e le 
fceufoti ; 2. 1 ' IJÌoria di Loreto f ì-Vn 
tur.tata djlU .Faìtialle della Lingaa 


Latini : 4. titf Rijlrttta (Itili JVpvtV U-» 
ttiverfale dal principio del tàendo fino 
ai 1598. ce. Tutte le fue Opere loitO 
feritee in buon Latino; le migliori E- 
dizioni della Storia Univerfale fono 
quelle nelle quali fi trova la continua- 
zione del Padre Filippo Briet dal isiS> 
fino al Iddi. La miglior traduzione 
Francefe di. quefla Storia è quella di 
Parigi nel 1706. in J2. con delle No- 
te . 

„ TURTURETO (Vincenzio) Pa- 
* j, lermitano uomo di Chiefa morto nei 
„ i 645- fcrifie. e pubblicò: Horac fub~ 
,, cifivtts de nobilitate gentilitia in tres 
„ Itb. divifat j Callationi Moraiif Do- 
,, Brina cum jureco^ultorum decretii , 
,, Politicii, & JtiriJconJultit perutiies} 
y, Parallela Etbiea & Juridiea t Sa- 
„ eetlum Regium% hoc tft , dtCapellitf 
„ & Capetlanit R(gum lib. fingulan, 
„ rum notis perpetuis pra Captila Au-. 
,, la Wfpanla &c. 

t TOSI, o TULLIO (Concilio di) 
I. dcU'Ssp. di dicci Provincie de’ tre 
Regni di Carlo Calvo, di Lotario « e 
di Carlo fuoi nipcrti, che vi aflìQecicro 
tutti c tre. Vi fecero tredici Canoais 
la maggior parte de’ quali riguardano 
gli affari particolari . Vi fi rileverò an- 
cora i Cannni di Valanga, fopra i qua- 
li alcuni del Partito d’ Incm.rro volle- 
ro fare qualche rimoRranza ; ma Re- 
migio di Lione gli pacificò, e ’l Con- 
cilio Rabilì, che quefli articoli fi rifa- 
mìnerebbero nel primo Concilio dopo 
riilabilita la pace, ciò che non vedeu 
effer poi Rato fatto: coti noi non ab- 
biamo in quelio Scc. IX. altra decifio-. 
ne autentica rigu.-irdo U Grazia , c lo 
PicdeRinazioite , che qucRi fei Canoni 
pubblicali in tre Concili, « i quali pa- 
re fiann flati confermati a Ruma-, giac- 
che i’Aniialifla di S. Berlino dice all’ 
anno 859.: Niccolò Papa conferma la 
Uòtttina Cattolica circa la grazia di 
Dio, e ’l libero arbitrio , U verità del- 
la doppia predi'flinaziooc , e il Sangue 
di Gesù Criltp fparfo per tutti i cre- 
derti . Fleurl. 


t TUSl , o TULLO CCont'lio di) 
II. ncJrSdo. di 40. Vefeovi di 14. Pro- 
viBcic, a’ a. Ott< bre , Vi fi frcero cin- 
que Canoni contro i depredamenti , gli 
(pergiuri , e gli ali'i delitti che regna- 
vano allora. Vi l. itofcrilTero 57. Vefe, 
quantunque foli 40. vi affi R effe ro . 
inviavano allora nrcune volte i Decreti 
de' Concili a’ Vekovi affenti , perchà 
li fottoferiveffero • Mabillon . Analefl. 
T. I. pag. 58. 
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YUTINI C Camillo >W*poIet««t>* 
Sacerdote, ed Antiquario, mot) in 
„ Roma nel id^. e lafciò; Nor/*:/e , 
,, e Miratoli di dut Tanfi Gaudiofi , 
uno f'tftave di Bitinia, e V altre di 
y, Salerna, e del Martirio di S.Fonn- 
„ netta, e Fratelli, Napoli l6j4- «»4. 
3, Memorie delia vita di Jao Ofona- 
ro . Dell' erigine , e fondazione de' 
3, Seggi di Napoli. Supplemento all' 
„ /Ipologia del Terntinio, e della va- 
3, rietd della fortuna. Dtfeorfi de'fet- 
„ te effizf del Regno . Difeorfo della 
3, famiglia Blane. V Iftoria Certofina 
„ MS. 

,, TUZfO C Claudio) Arciprete di 
3, Sticliano, ftampò.- ClaudiiTutii no- 
3, va rapetitienet dua rubr, nimirum t 
3, legif uirie. quando non petet. porti 
3, tS" I. pregnanti s , ff'. de paniti qua- 
3, ftionet JCP'ìlì in materia Jurepatvo- 
3, natus Ecelefia/lici ; & /tUegationet 
3, in jure 50. diverfit in caujjit , Fé- 
3, net 1^47. in 4. 

TZETZfe CIfaeco) fratello di Gio- 
vanni Taetee , i notiffimo pe’ fuoi ec- 
cellenti Commenti fopra AUfTandro* 
chiamato anche la Catlandra di Lteo- 
ftone . Queiti Commenti foi8> dotti 3 
enriofi . e 3 utili . 

TZETZE (Giovanni) Poeta, Criti- 
co, e Gramatico Greco del Sec- XII, 
era originario di CP. Egli fu allevato 
con cura, ed apprefe 1* belle lettere, 
l’Ebreo, le Matematiche, e la Teolo- 
gia. Egli avea una memoria prodigio- 
fa, e dicefi ch'egli fapea a memoria 
tutta la Sacra Scrittura . Egli dedicò le 
fne allegorie fopra Omero a Irene mo- 
glie dell’ Imperador Manuele Comne- 
no . E' pur anche Autore dell' llloiia 
laefcol.ua ini}. Chiliadi in verfi fciol- 
ti , di molti frammenti , e di altre Poe- 
fìe Greche. Le fue Op. di Cramatica, 
e di Critica, ed i fnoi fcol) fopra £- 
fiodo fono ftìmati , td ò la miglior fua 
fatica . 

V 

,, T TACCA ( Flaminio ) Scultore Éo- 
3, V mano del XVI Sec. fcriflc : le 
„ Memorie di varie ifuticbild di Ra- 
33 ma, ridotte indi in Latino, e ag- 
3, giu.'tc al fuo Diario italiano da Beri 
3, nardo di Mentfaucont . 

„ VACCAROC Andrea ) Pittore Na- 
„ poi. na:que nclijpg. da Pietro Vac- 
,, caro Sul.iCitatnr di caufe; e andò a 
3, fcuolt prima dal Caravaggio, e po- 
„ Icia dallo Stanzioni > Due de’ luoì 


3, qnadri folio le dneSS.Catarlae, chd 
>1 h veggono in due Cappelle nelln 
,, Cbiefa dellaSanitò de’ PP. Predicato,* 
,, ri ; e nella (affitta della Reai Chiefa 
„ di S. Diego d’ Alcali de’ PP. Minori 
„Odervaoti. detta I’ Ofpedaletto , ft 
3, veggono altre fuc Opere bclliffime . 
,3 Nicola Vaccaro fuo figliuolo fii-difce^ 
3, polo di Salvadore Rofa , e di Nicco* 
„ lò Puffino , e di lui li veggono mol- 
1, te pitture nel circolo del Collegio d| 
„ S. Tommafo d’ Aquino . Ma fra li 
,, difcepoli del Vaccaro padre , fu Ber* 
,3 nardo Cavallo 3 il Cavalier Domeni- 
,, co Viola , e Giufeppe Favorofo . Del* 
„ lo fleffo Cafaio fu Lorenao Pittore 3 
„ che nacque, nel idg.}. ma di diverfa 
„ famiglia, poiché fu figliuolo di Do- 
„ montcn Vaccaro Avvocato Napoleta- 
„ no, oriuoiu di Callello a mare, di- 
,, fccpolo dei Cavalier Cofimo Fanfaga 3 
,, di cut fi trovano nella Cappella del 
3, Teforo le Stataedi S. Giufeppe, e S, 
,3 GiovamhattiHa , S. Asionio Abbate , 
3, S. Eencdtuo , S, Chiara , S. Scolaftìca 
0 di bronzo, ■ quella di S. Michele 
33. Arcangelo, e 1 ! fronterpizi delle Cap- 
3, pelle della Chiefa della SS. Nunziata 
,3 di flocco, e altre Op. in altre Chie- 
3, fe , c la Statua di Fiii|>po V. di bron^ 
„ ao, ch’era nel largo del Gesh nuo- 
33 vo, che. fu nel ijAop. ridotta in pezzi 
3, dal furor del popolo. Egli ebbe tra’ 
3, fuDi difcepoli piò celebri Domenico 
„ Catuogno, Domenico Lennico , An- 
,, tnnitf Difrgna , Giufeppe Langnidara, 
„ Matteo Bottigliero , Bartolommeo 
,, Granucci , c Domenico fuo Difeepo* 
3, lo, de’ quali tutti fi trovano bclliffia 
,1 mi lavori in piò Chitfe di Napoli 3 
3, c ikl Regno . 

V’ACIIET ( Gian Antonio ) Sarerdo- 
te, Infliiotore delle forellc dell' Unione 
Criflianay e Direttore delle Dame Of- 
pedaliere di S. Gervafio 3 era nativo di 
Romana nel Delfinat0 3 d’ una nobile 
famiglia. Egli vifle io una profonda u- 
jniltà 3 e cfercKò le auflerità le piò da- 
re alla natura , < fi confacrò airiltru- 
zione, c al follievo de’ poveri , si quali 
egli diflcibu) i fuoi beni . M. af 6 . Feb. 
itfSl. d’ an. Tfl. dopo d’ aver compofto 
molli Libri di pietà . L’Abbate Ricard 
fcrilTe la fua «ita Rampata a Parigi nel 
IÒ91. in II. 

VACQUERIEto VAQUERIEfGìo. 
vanni delia) primo Prefid. del Parlam. 
di Parigi, lotto il' Regno di Luigi XI. 
fi fece ammirare per la fua probità', 
fermezza, e intrepideua a foflencre gl* 
intcreffi del popolo, c pel fuo dilinte- 
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reffAineifto . M. nel 1497- H C4«cel!ie- 
le deirOfpedalc gli f» quell» El«gÌD , 
th' tgli era molto più degno di lode 
per la fua povertà , che Rollen Can- 
peti, del Duca di Borgogna per le fue 
ticebetne - 

VaDIANO C Gioachino ) dotto Scrit- 
tore del Scc. XVI. n.'tcqu: a S. Gillo 
negli Seine/i ai 19. Nuv.1484. Si refe 
valente nelle Belle Lettere, nella Geo- 
grafia , nella Filnfofia, nelle Matcma- 
licbe, e nella Medicina. Efercitò quell’ 
ultima Scienia con riputazione, infer 
gnò le Belle Lettere a Vienna d' Auf 
BrU, fu fatto Senatore del fu» parfe , 
e gli furon dati i primi impieghi. Me- 
ritò pur anche la Corona d’ Alloro , 
che gl' Imperadori davano a coloro , 
eh’ erano eccellenti Poeti , c mori nel' 
1551. d'an. 66. Vi fono de’ funi Com- 
menti fopra Pomponio Mela , ed altre. 
Opere in Latino . 

„ VACA C Picrin del 5 Pittore ec- 
y, celi. 6arito in Roma circa al 1510. 

t VAGLIADOLID C Concilio di ) 
dei ijaa. tenuto dal Card. Legato Gu- 
glielmo de Gondi Vefe. di Sabina a’a. 
d’ Agoflo . Vi lì pubblicarono per or- 
dine del Legato , c con approvazion 
del Concilio 17. Canoni . 

VAILLANT di Gueplia C Germanus 
Valens Guellius Pimpontius^ Abbate di 
Painpont, poi Vele. d'Orleans , fua pa- 
tria , ed uno de’ più dotti Umanifìidcl 
Sec. XVI. s’innalzò col.fuo merito, c 
a’ acquillò la llima del Re Frarfeefeo 1. 
M. a Meun-fur-Loire ai 15. Sett. 1387. 
Havvi un fuo buon Commento Copra 
Virgilio , ed un Poema che compofe 
elTendo d’anni 70. c nel quale prcdilTc 
l’orribile attentato commclTo a. o 3. 
anni dopo Copra il Re Arrigo III. e de’ 
difordini che vennero dietro . 

VAILLANT C Gian Foy ") Virtuofiffi- 
mo Antiquario , nacque a Bcauvais ai 
34. Maggio idja. Egli fu allevH» con 
diligenz.t da un zio materno, e defiina- 
to alloStudiodi Medicina. Ma un ara- 
tore avendo ritrovata in un fuo campo 
pretto di Beajvais una catetta piena di 
Medaglie antiche, cd avendole portate 
a Vaillaot , quelli veggendo le dette 
Medaglie , feiul dellarc in lui il gufi» 
per l’antichità, ed avendole compera- 
te incontanente diedefi tutto alla ricer- 
ca di quelli prcziun monumenti dell’ 
antichità . Si formò in breve tempo un 
Gabinetto curiufo di quello genere , c 
fece molti viaggi ne’ P.icfi llranicri , 
donde riportò molte Medaglie rariflì- 
me I in apprclTo ciTendofi imjarcatu a 


V A 

MarSgIta per andare a Ròhla , fu pré'fo 
da un Coifaro, e fn condotto in Al» 
gicri , e incatenato • Quattro meli dopo 
in circa gli fu data licenza di ritornata 
in Francia per follecitare il fno rifeat- 
to , ed cffendoli imbarcato Copra un» 
piccola fregata , fu aflalito da un Cor» 
falcdiTunifì. Vaillant alla viAadr que- 
llo nuovo pericolo , temendo di perde- 
re ogni cofa, come già facto avea nel- 
la prima cave , tracannòuna quindici- 
na di Medaglie d’ oro , che ivea . ‘ la 
apprclTo trovò il mezzo df falvarfi fopra 
un piCtolo fchifo, fopr.a il quale egli 
sbarcò a Marlìglia, e di qua fi portò a 
Lione, ove laoiatura gli reUttul le Me- 
daglie, che avea conlegnate al fu» (lo- 
maco . VaìIUnt^fu fatto Cuflode delle 
Medaglie del Duca di Mainc , e mem- 
bro dcH’Accad. delle Ifcr. Il Tuo nome 
fu in tanta filma a Roma , che ottenne 
la difpeiila di fpofarc lucceflìvarncnif 
dueforclle. M. a Parigi ai 13. Ottob. 
170(5. d’anni 73. Hawi di lui; t' ìflo- 
ria de' Re di S'iria , e /’ IJlcria de' Re d’ 
Egitto per le Medaglie : a. un gr. aum; 
di dotte DilTcrtar. fopra diAerenti Me- 
daglie.' 3. V JJìoria dc'Cefariì per le 
Medaglie, Tino alla caduta deli’ Impe- 
ro Romano, Quella Op. è la |5i(i Ài- ' 
mala tra tutte quelle che c' fece ; fu ri- 
Bampata a Roma nel 1743. in 3.' voi. 
in 4. con delle aggiunte confi Icrabiii . 

VAILLANT CGian Francefeo Foy ) 
figlia del precedente , nacque a Roma 
ai 17. Fcbbr. 1663, nel tempo, che fuo 
padre efercitava la Medicina, c che lì 
applicavi! alia ricerca de' ruonomeiiti 
amichi . Egli fi fece ricevere Medico 
della Facoltà di Paridi nel id9I. c fu ri- 
cevuto dall’ Accademia delle Infcrizioni 
nel 171Z. Suo padre gl’ ifpirò il gu8n 
per lo Audio delle Medaglie, e vi fi 
applicò con diligenza. M. ai 17. Nov. 
1708. d’an. 44. Vi fono malte tue Dif- 
fertazioni curiofe fopra le Medaglie , 
una DilTertazione l^npra gli Dei Cabirii 
cd un Trattato della Natura, c dell’ 
ufo del Cdffè • Non bifogna confondere 
quelli due Autori con Clemente Viil- 
lant , nativo di Beauvais loro parente, 
c virtuofo Avvocato nel Parlamento 
di Parigi, nel principio del Scc. XVII. 

Vi fono di quell'ultimo 3. Operefopra 
m.iterie appartenenti al Dritto. 

V.AILLANT ( SebaRiano ) V/rtuofif- 
fìmo Botanico, nacque a Viguy, pref- 
fo di Puncoifc, ai li. Maggio iddp. £• 
gli dimofliò dalla più tenera fua età 
uii.1 cltrcma paflìonc per la conofeenza 
delle Piante, divenne OrganìBa, c poi 

' Chi- 


. "V A 

tniTurgo, e finalmente Seerertrin A.t 

XlTonT" r‘"’”,McdjrdT^‘ 

; doMc D,o,fc °1 ia'K, r"'"'’' 

w.Ti'’K ^r.T £ ■''"' '"■"’■■■ 

/<-^/. rott.. il '7^7. 

fienfe. o 1. Sotumeon Pari, 

dine d' JÌlfabttto"tUt°'p "’’" 

I Eure . or'S’ (c. eoa F/, 

:aiif*'’“rpr‘“ C'- 
R^ein. ’caten„\'“d^^M:d?c?'rd^ ^ 
SVa'tig-Tgr^’ ^‘?“'A"SÌ6, na^;": 
C^ffiva^e„?c cLfc“ 'uc 


■ ««ffiva^enc* clKe '„Ìfp' /“ '“'• 

tn, S.Preiari,. P«flainen. 

Prendere nel ParlaS*d,’p/;:;,7 
Eeìi «hh** Guarda Sigilli neu'd' 

*•'*'*« nel ld^8 Eolf «*'" ««i 

eliofa. iiif . TnJ*”* fagocita maravi. 

le lue TraduairJl #f' del- 

flantpair a Parigi b.i*?? ’ ed altre Op, 

1, VA iRor d o^aJdn'V ';• ' D ^°8'- 

M to deirord. di ®‘"«‘'e»l- 

» [covo di pfjato ’se 

Canoni, dieci 

VeUe 7- ^o. 


Geo|ra^‘f®^ '“fegn/* |, 

VAlTaV*'' affisi' e 

>1 VALARÈssolF?nS*^*\®“''"’- 

« no» nato intorno al "■**«** ^y.'^*^"^**** 
» di Chiefa • c fu V iv ^ 

» indi Arcivcfeovo'di 
1» to Pttteech.e le-aalL^*"''’» V 'fercU 
« R' ‘''Fcanci*,^5‘“?p? Carlo VSf. 
»• gogna affine di ricoprii • ,'"P' ‘^' ®*- 
»» mondo ImperaJor^"* '*'*' • » Sigif. 
a. '/.■ /'>ten,i’’'d?fcp:‘’%;'’' 

’• * Concil; di Brfilea ed 
»> "ella Sinodo F oreo’r- "' *""rara , e 
». snelli, chef? fo,r„7"'lr"* >""> d> 

». bre definierole «'*- 

•>» te fi uni nelle maffirn^' l.o<levoinrjen- 

». te 1 . Ch ef, Granfa?' Sacrofa,,. 

». ' m- nel 144^10,/^, latina. 

»> ^“'•ciliorum auà '■**" Scattato; 

». »»n»/Vme Ì4»“^rl« 7'7 *" * cn.«- 

,. thè MS. fi ritrova n.lf" ' 

■ V^CENTE'cfCV^ r;* E«.»p.., 

Orienrc, erafigj. j'u ^ i^tperadore d’ 
tj’ Ora,^ia„o . ^nat; chiama- 

Paniionia. Egli fu aflA^ C'balc nell, 
t^'t» nel i6i. da f,.^ *"oc,y„ airi„,pe. 

no. ed ebbe l’Orien?Ì* ° '^“‘“"tinia- 

fs'i volle alla “rim, .^h 7* P"" * 
Impero, fpa„ f «bbandonarc T 
Procop.o ^l/a ribellione di 

buon fuccero, prefe r«, Soniche 

c® '* ^“o nemico, e 1„ r*®®',® ’ Iconfif- 
S' Preparò poi -lecapitare . 

gli Aria„.,“‘Vp Capo de- 

P»« «i Goti nei" , Ta 1* 

luogo nella Tracif di • ‘oto un 
g.“>to S. Bafi,i„ M,f • . Perfe. 

K» c PunImolH Filofnfi ’ ' Cattoli- 

B'" . Quefli Friofofi à"7“' <!' Ma- \ 
Voce , che il Succefforé'!r“ correr 
e'Pe farebbe un uol„® ^ P'in- 
eominciarebbe da TtoJ ' c' *“* "o"»* 

Bnificare un illuflre pf ’ •’*’'•« fi’ 

Teodoro; Valente fcce1^K*K?° ."o"inato 

Pietefo Impcradore 7'®teSUe(fo 

fero decapitati ,|> fndo””*"*^® «he fof. 

fte tntti «loto, u dT’"'.’ '^«emo. . 

linciava da nnefte I,., t®™' '««- 

quali /u Teod?,fi7‘ t'ttcre Ttod , tra’ 

«!' quello nome^ ‘**'‘’l"»perador 

contro de’ G.m * X*’'"" marciò poi 
Tf«t-a. c pe de’trn '*" deva(lav,„o 7a 
petdette tont/o di CIB ai 9. 

k A* 
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Agollo il 378; la fimofa bittaglia 4 * 
i^ndrinopoli t confimile a «nella di 
Canne per U gran perdita de^ Roma- 
ni . Egli vi fu ferito , c portato poi 
in una capanna di un paefano , alia 
^uale 1 nemici non fapendo eh’ egli 
tolTe dentro le diedero il fuoco, e lo 
abbracciarono vivo ai 4. Agoflo 378. 
cT anni Teodofio il Grandi gli lue- 
Icellè . 

VALENTIN eccellente Pittore 
nato nel idoo. a Colomiers nella Brie , 
entrò mollo giovane nella Scuola- del 
Voucc, e andò poi in Italia dove sfor- 
, ceffi d’imitare i Quadri del Caravag- 
gio . Striiifc amicizia coi Pouffin , e 
riufe) foprattutto in rapprcftntar Sona- 
tori , Soldati, e Cingari . Il Martirio 
de’ SS. Procedo , e Martinianu , che 
fece per la Cbiefa di S. Pietro di Ko- 
nia , ò affai fliraatoi Scndofi bagnato 
imprudentemenre , fu forprefo da un 
tremito , che fu feguito poco tempo 
dopo dalla fua morte avvenuta nei 
contorni di Roma nel idra. 

VALENTINIANO I. Impcradored’ 
Occidente, era figliuolo d’ un Punajo 
cbiam.rto Grazianoj e nativo di Ciba- 
le nella Pannonìa, s'innalaò col fuo 
valore, e merito, e fu falotaco Impd- 
radore a Nicea dopo la morte di Gio- 
viano, li 13 Feb. 3d4- Egli affociò Va- 
lente , fu/) fratello, all’ Impero, egli 
diede l’Oriente. Vulentiniano avea 
delle grandi qualità , e dimoflrò Tempro 
un zelo ardente per la Religione Cat- 
tolica, anche fotto il Regno di Giu- 
liano ; e non temette punto d’ e^rre 
la fua vita, eli fua hrreuna per la di- 
fefa della Religione. Egli vinfe i Ger- 
mani , e fottoroife diverfi popoli bar- 
bari ; ma lafcioffl trafpnrtare dalla col- 
Icra, onde ofeurò la fn.i gloria. Egli 
m. fubitamentc in uno di quelli ccceffi 
di collera , dinpo d’ avere dato udienza 
agir Ambafcìad- dei Quadri ai. 17. Nov. 
375. d’an. 35 lalciaiido da Severa fna 
prima moglie Graziano , che gli fuc- 
CeBe , e da G'qftina Valeotiniano 11 . 

VALENTINIANO ILdiglio del Pre- 
cedente , e fratello di Graziano ; nacrtne 
pel 371. e fu proclamato Imperadorc a 
Trevcii .ai iz. Novera. | 75 . Succelfc a 
Graziano pel 383. Effendn Rato fpoglia- 
tn de’ funi Stati nel. 387. dal tiranno 
M.rffi.iio, ricorfe a Teodofio 4 il quale 
vinfe M ifRmo , e lo fece decapitare set 
qSS. riSahil) Vaientiniano , ed entrò 
irinnfantc io Roma con luì . Inapprel- 
fr> S. Ambrogio fu fatto fno Direttore 
Spirituale , ad il fuo più fedqle Coufi- 
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glìere ; ma Arbogafto Officiale Galltf 
avendo indotto quello Principe a fare 
una guerra, lo fece firangolare con un 
orribile tradimento a Vienna nel Dclfi- 
nato ai 13. Maggio 391. d’ an. 10 nal 
tempo, che quclto.Principe era foltao- 
to Catccumeao. Tcodnfio il Grande 
gli fucceffe, e vendicò la fua morte > 
VALENTINIANO III. C Ftaviug 
Plaeidiuf l'atentinianus ) Imp. d’ Oc- 
cidente , era figlio del Gener. Coflau- 
ao, e di Placìdìa Rglia di.Tepdofio il 
Grande , nacque ai 3. Lugl. 439. c fiz 
coronato Imue radure ai 13. Ott., 4»3^ 
Sposò Euduffia , figlia di Tcodofio il 
Giovine t nel 437. e d>«dc alla prima 
tuct.a l’autorità a Placidìa , fua madre. 
Quefla faugia Piincipcffii , «d il Getier. 
Aczio , ritard.irooo la rovina dall’ Im'. 
pero . M.I Valeniiniano avendo uctifo 
di fua maoo quello gr; Generale, l’Im- 
pero ricadde.. totalmcata , c non (i ri. 
inife più. Valentinìano fu por anche 
afTaffinato per ordine di Petronio Maf- 
fimo, la cui moglie egli avea corrot- 
ta, ai 17. Marzo 433. d’anni 30. Do- 
po U fua morte Petronio Maffimo s' 
impadronì del trono. 

VALENTINO , famofo EreGarca del 
li. Sec. , era di £gicii> , eFilufnfa Pla- 
touico. Sidillinfc alla prima colla fua 
dottrina, e colla fua eloquenza, e cad*. 
de poi nell’errore immaginando usa 
Genealogia d’ Euni alnum. di 30. don- 
de cpmponea U Divinità, eh’ egli chia- 
mava Pietoma, cioè Pltnitudihe . Vs- 
leolìno foflenne pur anche , che G. C. 
n.on avea prefo cat«e nel feno della S< 

. Vergine , m.i che non era che paffato 
come per un canale . Egli fpacciò di- 
«erli altri errori in Egitto, c a Rontd 
dall’ anno 140. fino alT an. 1 Tuoi 
Difcrpoli furono chiamati Wlcntiniz- 
ui. S. Ireneo, egli altri Padri della 
Chiela, fcriffgru fortemente contro di 
loro. Jacopo Ltidbcrg nel 1693. Itampò 
. a Copenhigep una ricerca liorica de 
talentino , & Vaitntinianit barethis 
Setuli JJ. , 

VALENTINO G,cntil«. f'. Gentile. 

. Valentino , Rumano, lucceBea 
P.ipa Eugenio 11 . e ra. li ai. Seti-8»7> 

40 giorni dopo la fua elezione . Grig. 
IV. fu .il futt fiicceflore . 

, t VALEN/JA C Concilio di 5 nel Del- 
fiaaiu del spu-iTiia. di Lugl. Vifi fe- 
cero quattro Canoni , il quarto de’ qua- 
li è di quello tenore : che non è più 
permeffo dire fallo uflimonio contro 
le (leiTo, che contro un altro. Pagi. 

■J VALENZA. ( Conciliti di ) in Uve- 

8 “» 
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^nt de! 514. Sei Vefc> vi fteer fei Ct* Mato Panno s;;, di G. Ct ed afucidi 
noni . all' Impero ffeo figlioGallieao, col qua* 

+ VALENZA C Concilio dì ) nel 1 « eegnò 7. o 8. anni . Alla prima di* 
Delfìnato del 519. o 5$o. contro i Se* mofttò una gran propenfione verfo I 
anipclagiani . Criftiani, de’ quali il fuo Palaaao era 

f valenza (Concilio di 5 incirca pieno ; ma in appreso egli fi diede aU 
«l 585. a’ ij. di Maggio. Diciafette la Magiare adogni force dì<empiftà, 
Vefe. confermarono le donazioni fatte e deliò contro la Chiefa una cradelifi* 
ialle Chiefe dal RcGonfrano, dalla Re- ma petfeenzione . Non andò impunito 

f ;tna fua moglie , e da due fne figlhio- >l ^uo delitto, perchè Macriano, nno 
e, che erano a Dio confecrate . de’ fnoi Capitani , avendolo tradito < fui 

t VALENZA III. ( Concilio di ) nei vinto dai Perfiani nel afio. e fu fatto* 
tJcIfinato, agii 8. Genn. dell’ 855. 14. prigione da Sapore, il quale dovendo 
Vefeovi co’ loro MetVopolitani vi fece* montare a cavallo, fi fervi della febie- 
• ro *3. Canoni , i primi fei de’ quali «a di queflo Imp. e lo fece morire j. 
fon di Dottrina . Nel lerio dicono i anni dopo incirca . 

Vefeovi: Noi confedìtmo apertamente VALERIANO, cel. Vefe. di Cerne* 
la predefiinazion degli eletti alla vita , I*, il di cui Vefeovado fu poi trafporta- 

• la predeBinazion de’ cattivi alla mor- to a Nizza, vivea nel y, Ser. edifeendea 
te ; ma nella fcclra di quelli , che fa- d» una illuftrc F.imig. Affiftl al Conci- 
Ttnnu falvatt , ia mifericordia'di Di® lio di Riez netqjp. e a quello d' Arlea 
precede il lor merito . e nella condtn* nel 455. Abbiamolo, fue Omelie, eoa 
aia di quelli che periranno, il lorde- una Piliola fcrirta ai Monaci . 
anerito precede il giuRo giudizio di VALERIANO ( il P. Giofrppr 5 

Dio. Effi rigettano in feguito, come „ Gefnita , di Patria Aquilano , Pittore 
inutili, nocevnii, e centrar j alla veri- ,, eccell. dkl Scc. XVI. egli dipingeva 
gè, I quattro Articoli di Quiercì , e i „ affai bene prima di entrare nella Com* 
39 > eltrl di Giovanni Scoi impegnato ,> pagnia , e lafciò molte Op. belle tan- 
da Incmaro a fefivere lu materie , eh’, ,1 to dentro , che fuori di Runa , 
egli non intendeva ; nientedimeno Ine- ,» VA LERIANOC Pierio) n. in Civ 
«nato dice in feguito, che non ha po* ,, vidal di Belluno , Città deila Marca 
auto feoprire l’Autore, nel che più arti- >, Trivigiana , ebbe un eccell. ingegno 
fizio moflra che buona fede. Fleurì . „ cosi alla Poefia, come ad ogni torta' 

*■ t VALENZA ( Concilio dì ) a’ jo. „ di polite Lettere Latine inclinato. 
Settemb. del lioo. Norgaurd Vcfcnvo d* „ Laonde con I' aiuto di Urbano Vale- 
Otun , acenfato di (imonìa , vi fu di- ,, riano fuo zio, che ne' Rudi amime- 
cbiaraio fofpcfo da ogni funzione Ve- ,, Rroiio , cfcrcitò le Mufe, e la Rct- 
feovìle, e Sacerdotale ,’mt Ugo di Flavi- ,v 1 ed arrivò ad effer tra’prmi 

(gnì fu rimandato affoluto alla fua Badia . ,1 Letterati diquel tempo . Egli fu raae- 

t VALENZA ('Concilio di } nel Del- », Bro di Ippolito de’ Medici dottfRima 
finato a’ 5. Drcemb. del 1148. fu tcnu- ,, Cardinale. Scriffe : HrerogUfiea , /ivf 
loda due Cardinali, 4. Arciv. e tj. ^ydejutfis ^gffttiorum , alttruntqu» 
Vefe. Vi fi pnbblicqroB 13. Canoni per gentimm litteris Commentariit : Ca- 
fare efeguirt'-^ «totichi riguardo la yy fttgationts , tSf t'arictatti Hir/filiaaM 
confervazion detluBtde, della pace, e „ ItHiont f. De ianorilmt Matthai Lan~ 
della liberti EcdefiaSica . Vi fi rinovò ,» Bpiftola : Hexametri , Oda , & fi. 
ancora la fcomunica contro l’imper. y, pigf ammala ; Compendium in Sphm- 
Federigo, e i fuòi fautori . »» ram Je.de S'acrobpfeo f De lìtteraro- 

VALENZA ( Gregorio di>tetCo^e- ,< rum infelicitatt , libri duà. E fi nr, 
fuita Spagnuolu , nativo di Ifedinadel ,, in Padova , ove fu fepolto nella Chie- 
Caropo , nella Vecchia Cafliglta , infe- 11 f* di S. Antonio CouÈ , e fopra U 
gnò ia Teologia a IngoiRad con ripn- ,1 <i fuo fepolcro gli fu poflo onoravo^ 
mióne , e compofe de’ Libri di Coo- 1» le Epitafio. 

trovcifia coqiro i Proteftaoti. Egli m, VALERIO (Agoflìno) Vefe. di Vi- 
a Napoli ai 15. Aprile 1603. d’ an. 54. rana. Cardinale, c l’uno de’ più gran- 
1 -e'lue Opere fi fono ftimpaieìn 5. voi. di uomini del XVI. Sec. nacque in Ve- 
in fogl. VI fono oltre le fue controver- nezia a’ 7. d’Aprile 1531. d’Anna della 
fie , de’ Commenti fopra la Somma di migliori famiglie di qucRa Citta. An., 
S. Tommafo, dò a continuare i fuoi Rudi in Pado- 

VALERI A NO ( Ptiè/tpr Lrrin/or fa- va» tfudiò le Belle Lettere fotto Laza- 
ffrianui^ Itnpcr. Romano, fu prozia- ro Buongmico, cUFilotofia fottoBaf" 

G.an^ 
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Gcnua. Divenne Dottore »n Teologia, 
e nel Gius Canonico, e fu fatto Pro- 
feffore di Filofofia in Venezia nel 1558. 
In apprefTo aweiido prefo l’ abito Ecclc- 
fiadicn fu fatto Vefeovo di Verona , 
nel 15^5. dopo la rinunzia del Cardi- 
nal Bernardo Navagero (uo zio . Ago- 
flino Valerio foddisfece con edificazio- 
ne , c con faviezza ai doveri della fua 
carica, e fece una flretta amicizia con 
San Carlo Borromeo . Papa Gregorio 
XIII. lo fece Cardinale nel 158}. e lo 
chiamò a Roma , dove Io mife alla te- 
da di molte Congregazioni. Valerio 
acquifloliì una (lima univerfale colla 
fua capaciti negli aftari , colla (ua feien- 
za , e virtò , e mori in Roma ai 14. 
Maggio 1Ò06. in eti di 7J. annf . pel 
dolore di vederi’ Interdetto, che Papa 
Paolo V. avea poc’anzi fulminato con- 
tro la Repubblica di Venezia . Abbia- 
mo di quello pio, e dotto Vefeovo na 
gran numero d’ eccellenti Opere , delle 
quali le piìi conòfeiute fono : I. La 
Rettorica del Predicatore compofla per 
avvertimento, e fui piano di S. Carlo 
Borromeo fuo intimo amico . Quell’O- 
pera fu tradotta dal Latino in France- 
fe dal Signor Abbate Dinovart , c (lant- 
pat.a in Parigi ptelTo Nyon, nel 1750. 
in IX. Non i mai troppo il racct-man- 
darne la lettura ai giovani Ectleliafli- 
ci . a. De cautione adhibenda in eden- 
dir librii . Si troverà in quà^lo Libro 
il Catalogo di tutte le altre Opere d’ 
Agoflino Valerio tanto Rampate, che 
manofcriite • 

VALERIO MaflimoC t'aleriut Maxi- 

WUJ ) lllorico Latino , era della famì- 
glia dei Valer], e di quella dei Fab), 
onde fu nominato Valerio Majfinto , È- 
gli feguì Sedo Pompeo alla guerra, e 
fi refe valente nelle Belle Lettere . Ri- 
tornato cumpofe una Raccolta dei fit- 
ti , e delle parole rimarchevoli dei Ro- 
mani , e degli altri gr. uomini , e U 
dedicò all’ Impcr. Tiberio. Molti dot- 
ti penfaoo, che lia la medefima Ope- 
ra, che abbiamo ancora , e che port* 
il fuo nome; ma altri . (..(leoguno the 
qucQn è (oltanin un tiflretto d> queflo 
celebre Idorico , e che quello rilìreitu 
fu compolto da un certo Ncpneianod’ 
Afr. Checché ne fia , quella Opera è 
curiufa , e bene fcrilta , e contiene uo 
gr. oumero d’ «fempi , e dì fatti mc- 
motabili'dei Greci , e dei Romani , 
che fono degni d’ elTere letti . 

VALERIO C Cipriano di ) Autore 
Proiellaiite , di cui abbiamo una ver. 
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fione SpaghRoIa di tutta la Bibbia « 
che puoilì tener in conto come di una 
edizione della verfìone di Caffiodoro 
di Reyna . 

„ VALERIO, Vefe. di Milano, A- 
,, riano , vilfe nel IV. Sec. Di lui fi fa 
,, menzione nelle Lettere del Concilio 
,, d’Aquilej.1 folto gli Impcradori Va* 
,, Icntiiiiano , c Graziano nel 381. dallf 
,, ^ali fi vede la fua infolciiza , e 
,, quanti fcand.'kli aveffe apportato ai 
„ fedeli col tuo mal tenorg di vita , e 
,, colla cura, che prendeva di corroma 
„ pere le più flMcide Città d’ Italia. 

VALERIO C Luca) dotto Materna.» 
tico , nel principio del Sec. XVII. in. 
legnò la Geometria nel Collegio di 
Roma con tanta riputazione , che fu 
nominato I’ Archimede del fuo tempo 
dal celcb. Galileo . Havvi un fuo Li» 
bro : de centro gravitatis fo/idorut» , 
che fece ftampara nel 1606. rd un al- 
tro , de Qitadratura Paraboìrc per 
plex faljum . 

VALERIO Publicolat Pnòfiaiz ) Con- 
fole Romano , trionfò con Bruto , di 
Tarquìiiio, e del Tofeani 507. an. av. 
G. C. Fu cosi nominato , perchè era 
popOl.inSimo . Fu 4. volte Confoie > e 
’m. si povero , che fu feppellito a fpci 
fc comuni ■ 

Valerio Comelìo MelTala ( Mar- 
co) Cittadino Romano iltuftrc per la 
fua nafeita, per le fucqualità ,c pel fuo 
fpirito nella (ua groveniù , fì fece te- 
mere dai Triumviri , e fu Confoie con 
Attgiillo l’an. 5. di G. C. Plinio nar- 
ra , che MelTala a. anni prima che mo» 
riflc , avea talmente perduta la memo» 
ria , che non ricordavafi neppure dei 
fuo nome . Avea compolto diverfe 0 {h 
.«he lì lono- tutte fmarrìle . 

Valerio Catone. V. Catone . 

VALERIO ( Cornelio) Valente 
Scrittore del Secolo XVI. nato a U» 
ttceht nel ijix. Compole una EncUlor 
pedui intera dell’ Arci , fcritta con 
molta chiarezza, e metodo. M. nei 
1578. d’anni 66. 

VALERIO PLACCO SETINO BAL- 
BO . Poeta Latino , di cui abbiamo 
un affai cattivo Poema in veth eroi- 
ci lopra la tpedizionc degli Argo-i 
nauti . Quella Poema è dedicato • 
Vet^aliano , e non è terminato a ca> 
gìonc delia ttxorcc immatura 'dell' Au- 
rore. — 

VALERIO VINCENTINl , celebre 
Intagliatore in pietre fine , era nau 
di Vicenza, e il fuo vero nome è P'a- 
terio dei Belli . Quello ò uno degli 

' In- 
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Int^liatori moderni t che (( f<m>o pìA 
avvicinati agli antichi in quello gene- 
re d’intaglio . Fu impiegato da Papa 
Clemente VII. ammafsò gr. ticchezic, 
a m. nel 

VALESIO C ") faro- Medi- 

co Spagn. , del Sec. XVI. fu fatto Me- 
dico di Filippo li. Re di Spagna per 
avere conligHato a quello Principe , il 
mettere i Inoi piedi in un bacile d’ ac- 
qua tiepida , acciò ricevelTe qualche fol- 
lievu dalla gntta« il chu riulc). Havvi 
Un gr. n.difurOp. Q^uclla che ha. per 
titolo, He vtttbodo medendì , palTa per 
«ccell. * Non vuol confonderli quello 
coll’Abbate Francefeo Valelio illuSre 
Antiquario di Roma morto ai 17. di 
Magpio nel 1741. Abbiamo di lui a lu- 
ce gli Alti dei glorinli Martiri Felice , 
c Adai>£lo da elfo traslatati in Ilali.i- 
no , c con note illnllraii • Roma I7}q. 
e una DiiTertatìone fiipra tre fiaiuedel 
giardino Cefi , trasferite ia Campido* 
glio • I Giornalifli di Fiorenec nel 
Tomo I. p. I. pag, 154. gli hanno fat- 
to l’ eloflio . * 

VA lette ParifotC Giovanni della ) 
Gran MaAro di Malta, ìllufire per la 
fna pietà, e pel fuo valore, fuccclTe a 
Claudio della Sengle nel 1^7. Egli 
diede talmente la caccia ai Turchi , 
che in cinque anni in circa prefe loro 
piò di 5a vafctlli . Solimano II. irrita- 
to da queAi fucceflì , intraprefe la onn- 
quìAa di Malta , e vi m.tndò un’ar- 
mata di più di 80. mila uomini , che 
rafTcdiarono nel mele di Maggio 1565. 
Ma il Gran MaAro della Valette fece 
lora.tcfiQeura 4. meli con tanto co- 
raggio^ che furono coAretti di ritirar- 
fi , dopmd’ a ver perduta più di »o. mi- 
la uomini. Egli fece tfare molte fotti- 
Acarioni d’ intorpo. Malia t «pofe que- 
Aa Ilola al (icwod’ogài loro attenta- 
to; rifiufò il Cappello da. Cardinale , 
che Pio V. gli.-oÀrfe i e m; ai ai. A- 
goAo 15^8. Egli era d’una illuAre , ed 
antica fiimig lia di Provenza . 

VALETTE (Gian Luigi di Nogaeet 
della ) Ducaci' Epernone , Pari , c Am- 
miraglio di Francia , Marchef# della 
Valette ec. nacque' nel 1554. d’una 
fam. illuAre , ed antica , originaria di 
Tolofa . lacomiacìò a militare all’ af- 
fiedio della Roccella nel 157}. e s’at-i 
laccò ad Arrigo IV. allora Re di Na. 
oarra . Abbandonò quedo Principe po- 
co tempo dopo, ed clTendolì fegnaùto 
contro gli Ugonotti , divenne il favo- 
rito del Re Arrigo Ili. che lo fecepri- 
mo Gcniiluomo di fua Camera , Co- 


lonneHo Gètier. dell’ rafanutia , O»; 
'*1’ * « Ammiraglio di Frane- 

nel 15S7. Egli ritrovoffi a S. Cloud , 
quando fu alTalfinaio il Re Arrigo HI. 
ed abbandonò T arida ra del Re Arrigt» 
*V. contro il fentimenCo dei fuoi ami- 
ci .In apprclTo fu f.nto Tenente Gen. 
dell armata contro quei deila 'Lega , 
^pra dei quali ei prefe molte piazze . 
£gli cotitribut molto villa riduatooc dei 
Bearn , eh’ orafi follcvato, e foccorfe il 
forte deli’ iTola di Rfaè contro gl’ In- 
gltfi nel id»7. Finalmente avendo a- 
vuto una gran dìAerenza coll’ Aicive* 
feovo di Bourdeauz , cadde io difgra- 
a>a , ed ebbe l’ordine di riiìrarfi a 
Locbeg , ove m. ai ij. Geno. d' 

an. 88- Egli fu uno dei Signori , eh’ 
ebbe molta parte nei grandi eventi del 
regni di Arrigo III. ed Arrigo IV. e 
di Luigi Xlll. Bernardo di Nogaret , 
Signore della Valette, fuo fratello , A 
regnalo pur anche in un gr. oum. d' 
occalioni , e fu Ammiraglio di Frane. 
Fu ferito da un colpo di mofcheito 
nell aAcdio di Roquebtunc , per cui 
m. agli n. Febbr. 159», d’an. 39. 11 
Re lo defiderò come un fuo gr. Capi- 
tano . 

VALETTE C Luigi di Nogaret della ) 
fam. Card, era il terzogenito di Gian 
Luigi della Valette. Egli fu fatto Ab- 
bate di S. Vittorio di Marfiglia, e di 
S. Vincenzo di Metz , c Priore di San 
Martino dei Campi , Arcivefeovo dì 
Tplola, Card. Luogotenente Gcn. delle 
armate del Kc , Governatore d’ Angiò , 
di Metz , c del paefe Meflìn cc. Egli 
abbandorò il partito della Regina Ma- 
ria dei Medici, per abbracciare quella 
del Card, di Richelieu , la cui autori- 
ta-egli loAcnne pel configlio della gior- 
nata des Dupes . Egli Aette . Tempre 
folto la dipendenza di queAo Mini- 
Aro, quale per lufingare la fua ambi- 
zione, gli diede le prime cariche mi- 
litari , e lo mandò a comandare nella 
Gcimania, nella Franca Contea , in 
Picardia , e in Italia , Egli m. a Ri- 
voli , piclfodì Torino ai 18. Sett. tdj9- 
d inni 47. dopo d’clferc Itati, la ca' 
gionc colla fua ambizione della mag- 
gior parte delle difgrazie , ónde fu 
piena la fua cala . 

,, VALIGNAN 0 ( Alefaddro } nnbi- 
„ le di Cbieti , figlio di GiambatìAa Va- 
» Ugnano, ed’ Ifabella de Sangro Da- 
„ ma.’Mapol, Audio in Padova, c dopo 
„ il cerio de’ fuoi Studi divenne Uom 
I, di Chiela , ed ebbe la Bailia di 
„ Sgn Stefano del^Cafaic della Ina 
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„ patria} e nel 1SS9- ratto Cànn- 
,, nico , e nel ijii. Abbate di S. An- 
,1 tonto • Indi andò in Roma , c fu 

Uditore del Cardinal Altrmbt. Al- 
gt la fine fi fe’ Gefuita < dalla cui illu- 
gì ftre Compagnia fu fatto Vifitatore 
g. Generale del Giappone ■ Si ritrova 
g, di lui uà' Epijiol» Latin* diretta al 
Il Propolln Generale delli cinque Mar- 
,, tiri di detta Compagnia neU’ India 
g, nel 15II3. in Goa . 

„ VALIO C Camillo) di Gorga nella 
,1 Prov. di Principato « morto nel idad- 
„ fcriffe un Cemento jepra f'irgilio , e 
,, molte altre opere. Onorio Valio 
g, fno nipote fu ai par di lui dotto 1 e 
gì lafciò altresì dell’ opere. 

VALINCOUR C Giaa Battifia di 
Trouifet di ) cele^ Accademico dell’ 
Accademia Frane, nacque nel d’ 
una nobile famiglia originaria di San 
Quintino in Piccardia. Fu generalm. 
flimato pel fuofpiritoi probiiài e ne- 
Tito I c fatto Segretario del Gabinetto 
del Re> della Marina, e dei comandi 
del Sig. Conte di Tolofai membro dell* 
Accademia Frane. Onorario di quella 
delle Scienae , ed Iftoriografo Regio . 
£gli fcrivea bene in verfo . e in profa 
era amico di Boileau , di Raciae ,dcl 
F. Bouhours ec. Egli avea molto zelo 
er r avanzamento delle Arti 1 e delle 
cienae . Il Sìg. di Vatincour avea rac- 
colto nn gran numero dì memorie cn- 
Tiofiffime, ed importantiflime fopra la 
Marina.* ma l’ incendio . che confumò 
la fua cafa di S. Ctoud la notte delli 
X). in 14- di Geuniio 1715. fa xagio- 
iie I che fi fmartiéono quelli preaiofi 
monumenti con la fua Bibliotbeca . 
M. a Parigi ai j. Gennaio 17301 d’ an. 
•n- Havvi di lui : i. una Ctitita dot 
Romana.» delta Prineipeffd di Clevts . 
fatto il titolo di Lettere * Madama la 
Marekefa di ee- fopra il feggitto .della 
Prineipeffa di Clevet . Parigi 1^78. in 
la. Que/ia critica ì flimata : a- Pita di 
Francefeo di Lorena Duca di Guifa . 
foprannominato il Balafrè r 3. delle 
dllfsrveriioni critiche fopra l' Edipo di 
Sofocle, c molti brevi ferirti io ver- 
lo I e in profa , 

I, VALLA C Federigo ) Venez. del 
gì XVI. Src. fu molto dòtto nelle 
„ Lettere Greche, e Latine, e in mol- 
g, te f.icoicà ; onde fcrilfe : un Com- 
g, mento fopra le f^tftioni naturali di 
g, Plutarco I o un' Orazione Latina re- 
gì citata in morte del Doge Antonio 
^1 Grimani . 

VALLA ^ Loreoto) UDodeipììl dot*. 

* 


s 

V A 

t! nomini del Sec. XV. nacque a Flg.; 
cenza nel 1415. e fu uno di quelli g 
che s’oppofero con più fucceffb alla 
barbarie , onde fu Roma infettata dai 
Goti , c che contribuirono il più a ri- 
novare ta bellezza delta Lingua Lati- 
na } ma dicefi I che la liberti , con cui 
criticava , e contraddtcea , gli accagioni 
molti nemici , il che lo coflrinfe a ri- 
tirarli alla. Corte d’Alfbnfo Re di Na- 
poli , grande protettore dei Letterati g 
il quale volle imparare d^ lui ia Lin- 
gua Latina eSendo d’ anni ;o. Narrala 
pur anche , che Lorenzo Valla non fog- 
giornò di più a Napoli di quello , cho' 
foggiornato avea a Roma , c che fi po- 
fe a criticare gli Ecclefialtici , c a dog- 
matizzare d’ una maniera poco Teologi- 
ca fopra il raìfterio delia Triniti , c 
fopra il Lìbero Arbitrio , fopra i Vota 
di continenza I c fopra molti altri pun> 
ti importanti. Per ia qual cofa fu ac- 
curato all’ Inquifizione, che locondan- 
nò ad ciTere abbruciato vìvo.. Ma il 
Re Alfonlo moderò quella fentenza, e 
dicefi I che gl’ Inquifitori fi contenta* 
fono di frullarlo d’ intorno al chioftro 
dei Domenicani . Che in appiedo fe 
_ ne ritornò a Roma , e vi ritrovò si 
' buoni Protettori , che lo pofero in 
grazia preSò del Papa, e che gli otten- 
nero la licenza d’infcgnare , cd una, 
penfiane . Qurflo ò quello che fi nar- 
ra di Lorenzo Valla : ma 1’. Abbate. 
Giannantonio Vigerini dubita di tutti 
quelli fatti , e prova che quello cele- 
bre Umanifia era d' ordinario pulitiffi- 
mo nella difputa , carattere , che egli lar 
fciò foltsnto contro Poggio , alle di 
cui fatirc egli rifpofe vivamente . E^l 
infegnò le Belle Lettere e la Rettorica 
con riputazione a Genova , a Pavia g 
a Milano, a Napoli, c in altre prin- 
cipali Città d’ Italia, e moti a Roma 
il I. Agallo avanti il 14^8. d’anni 50, 
Fu fcppcllito in S. Ciò. Lateiano , do- 
ve era Canonico, come fi dice - Egli 
fu Un gr, partitante di Quintiliano, e 
della dottrina Epicurea , c affettò in 
tutta la fua vita di dìfprrzzare Ariflo- 
tele . Havvi di lui : i. Lih. PI. di A* 
teganoie della Lingua Latina , ehe /«- 
HO flimati , e che fu ingiujìameme ae-^ 
tufato di avetli rubati : 1. tre Libri 
del falfa, e del vero: 3. un Trattato 
centro la {alfa donatc/one di Celanti- 
no : 4. L ’ IJtoria del Regno di Ferdi- 
nando , Re d' Aragona, Da quefia 
Storia fi ravvila, eh egli era più buon 
precettore, che Seti itore : ^.delleTra- 

duvoni di Tucidide , d' ^ttdslo , c dell' 
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lUtlie f 0mtx9 . Q^ucfte Tradozìoni 
non fono punto ftimate, e provano, 
ch'egli non iniendea il Greco quAiM 
il Latino : 6. fitUe Anfiota^Uni /opra 
il nuovo Ttjìamento che non fonocat* 
rive , e molto Altro Oporo . * PoiTono 
vederfì le OiATcrtazioiii VolL del Zeno 
Tomo !• pag. jji. o fog. * 

,, V^LA C Niccolò Agrigentino 
„ dell’Ordine di S. Francefeo , Teo- 
(, logo famofo , morto nel IJlJ. pub* 
„ blicò colle ftampc i GfmnajUca lit’^ 
3, tor, f'oeaiular. vutgar. cut» Latino { 
n Epi^ramm. lihtr : De roditu Pro- 
n Jerptns lik. 9. Do foptem empitala 
,, bus viiiit i De poonitonua Hi. Do 
«• J'arrifiii. aliit hi. 

,, VALLE ( Battifla della ) da Vena* 
tt ito , fu Capitano adai valorofo , e 
„ militò appreffo al Duca d' Urbino, 
„ poi col Duca di Bracciano di cala 
„ Orfina nel XVI. Sec. e muri nel 15^0. 
,, Lafeiò un Ltb. immolato il Fallo , 
ove tratta doli' Ordinang,» dillo 
„ Schiero, dei fuochi artificiali, 0 di 
„ altro cefo militari. Fabrizio della 
„ Valle vilTe nel XVII. S«c. e fcriSe 
„ molte Opere , oltre una tradugiono 
,, dei Commentari di Ccftne , 0 dotta 
,, Fita del Bembo in Italiano. 

„ VALLE C i’ic'' della ^ Gcntiluo* 
„ mo Romano, morto nel idji. e fe- 
„ pollo nella Cbitfa di Atacali , de* 
,, fchfler I fuoi Fiaggi di Turchia , 
,, Porfia , India ; le nate a un dtfeorfo 
di un certo Giorgia Magxaferro /e* 
„ pra la Mufica antica , 0 moderna , 
,, che fi confervano inedite dal Zeno , 
p come egli riferlfce nell' annotazioni 
,, alla Biblioteca del Fontanini ; e al* 
« irò. Giamhatifla Doni nel hi. }. 
„ Do prajiantia Muftea vtterìs ali ia 
,, queflo elogio : in guo unicum fermo 
y, badie bahemus oaprejfum antiqua il- 
t, lius ac Romana virtuitt oxemplar . 

VALLEMONT ^Pietro di ) Saccr* 
dote , e' laburiofo Scritiore , era detto 
il Lorenofe , e prefe il nome d’ Abba* 
te di Vallemont . Egli nacque a Pon* 
teaudemar ai 10. Seti. 4649. e vi m, ai 
30. Decembre 1711. Le i6e principa* 
li Opere fono : 1. la Fifica occulta , 
« Trattato delta bacchetta divinatoria i 
Opera che moltra , che l' Autore non 
ne fapea di quella materia , come pur 
an^he il Padre Brun, che prete .1 con* 
furarla:'!, Gli elementi dell’ Iftoria^ 
le CUI migtiuci edizioni fono in 4. voi. 
i» 11. 3. Ttatt. del Segreto dei Mifle- 
ff 0 Jìa .Ipàlogia della Rubrica dei Mef- 
Jali .che ordina dt dirt pgrttamtnn 
To.mo FU, 
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il Canone della M^a ee.(ìl Sig. Beau* 
dovin , Cinon. di Lavai , fende con* 
irò quefl’ ultima Op. 

VALLES ( Francefeo) vedi Vaìefioé 

VALLIERE C LuifaFranceka della 
Baume le Blanc , DuchelTa della ) . Di- 
feendea dall' antica Cafa della Bcaume, 
Originaria derBorbonefe . Ella fa al- 
levala figlia d’onore d' Enricbetta d* 
Ingilterra prima conforte di Filippo 
Duca d’ Orleans , e concepì una si 
grande tenerezza per Luigi XIV. che 
non potè occultarla. 11 Re avendt^ 
corrifpofto alla lua tenerezza , crede iir 
fuo favore nel I667. la terra di Vau* 
iour , e la B aronia di S. Crifloforo ia 
Ducato Pari . Ella non s’ abaiò ginm« 
mai del fuo favore, e non fe %e fer- 
vi , che per fare del bene . Finalmen- 
te abbandonando il mondo, c la Cor- 
te vedi l’abito delle Keligiofe Carme- 
litane del Borgo S. Giacoma a Parigi 
net tS7j. e vi prefe il nome di Suora 
Luifa delta miferieo^dia . Ella vi me- 
nò una vita efemplarc , e molto peni- 
tente , e vi intele la nuova della mor- 
te di fuo fratello , che amava tenera- 
mente, e quella di fuo figlio Ammirai 
glio di Francia con una collanea eroi- 
ca , e con una raffegnazione intera al- 
la volontà di Dio . Per le fue grandi 
auflerità cadde inferma, qnde moti az 
6 . Giugno i7to. d’aani S6. Ella ebbe 
prima della fua profelfione Religiofa, 
Luigi dì Borbone Conte di Verman- 
dois, ed Ammiraglio di Pranci.a , e 
Maria Anna di Botbone, legittimaci 
nel idd9. Si atcribuifee a quella Du- 
chelTa ug piccolo Tratc. di pietà , che 
ò eccell. e che ha per titolo , Rijlef- 
fieni /opra la mifericordia dì Dio , 

VALLIERE ( Francefeo della Baame 
il Bianco della ) Cavaliere di Malta, 
Maeftro di Campo Generale' Ide’ Vene- 
ziani, Tenente Generale delle armata 
del Re ec. Era il terzogenito di Loren- 
zo Signore della Valliere , e di Chiosi , 
uccifj nell’ afedio di Ollenda . Si (e- 
gnalò in molti afed) , e combattimen- 
ti, e fu uccifu all’ tifediodi Lcrida.ne{ 
leqa- Havvi un fuo Trattato intitola- 
to t Pratica , « mojffima della Guerra . 
ed un altro intitolalo, il Generale d* 
armata , o majjiata di guerra . 

VALLIERE ( Egidio della Baume il 
BiaiAo della } zio della Ouibefa , di 
cui fopra parlammo , nacque nel Ca- 
Rcllo del, a Valliere in T irena nel \6i&. 
Fu fatto Canonico di S. Martino di 
Tours ; pòi Vefe. di Nante; licenziò 
>1 (qo Vefeovado nel 1677, Ìj diftialo 
F col 
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col fuo fpiritoV e colla fua pietit e 
ip. a Tulle ai IO- Giugno i 709 > d’anni 
98. ConiMfe un Txatc. inrit. La Ituf 
Of^Uno^ riitamp. a NanteS nel 
ld9j. in a. »oI. in ia> 

, VALWSNIERI ( Antonio) C«valìe« 
ra, e cel. Prof, in Medicina a Padova, 
tacque nell’ antico Cafl^Uo di TreGUco 
ai 3. Maggio \66if d’ una Fam. nob« 
cd antica. Si dvflinfe na’ Dotti vcfer- 
Ciiò, ed ìnfegtiò la Medicina con molta 
riputazione, fu Medico ordinario dell’ . 

Ì mpcr. è creato Cavaliere dal Dn«a di 
lodena . M. ai aS. Geno. i7}o d’aa>. 
ni 69. Hnvvi un gr. oum. di fuc Opere 
fopra gl’ Infetti, l’ llioria naturale., e 
la Medicina, Aainpate in Veneaia in 
f. voi. an fog. in Italiano: fono curio- 
fe , dotte , e Aiiqnte, 

VALOIS C Adriano di) fratello alti- 
ino del feguenter, Iftoriografo di Fran- 
cia, ed qno de’ più dotti uomini del 
fuo Sfc. Seguì refempio di fuoTratel- 
lo, cb'egli amò fempre teneramente, 
e s' applicò con Iin alla lettura , e al- 
lo fiudio de* Poeti Greci , e Latini , 
degli Oratori, ed Jflorict, e princìpal- 
ipente intorno a ciò, che s’ alpe tra all’. 
Ifloria di Francia, nella quale £ 
pratichiSimo . Ricavetie nel 1664, una 
gratilicazionc dal Re, ed avendo me- 
nata moglie,, poco dopo egli ebbe un 
figliuolo, che put^ò la f'aUfiaaa,, ed 
Una figlia che mo^ gioviaett.1 . Egli 
morì COR gran feotimcnti di pictò ai 
a. Luglio Id9i- Havvì un gran nume- 
ro di dotte fue Opere . Le principali 
Ibno: 1. Vaa Stori* di Bronci* io, 
3. voi. a. la Notitj* delle Collie fot 
ordine d Alf.ibett* . QmIIc due Opere 
fono, gencrajinente flimatc, c con ra- 
gionc : }, una Edizione tn 8. di due 
antichi Poemi , il di cui primo è it Pa- 
negirico deli' hnperedet Berengaxie , 
ed ti fecondo, una fpezie di Satira ^ 
eompoft* ,^a Adali/trone , l^eftove di 
iMon , concio i vizi de' Beli gioft, e de’ 
Cortigiani : q. una O<jjertaz’orte fopra 
il Prammentn attribuito a Petronio . 
Una nuova Ediaione d’ Ammiano Mar- 
cellino , cd altri. Scritti. Tutte le O- 
pere d’ Adriano di Valoia fono crudi tif.r 
fini e , c di unq fante Critica, e degne 
di elTer lette ■ 

VALOIS C Enrico di) Iflnriogrnfo 
di Francia, ed uno de’ più dotti 'Uo- 
mini del fcc. JC VII. ..Nacque a Parigi 
nel ido3. d’un.v nobile Famiglia ori. 
gin.ir a di Normandia. Dopo d’ avere 
icrir.irrato il corfo di Filololia con tli- 
fliiiziuRG, poricffi a Bourgec a fluilia- 
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re II Dritto, e fi .fece ricevere AvvogtU 
to net Parlamento di Parigi , por obbe- 
dire a fuo padre : ma in appreffu s’ np- 
plitò fortemente allo nudio , e a la- 
vorare l'opra gli anikU Autori Greci , 
c Latini con tanto fucceflb, che a’ ac- 
quifl.ò una grande riputazione per tut- 
ta Europa . Enrico di Mefmes Prèn- 
dente di Berretta nel Parlamento di Pa- 
Rii diede nel id3}. una penfione di 
loco, .lire, ebe gli fu pagata durKnte 
la vita di quello Prefidente che mori 
nel Idjo. 11 Cardinal Mazarinì glia ne 
diede un’altra 8. anni dopo di 1500. 
lire , che godè finche viCTe. 11 Re 1’ 
onorò nel Idd9. della qualità d' iRo- 
riogrefo dì Francia con noe. lire di 
penfione, le qnati furano aumentate 
nel lóirS, fiao a aooo. ECendo di anr 
ni Al. fposòi r anno feguen te Margheri- 
ta Chcfncsu , giovane Damigella , dal- 
la quale ebbe 4. figliuole , che mori- 
rono avanti di lui,' c 3. figli che gli 
fopravvilTero • M. nel 1676- d’anni 7g» 
Le (ue principali Op. fono : Una nuo- 
va Ediz- d' Àmmiano Marcetlino eoo 
delle Note : >. an’ Èdiz, dell’ Jfiorìa 
Bectffiafti d’ Eufeiio io Grece con una 
èuooaTraduz, Latina , eton delle dot- 
te annotazioni : }■ /’ Ifloria di Seerar 
tOr di Sozomeno in Greco, ed in Lati- 
no con delle offervazioni : 4> l ’ Ifloria 
di Teodoveto , e guella. di Bvagrio H 
SeolafUeo in Greca, ed in Latino ton 
dille TVote.cTuite quelle EdizioiM fo- 
no rctcll. e vi fi ravvifa. mollo fpiri- 
to, etilica, dilccrnimento, ed ermi i- 
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VALOIS C Lui^ le > pio Gefaita» 
naflvo di Mcjnn « fu Confeffare eie’ 
Princ'pi nipoti dì Litigi XIV. e. M. a. 
Parigi ai la. Sitt. 1700. Vi fono de U 
le fue Op. Spirituali in S> tom. ed un 
piccolo Lib. contro i fentimenti di: 
Cartefio . 

VALSALVA C Anton Maria ). mi. 
Medico, ed Analomicn, nato a Imo- 
la nel ldd6. fu difcepolo di Malpi^i « 
ed infegnò l’ Anatomia .v Bologna con 
una rlputazionn lliaòrdiaaiia . Egli m. 
nel 17Z3. d’anni 37 . H.awi un tuo ec- 
celleste Trattato dtW Orteebi aVmana, 
cd altre Op. in Lilinn (Uoipate a Ve-i 
nezia in 4. * Vrggaitfi le Memorie- 
dì Trevoun del 1746. all’ articolo LV, 
dì Magalo . .c* 

„ VALSECCHI ( Virgilio ) Brefcia- 
„ no. Monaco, e poi Abb Benedetti- 
„ no del Secolo XVII c feguente e 
,, fcrilTe: un* Dijfortarione intitolata, 

>, Giovami Gerfea mbate deli' Oidi- 
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tii ai Tt» Sattiletto , fófitnaù aet0‘ ««(a «ina metto neilt lodi tritici 
ft re dt' iUri dtll' tmita%iioat diGiià u ptogrefli grandiffimij^ « citt giovo» 
„ Ciift». »» fi' pure J» C''rrifpooden*t ftrett» eoi 

. ,, VALVASOKEC Erafmodi » Muratori, Fu ProftCore di Mttc» 

(ano. Poeta del XVI. Secolo, com» i< (natica nell’ ’Univerfità di Modena 4 
t, pofe : la Caetia^ piuma iti 9 . rima ; t< <t Matematico ^el Pnbblico della Cit» 
„ r Angtlaida Battaglia dagli AttgtU „ tà, e de’ Dad» Rinaldo I. e Francc* 
tt (antro Luti farai Le lagrima di Ma- ti feo IIL rfa pui fa onorato anebe col 
y, ria Maddaleaa i quello Poema però «< carico di' fao Geografo, ed Antiqua» 
„ buona parte l rubato d«//nCr/^efjf< ,, rio . Quefti ièipiegili obbiigaronlo 
^ del f'ida . ,, a molti viaggi fiA Fcrrarcfe , netta 

VAN BUYS, -Pittore Olandefe del >« Romagna, e anche a Roma, ove li 
XVII. Secolo, i di cui Quadri fono 1, trattenne quaiche anno a comporre 
Rimati dagli OtaiMleE, „ molte Scritture, e finalmente mori 

VAN.DÀLE C Ant(ìaio)dottoCr!tic<f u nel I7$4« Ci Icfciò : Confiderartiani 
del Sec. XVII. nacq^ a^i 4 . NoVem» n fepfa la mtigia degli Aceademiti 
bre idtf. Dimoftrò dalia fua gioventò «t Làntti , ferina dal Sig< Oio. Bian» 
una paffioae grande per le Lingue; ma ,, chi , e ptemefla all'opera intitolata^ 
i fuoi parenti gli lecer» abbandonare ,• ^HreUdarmraa Al Fabio Colonoa rfa 
quello Audio, acciò t’ appIìcaCe tutto »» Rampala in FirCncc nei 1P44. Cav- 
ai Commercio j il che egli fece per 1% *a Tapagrafita di tutti gli Stati del 
qualche tempo . Egli riprefe i fuo! » Duca di Modena : Lettera del R/ulti~ 
Ritd) d’anni 3O. in circa, fi refe vìr- » cane: Memorie intorno all' antithm 
tuofo nelle antichiti Greche , e Lati- «• Carta Geografickat Lettera /opra al ■ 
Ite, e prefe i fuoi gr:tdi in Medicina, n coite opp^g/iomi fétte al lib. dell' 
Egli efcrcitò quella feienza con buon •« ottgine da' fanti, a da’ fiumi dei 
fuccefib, e m. a H^rlen, elTendo Me- «, f'ailifniari . Meditagpani /opra t* 
dico de’ poveri deli' Ofp'talc di quella », rtita di iFan Geminiamo fetitea da 
Città a’ a8. Novembre 1708. Havvi di ,• Peiiegrim Raffi Ma dame f e f ei aiir» 
lui l 'I. deile dotte Difiertaz.- /opra gli n opere notate nel Tomo X. deit» 
Oratoli de' Pagani , nelle ^u.rii foftie- ,, Storia Letteraria d' Italia. Girola-r 
ne, tb' effi non erano, thip inganni n ma futelio di Domenico ò ftacopri- 
de' Sat ardati Idolatri. La miglior ,, marlo Profeflbre *di chirurgia oetl4 
Editione delle fue DilTertazioai e quel- y, Univerlìtà di Padova; e abbiamo di 
la d’Amllerdam nel 1700. Il Sig. di n lui un'Opera fopra le acque termali 
Fontanelle fece {lampare in Prancefe ,, di Aba'in . 

Un Rillretto di e(Te nel fuo Trattato VANDEN-ECKLOUT ( Getbranc ) 
degli Oracoli; a. un Trattato dall' O- Piilute Oiaodefe-, nato in AraRerdaiti 
rigitu , a da' pragrejfi delia Idolatria, nel liti. Ai allievo di Kembrant, eoe 
ectt raoifti pn^rtagtoni fopra foggttti prefe la maniera.»! bene, ch’egli g 
impmtanu, Quefie due Ópcie fono in difikile di non contondere i loro Qua- 
Latino» piuM di una profonda Erudì- dti . M. in AmUerdant nel idpo. 
aione, c Griiicf, ma con poco ordì- VANOEN-VELDE , nome di molti 
ne, metodo, e con delle opinioni pe- buoni Pinoti Oiandeli . Uno di queRt 
ricoiofe. * tcattaio Ò ftato bra- li nominava Adriano, e nacque i» 

vamentc irapagoaco dal Padre Balco Amflerdam nel idjp. e muri nei idpni 
Gefuita . * tra eccellente io dipingere Animali , 

,, VANOELLi ( Domenico ") di Li- Si veggono delle di ini Marine nel Pa. 

,, vizzano Rangone , Terra dei-Mode- lagio Reale. Non bifogna confonder- 
tiefe , nato nel tdpi. il di primo io con Ifaia Vanden-Velde. QtitlU ea 
„ Marzo . Egli paftò a Moderta Belle ra eccellente in dipingete Battaglie, 9 
,, Seoole de' PP. Oefuiti , e vi fa' il avea due fratelli Guglielmo, e GiovUn- 
,, corfo della Grammatica , c delle ni, il primo de* quali avea un talea- 
,, Letrexe Umane.* ed indi palTatoall» to particolare per rapprefcniar vedu- 
,, pubblica Univerlìtà , nella Pilorofia , te, e combattimenti di Mare, ciò, 

„ nella Matematica, c nella Teoio- che l’impegnò a (egOire 1 ’ Ammiraglio 
I, 6*", f*' riufcili , clu acquiliolB Ruyter nelle lue fpcdicioni . Giovanni 
n gran lode. Egli «bbe firetta afciici- a’applieò con fucceifo ad intagliar Ri» 

„ zia col Dottor Pierercole Gfaerardi , ® Paefaggi- Guglielmo ebbe un 

„ da cm imparò la lingua Greca , E- ngliu , che G (bramò Guglielmo iL 
„ braica, cd altre Gricatalii e fe’ per Oioviat, per diftinquerlo da fuo p^dra 

F a che 
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|hc Guglielmi il vitcH» 

]l figlio nacque in Amfterdam , e fu 
gUicvo di fuo padre • che forpaftò co* 
fuoi talenti . Nediin Pittore feppe con 
più variti di lui efprimerc la tranquii* 
« liti 1 la trafpareaaa , i tifleffi i < U 
limpideaaa deU’onda, come aocora i 
fusi impeti. Carlo II. e Jacu|w II. 
Re d’ Inghilterra ebbero per lui uua 
ftioia particolare » e gli accordarono 
molte pennoni . Mori in |.ondra ncL 
J 7 <V* 

VANDER DOES, Poeta, f'. Donfa. 

VAMDLR OOES C Giacomo )eccell. 
Pittore PacClia , nato in Amilcrdam 
nel ida). c morto all’Aja nel 467}. 1 
fuoi ditegni foao affai ricercati . 

VANDER-HELST C Bartoloinmeo ) 
buon pittore Oiandefe , nato in fiar* 
lem nel iffji. 

VANDER HEYDEN ( Giovanni ) 
eccedi. Pittore Olandeic , nato a Gur- 
cun nel id}7. aera un talento partico- 
lare per dipinger Rovine , vedute di 
Cafe , di deiiaie, di Tempi, di Pae- 
saggi , e di Loniananac . M. in Ain- 
ilerdam nel 1711. 

VANDER HUST ( Pietro ) biavo 
Pittore Olandefe, nato in Dort nel 
era eccellente in dipinger Fio- 
II , c Paefaggi . 

VANDER KABEL C Adriano) Pit- 

gore , ed Intagliatore , nato al Caflcllo 

di Rvfwyclc preffo all’ Aia. nel ii)i. 
Tiufcl in dipinger Alatine , e Paefaggi. 
Id. in Lion nel KI95. 

VANDER-LINDEN C Gian-Antoni- 
de ) ccl. Medica del Set. XVli. nac* 
que a Imltuila nel Nord Olanda a’ 
3j. Genn. 1709. Fu allevato da fuo pa- 
dre con diligenea, il quale era buoif 
Med ico , ed efercitò la Medicina con 
tanta riputacioop, che fu eletto nel 
3 d) 9 - per cfercitarlaa Fratielcer , e per 
cflere Bibliotecario dell’ Univcrfità di 
quella Cittì . Egli v’ infegnù con un 
ppplaufo generale (iuo al idSi- (he fU 
poi chianijito a Leida per PrufvfTore di 
Medicina . M. in qucR' ultima Città a’ 
5. Marzo 1664. Havvi un gr. iiuroera 
di fuc Opere in Medicina . 

VANDER MEER C Giovanni) Pit- 
tore nato in Lilla nel itìxj, era eccel- 
lente in dipinger Paefaggi , e vedatt 
dì Mare , Vander-Mcer de Jonghe fuo 
fiateilo riufcl perfettamente nello ftef- 
io genere . Neffuno dipinfe con tanta 
dite i Montoni, com'egli. 1 fuoi di- 
iegni fono affai flimati . 

VANDER-MEULEN C Anton Fran. 
(cf(o ) g^cfl. Putorg f nato ff 6ru(« 
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ftllea del 1634. fa accolto dal Sig.Col-, 
betto , che lo fifsò in Francia , I Sog- 
getti ordinar) de* fu >i Quadri fona 
Cacete, Affed) , Combaiiimciiti , Mar- 
cie , e Accampamenti d' Annate. Se- 
gui Luigi JCIV. nelle lue rapide con- 
quiflc, e dileguava fnpra i luoghi, l« 
Cjttà affediatc , e i fuoi contorni . I 
fuoi gran Qua^i ornano Marly , e Io 
altre Cafe Reali . 11 celebre le Bruta 

10 llimava tanto, che gli died - in ma- 
trimonio fua nipote. Vandcr-Meulea 
morì in Parigi nel itìfo Pietro Van- 
der-Meulcn lu>> fntcUo fi diUinfe OcIt 
la Scu.tura, c paUÒ in Inghilterra con 
li|a mi'ijlie nel iit 7 o 

VANDER NEER (Eglone) Pittore 
graziofo , nat- in Am^erdam nel 
era figlio di Arnoldo Vander-Neer , ec- 
cell. Paefifla Fu eccellente , come fuo 
padre , nel Paefaggio , c riufe) ancora 
ne’ Ritraiti, e ne’ piccoli foggetti ga- 

VANDF.R-VERFFE C Adriano) bra- 
vo Pittore Olandefe , nato in Rotcr- 
dam nel 1659. acquillolfi la fl'ma dell* 
Elettor Palatino , che lo creòCavalie- 
rc , c lo riempi di doni ricchifGnii , e 
di beni di fortuna. Ammiranti in Duf- 
fgldorf quindici fMi Quadri , eh’ ef- 
priinono 1 Milleri della noftra Reli- 
gione. M. a Rotefdam nel 1717. 

VANDER ULFT ( Giacomo ) riecq 
Cittadino Oiandefe , appi coifi alla Pit-‘ 
tura per puro difetto ; oò , che i ca-' 
gionc, che i fuoi Dilegni , c i fuo|. 
Quadri fieno molto rati . Sono cQ 
molto flimati . 

VANDRILLO ( S- ) t'andrfgefiJuf 
Abbate di Fumenelle nei Sccnln vn. 
nacque a Verdun dal Duca Valchlfe » 
e dalla Priocipeffa Dodi , forella"^ 
Ancbife ava di Carlo HLfrtflle. La faff’ 
moglie effendnfi ritirata in un Moria— 
Acro, egli abbracciò lo flato Ecclelia- 
flico, e diedcfi a fare gli cfcrcìii delta 
vita Monaflica , e fu di edjfìcatione 
col fuo «clo , e colle fuc aufleiith 
M. a’aa. Luglio av. 1* anno 689 d’ an- 
ni 96, Oggi li detto Monaflero porta 

11 fuo nome. 

VAN DYCK C Antonio) Pìttor cel, 
nacque ad Anverfa nel 1598- e fu Pi- 
fcepolo di Rubens, che lo conlìglià 
di portarli in Italia per perfezionarli 
nella detta Arte . In apprelTo «fendo 
andato in Inghilterra , il Cavaliere 
Digby io prefentò al Re. Quello Prin- 
cipe lo fece Cavaliere, e gii diede una 
catena d’oto col fuo ritratto ornato di 
diamanti , e gii afftgoi delle buone 

p«n* 
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^bKoiiì. ▼•n-t>yilé fìorpt il PiUzm, 
e la Città di Londra di un eran nume* 
ro di Ritraiti , c d altri Quadri , che 
fono ammiriti da’ buoni conofcitori . 
Ct<li vi ipnsò la figlia di I.nrd Ruten, 
Conte di. Gorra , una bclliflìma , e nu- 
bi iffima Dama di Corte, alla quale, 
naljradi' le fue gran fpefe, lalciò il 
valore di irooòo- Scudi in morendo 
atti idto. Fu (eppeliito Dàlia Chitfa di 
S. Paolo . 

VaN EFFE>J C Ginflo ) labnriofò 
Scrittore del Sec.XVIIl, nat. d’Utre- 
«ht , à Autore di un’Opera perìodicd* 
intit- il Mijantrepe. La di cui pih am- 
pia Ediaionr è del Ì 7 *t- in a- «ol. in 
8 . di una parte del tSiomth Letitìra- 
rio ; della traduzione del Mtntvr Afe- 
‘iferne, c di molte altre Opere. M. a* 
jé. Setr. J7JJ- cffendo Infpettoré dà* 
Hfagarrin' a Boia le Due . 

VAN EICK. vtdi Eìttt. 

VAN HI.MONT, vedi Elmont . 

' VAN ESPEN , vedi Efprn . 

VAN EVERDINGEN(Allarte)Rit- 
Core , ed liitagliatore , à ubo de’ mi- 
gliori Parfiffr , che abbia prodotto .l’Ó- 
ianda. Si (limano moltfli i fuei C^a- 
dri, e ì funi Difegni . 

VAN-HUY^N CGìóvatidl) PIttoZ 
C«l. nato in Amflerdaili nel IdjR. feci 
comparir ne’ Tuoi Quadri i pili gr. ta- 
lenti • NiUno potè uguagliarlo net di- 
^ngerc fiori , c frutti . I tuoi Quadri 
ip qucfln genere fono cosi flimati , che 
fola i Principi', o particolari opùlen- 
tìffiml ne poniio acquiitare . M. la*' 
Am(ierd-m nel 1749. 

VANIER C Giacomo} cel. Gefuita, 
ed ccccfL Poeta Latino , nacque a 
Cnufèiy porgo' della DmctTi di Uaeie- 
Tes , Il 9. Marco Ìdd4-..i^lt infognò le 
L/manua a TuÉra , • a Xolofa , c la 
filuiuna a Sfontpetlidr . Fo poi fatto 
Rettore delle Cafe de’ PdnnonAr; a 
Tolofa per anni dii dopò' ll q’ha^u im- 
piego fu eletto Smttorc nZl’ C!blÌegin 
della medefitna Città • Si fMrrò una 
volta a Parigi 'nel l7Jd; e fu IliOlato' 
da Dotti. ÈgH m'mf a Totnfa ai ai. 
Agolto t7jj>. d’anni pd. Le fue ptta- 
cìpali Opere foiro : I. il feto Pràfimm 
A^rVnm, Poema rceell'. Ip idi 
la CUI iiilgHori Ediciuni róhb qaeffe 4t 
Toio^ del Ipjò. in li. e 1’ dltie* che 
^ fecViro p >ì : a Opufeula tir i>. J' «ta 
Ùlxjimario Pottiio ftàmp. preffn Briaf. 
Jfim nfr 1710. in 4. Queir Oper.i è‘ 
ftimata . Pi alm-.-ntc AreX Kvorrt.? 
iptorao ad un ©reiOoirio Frainleef? La- 
tino, che it fàdf* Trotfoeo Ldon 
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hard Cefaìta fi prefe la ciha di termi' 
nate . ‘ 

VaNINI C Lucilio } fatti. Aedo , nac^ 
que a'Pi.ar zano, nella- terra d’Otran' 
to nel i^8f Amò lo fliidio dalla fua . 
ìnfmzi.i, e a’ applicò con ardore alla 
Filofnfi t , alla Medicina , alla Teolo- 
già, e alla Aflrologia Giudicidria, It 
di cui follie égli abbracciò. Studiò pur 
anche il Dritto C'vile , e Can. e chia« 
mal! Dottor d' nmbe le Leggi nel tito«. 
lo de’ funi Dialoghi. Avendo termina' 
to i fooi Audi a Padova , f\i ordinati 
Sacerdbte e fi diede alla prcdicaeic»- 
ne. Ma l'abbandonò ben toftei, come- 
colui che non era chiamate a tale of- 
ficio i per darfi interamente allo Au- 
dio . I tuoi favoriti Autori arano Ari- 
ftoiele, Averroe , Cardano, « Pompo' 
natio. Credei! cHe dalla lettura di que- 
ITi Autori ila divenuto Atcifla , e fia 
caduto tio'moftruofi ctrpri , eh’ egli iu- 
traprefe ad infegnare agli altri. Ritor- 
nato a Napoli fecondo il Padrè Mar*- 
frnne , formò 11 difegno di andare a 
fpandere l’Aieifmo pe| mondo con la.- 
compagni delle fue empietà -, e dèlio 
fue difoluteate . Avendo prinfa d^ter- 
là'inato di' andare in Francia , iafeiàià.. 
nome di Lucilio, e prefe quello di 
Giulio Cefare . Girò poi la Germani^ 
i Paci! B.iffi, e r Olanda, donde pafto 
a Giifcvra , e a Li‘'ne , «ve le /ue em- 
pietà eFendi’fi incominciate a (coprircr- 
votlero a'ireflitio, ma fi faivò in In- 
ghilterra , e fi-cevifi imprigionare nel 
idt4> Avendo ottenuto la libertà dopo 
^ giorni,' a* imbarcò, eli portò* 
Genova ad infegnare alla giovemii . 
Ma furono tofto icopetti i funi pCeni- 
ciofi fcntim'enti : il che l’ obbligò A 

rltornAriene a Lione , ove procurò di 
farfi credere buon Cattolico collo fcri- 
vere contro Cardano- Il vrIcnotòh’egU 
procurato avea di nafeondere in queft.* 
Optr, efiendófl fc<M>erco, rifórnò in 1-^ 
taiia^ • poi in Francia , ove (i. fecf 
Stonaco nella Guienna , mi don fi fa' 
di quale Ordine , Fe’ peffimi fuoi co^ 
fiumii fu cacciato dat Momaiiero, «fi 
faivò a Parigi, ove volendo efferc am- 
■AelTa.preiro del Niiutiò del Papa, i»- 
traprele U apologia del CeHtiliO di 
Trtiu. Ma vi feminò le fue empit-' 
tà , e fi tf.iraò d’ iafinuarle nello fpU 
rito di un gr. Hiwnero -di perfonc . Po- 
c6 tempo dopo fece llaropare net idid. 
i Alni Òialogdt delia natura , che de- 
dicò al Marefeial di B iiTampiere , che 
l’avea prefo per fu» Elem 'fioiere . Ur. 
cefi cb* vario quello tempe elTendo r;- 
.F è dot- 
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dolio Aà uo* «Rieno» miferU^ ebbe V 
ardire dì fcrivere al Pipa ^ che f$ non 
/e fotnivs Ai un huonhtntpcin % nvxtb* 
he tentate di dijfrugi’fre la Rtlig-Cri- 
fliana. Puoic «(Tere, eh egli abbia 
ftritio una tal lettera, ma non c cre- 
dibile ch’abbia avuto T iroprodenea di 
iQandaila a Roma* Checché ue (ia , i 
fuoi Dialoghi appena furono pubblica- 
ti , che la Sorbona li cenfurò, e furo- 
no condannati al fuoco. Il che I ob- 
bligò ad abbandonare Parigi nel ldl7* 
c a ritiraifi a Tolofa . Egli vi infognò 
la Medicina, la Filofofiai e la Teolo- 
gia, e s’ approfittò della confidcnaa_ , 
che ditnoflravano alcuni di avere in 
lui, per dogmatiirare in fegreto, e per 
inlinuare l’Ateil'iiio a’ funi (colati ; ma 
le fue empietà elTendo Hate fcopcife , 
fu imprigionato, e condannato ad cf- 
fure abbruciato vivo per fenrenza del 
Parlamento di Tolofa * Il che fu rfe- 
guito in «luefla Città nel mela di feb- 
braio 1619. Queflo Ateifla allora avea 
foltanto anni 34. Oltre i fuoi Dialo- 
ghi, bavvi un fuo Libro intitolato : 
jlmpbitcatrum JEteint Providentite in 
S. un altro de admirandis Natmg , 
Keging, Dcequt mcrtaliumt arcanis 
in 8- ed un iratt. di AJlronamia , Gian 
CottliebOLeario,Ci3n Mauro Schramm, 
e D- Durand hanno fentta la vita di 
()uc(l’ empio I che ha trovato in Piero 
Federigo Arpe un ApologiKa nel 17». 

VANLOOCGio. Batifla) celebre Pit- 
tore nato io Aix nel Ì6H4. acquifloffi 
gran riputazione co' fuoi talenti- Era 
eccellente fopra tutto in dipinger Ri- 
tratti , e Storie. Molti Principi ebbe- 
ro per lui una (lima (ingoiare# c fi fe- 
cero un piacere d' impiegarlo . Mori In 
Aix nel I74S- Luigi Miphelc Vanloo 
primo Pittore dei Re di Spagna , e Car- 
lo Amadeo-Filippo Vanluo primo Pit- 
tore del Re di Pruflla , fono i figli , c 
gli allievi di Gian-Batiifla Vanloo, che 
foflengono con ifpiccu la fua riputa- 
xione . Carlo Andrea Vanloo Tuo fra- 
tello, e fuo allievo. Cavaliete dell’ 
Ordine di S. Michele, Governatore de- 
gli aliitvi protetti dal Re di Francia 
e .r uno dei ProfelTori dell’ Accademia 
di Pittura di Parigi , foflicniic anch’ egli 
con drlliazioiic la gloria, che »'è ac- 
nuiliata la (uà famiglia nella Pittura . 

t VANNES C Concilio di ) nella 
Ereliagna del 465. per dare un Vefeo- 
vo a quella Chiela. Vi fi fecero dodici 
Canoni . 

VANNIO CErancefeo) ccl. Pittore 
Italiano nacque ihSieua nel ijdj. Era 
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eccellente fopra tutto nei, foggetti di 
divozione , c s'acquiilò la dima del 
Cardinal Baronio. Fu patrino di Fabio 
Chigi, che fu dappoi il Papa Alcffan- 
dro VII, e che lo colmò di beni. Van- 
nio era amico intimo di Guido. Moi) 
In Roma oel 1«09. Il fuo quadro di 
Simon Mago, che fi vede nella Chiefa 
di S. Pietro in Roma , palTa pel fu9 
capo d’ opera , 

„ VANNOCCI Berìnguccl (Orefici 
,, Sanefe morto circa il 1588. di età 
,, dì t4. anni. Ci lafciò; Una Perfio- 
,, ne della Partfrafi di Alejfandro Pie- 
„ eelomini /opra la Meccanica di Ari- 
,, ftoiete . 

VAN-OBSTAL C Gerardo )ec'. Scul- 
tore nativo d’ Anverfa , fu Rettore dell’ 
Accademia di Pittur.a, e di Scultura di 
Paridi . Lavorava ammirabilmente 1* 
avorio, e avea molto talento pei BafR 
rilievi. Avendo egli una lite pel paga- 
mento d’una fua opera, opponendogli 
il debitore la Preferizione , il Sìg. di 
Laìmoignon , Avvocato Generale , fo- 
Renne eloqueatemente , che le Arti li- 
berali non erano foggette a quefla leg- 
ge. La figura del Re, che vedefi filila 
porta di S. Antonio di Parigi , i di 
Van-Obilal . M. in queRa Città nel 
1669 . in età di 73. anni . 

VAN-OORT (Adamo) eccell. Pitto- 
re, nato in Anverfa nel 1557. fu Mae- 
flro del Rubens, e di Giacomo Gior- 
dano. Era eccell. nei Kitraiii , nel 
Paefaggìo , e nei foggetti d’ ifloria . 
M. in Anverfa nel 1641, I fuoi quadri 
fono rfcercatiflimi . 

VAN REIN. V. Rembrant. " 

VAN-ORLAY ( Bernardo ) bravo 
Pittore uac. di BiulTcllcs, fu allievo 
di RafacUo ; era eccell. fopra tutto in 
dipinger Caccie . Fu impiegato dall’ 
Imperad, Carlo V. e da varj Papi,'t 
ni. nel 1550. 

VAN OSTADE ( Adriarfó ) celebre 
Pittore, ed Intagliatore, nacque in 
Lubeca nel i6lo. I foggetti ordinar) 
dei fuoi Quailri fono interni d’Ofte- 
rie, di Locande, di Taverne, d’ Abi- 
tazioni Runiche, e di Scuderie. Avea 
un’ intelligenza perfetta del chiarofeu- 
ro. Abbiamo ancora di lui una bellif- 
fima ferie dì Difegnì coloriti . M. in 
Amfterdam net idSs- Vien chiamato 
ordinariamente il buon Oftadt pet di- 
ftinguerlo da Ifacco Van-ObRadé fuo 
fratello, i di Cui Quadri fono a fai in- 
feriori ai fuoi . 

VANTULDEN (Teodoro) hravo^ 
Pittore, ed Intagliatore sllievodi Ru*' 

bens, 
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'bent f Tucqae a Blois-foDuc, verfo il 
Jiao. Il coro dei MàtuVini. in Parigi ^ 
ornato d’ una ferie di piccioli Quadri 
del Ino gufio. Piacrvagli ilTai il dipin- 
gere foggettl d’ lAorìu , d> Fiere , di 
Mercati , di fedi 4 ^ Villa , ed altri 
foggetti /irailii e dìletteydli. Era ec- 
cellente, nel chiaro-ofeuro. 

VAN UDEN CLuea '5 eccellente Pit- 
tore f ed Intagliatore oaiìeo d' Aaver- 
fa, era amico di Rutrens , e i' uno dei 
anaggiort PacfiRi (lei fuo tempo . M. 
»erfo il Iddo. 

VARABON. f’erf» Palu , 

VARCHI (Benedetto) Scrittor e'el. 
le fue Poefie L itine, e Tofeane , 
era nativo di Fielole , e m. a Fx'enzc 
nel I5dd- d’anni 6j- La più impor- 
tante^ fila Op. è una Storia delie cole 
le più rimarchevoli avvenute nel fao 
tempo, principalmente in Italia, e a 
Firenze I Giovanni Bottarì ne -ha flefa 
la vita, che legge!! in fronte dell’Er- 
cotano . Fir. I730. 

VARENIO (AuguRo) fam. Teologo 
Protcllante , nacque' né] Ducato di La- 
taebourg ai ao, Seitemb- idao. Si refe 
•l abile nella lingua Ebraica, che fu 
tenuto nellp Germania dopo i Buxtor. 
f) , come quello che ira tutti i Proce- 
ilanti porto al più alto grado lo Ra- 
dio, e la feienza dell’Ebreo, e degli 
•ncichi Ebrei . Egli avea una memoria 
prodigiofa, e fapea' a mente tutto il 
Teflo Ebreo della Bibbia. Mori nel 
idSu. Havvi un fuo Commento fopra 
Ifaia riftampato nel 1708. in 4- ed un 
gr. nnm. d’ altre Opere. Non bifogna 
confonderlo con Bernardo Varcalo O- 
laodefc , e' valente Medico, di cui hav- 
tr'i una Geografia Rimata , che è inti- 
lolara,* Ótogrtphia Univerfalir , l'nfUM 
éi^eBionu gcntfgta TeUuirif ^gplican- 

VARENNES (Giacomo Filippo di) 
Licenziato della Sorbona, e Cappella- 
no del Re, è Autore d’un Libro inti- 
tolato gli Uomini , di cui vi ha tre , 
ó quattro Edizioni . 

vARET( AlciTandro ) gr. Vicario di 
Luigi Enrico di Gundrin Arcivefe. di 
Sene, nacque^ a Parigi net 1631. Dopo 
d’ aver fatìo > fuoi Sudi di Teologia 
In Sorbóna , viaggiò in Italia. Ritor- 
nalo in Francia , s' applicò allo ffudio 
della Sacra Scrittura, c alla lettura di 
S. AgoRìno •et* attaccò ai Sig. di 
Porto Reaie , co* quali ci compofe 
molte Op. Egli riRotc tutti i benefici 
offertigli da Gundrin ; e dopo la mor- 
te di queflo Prelato, egli ritiroffi nel- 
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la foHtudfne di Porto Reale deiCham- 
p«, ove m. il I. AgoRou67d. d*an.43. 
Havvi di lui : i. un tratt. Httla primn 
Edue.7x.ione de'figl- 1. diféfa della D/- 
fciplina, ebe i'offerva nella Uioceji 
di Sene inforno atta Impofixione delia 
Penìtertxt pubklica , e molti altri 
fcritri . 

VARGAS(Franccfeo) fam. GiuriRa 
Spagnuolo, fu eievaro pel fuo merito a 
indite cariche di Giudicatura furto il 
Regno di Carlo V. e di Filippo li. An- 
dò a Bologna nel 1348. per protrflarc 

I nome dell’ trapcr. Contro laTriosta- 
zrone del Concilio di Trento in qucRa 
Città, e aflìRl a queflo Concflio nel 
ìtSo- in qualità d’ Ambaftiadorc di 
Callo V. Si portò poi a Venezia, ove 
fogeiornò 7. ò 8. arai , alla fine de’ 
'quali ebbe ordine da Filippo II. di an- 
dare a dimoiare 'a Roma , in luogo 
dell’ Ambafciadorc . Ritornato in Ifpa- 
gna, fu nominato Cortfigiicre dì Stato. 
Verfo la fine de’ fnol giorni fi ritirò 
nel Monaflero di Citboj, prefTn di To- 
ledo-, ove m. Havvi un fuo tra'ttaid in 
Làtiuo della Giurifdizione del PApa , e 
de’ Vefeovi in 4, delle lettere , dcHe 
memorie fpettanti al Concìlio di Tren- 
to , nelle quali non dlmoRra la mode- 
razione , nè il rifpetto , che dovea ave- 
re per queflo Conciliò . li Sig. Vaflbr 
flampò in Francele nel 1700. quelle fii'e 
Lettere e Memorie. 

■' VARGAS (Luigi de) eeleb. Pittore 
nàto _fn Siviglia nel 1518. era eceel. 
nei Ritratti, e' nei foggetti d'Iflorià. 

II fuo Qugdro d’Adamo, e d’ Èva' , 
Che vedefi nella gr. Chiefa di Siviglia, 
pilla pel fuo capo d’ oper.i . M- in que- 
lla Città nel 1390. 

VARIGNÓN (Pietro) Sacerdote e 
cel. Matematico', nacque a Caen nel 
ldJ4. Le Opere di Cartello elTendogU 
cadute per le mani, le leffc con avidi- 
tà , e concepì una paRìon grande per 
le Matematiche. L’Abbate di Si Pie- 
tro lo conobbe in appreffo, egli diede 
una penfione di 300. lire, e lo coodut- 
fe foco a Parigi, e lo tenne in fui ca- 
fa . Egli allora diedefi interamente allg 
Matem.itica, fu ricevuto nell'Accade- 
mia delle Science , e fu fatto Profeff. 
di_ Matematici nel Collegio Macari- 
ui . Si acquiflò una gran ripuiazioao 
colle fue Leciooi , e colie fue Qp. e 
m. a Parigi ai 11, Dee. 171*. Aob^ 
mo ; 1. Oli Progetto d' una nove ila 
Metcanifa: 1. delle nuove Congbietiu- 
re fopra il pefo: 3. un Trattato Pi^ìu- 
no ai Meeeanica , * molti altri ferivi 
F 4 
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9 ielle miomU dtll' JiCtdemi» deUt 

Snent:,e . ^ 

VARIL 1 .AS CAntonio) fam. Iftori- 
co Fraaccfe, nacque aGuerct naU’ Al» 
ta Marca nel 1613. Gli Ai data l’edia» 
caalgiae del figlio del Sig-di Sevet poi 
quella del Mardicfe di Caranan fi 
portò poi a Parigi, ove interamenle fi 
diede allo liadio deU’Lflor. , c fecaco» 
nofeenza co’ Dotti- Fu fatto Ifloriogrn- 
fo di Gaftone di Fr. Duca d'OrUan*, 
oitcnoe una penlione di iioo- lite, che 
31 Sig. Colberto gli fece torre, • n’eb- 
le un’altra dal Cleto di Francia • M. 
nella Coinuniià del Clero di S. Cofmo, 
A Parigi ai 9. Giugno Idjd. Abbianw 
di lui : I. una Storia di Framtia in 

JLK. voi. in 4. 1. una Storiò. dttU Ero- 
fie in €. voi. in 3. la pratita doli' 
adueat: de Principi, 0 P j^oria diCu- 
alielmo di Crof, ed un gran punterò 
? altre Opere f die fono piene d’iiinu» 
sncrabili errori., ciie«dcfi applicato p:Ìt 
'A piacete a’fooì leggitori, che ad iilruir- 
della verità dt’^lti- Perciò egli fo» 
pravtiffc alla Tua riputazione, ed i fuoi 
Tcritt! furono difprczzati da' Dotti cF 
fendo ancora in v'ta. Ci fono anciie 
i^arillofiena Arop. 1734. con in fron- 
te r elogio di Varillat fltfo da M. 60, 
dibt ron • 

„ VARROCHIP C Andrea) celebre 
y. Scultore di FirenCc, abe fapea anche 
la Pittura , e nóp erq, ignorante nel- 
y, la Matematica, tu Firenze, c in 
molli altri luoghi d’Italia fi ritto» 
i,, vai.O delle '(bd opeie . Pafari , Pìta 
,, ip pittori . 

VARRONE C M#«nrTereiit»«r Ppfj- 
to') COnfole RoiUaiMV con Lucio E^tr 
Ilo Paolo, per la ftia temerità, opctèp 
condotta perdette la famofa batlafH** 
di Canne contro Annibale aio. an. av, 
O. C. Elfeudoll portato poi a Roma, il 
popolo in luogo di accufnHo lo ringra- 
ziò, per. ire» amert Ptjflt fn dijperatjo- 
ma la falvtt della Jttp. dopa una coti 
gran perdita . 

VARRONE imrcusTcrcntiut Par- 
il' piò dotto, ed. il piò erudito. trV 
Kumanà m Grammàtica , nella Scoria, 
« «Mia FilBfofia, nacque nell’ an, lid, 
sv.G. C. Si dà per Certo, ch’egli cpna- 
Hofv molli tràtiati fopra l’Ifloria, fó- 
fiira gli ul^ini illuRri , fopra le fami- 
«lir KénàfCi a gli ApmIi, ed un g^ 
aiuincrd'di altri trait.,'cne erano quali 
Sn numerò S. vélumi , de’ quali 
»on ci riiAane altro che de' Frammen- 
ti , ed il trittàtd de ra Bafliea . Mori 
anni aS. at, G. C. 
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' VARtE C Grovapni ) nativo di’SnS 
Giovanni nella Navarca Fraucefe v N 
acquiflò nel Sec. XVI. del credilo con nn 
opera , eh’ egli compofe in Ifpagauolo 
iniitolau ; I’ Efamc degl’ ingegni. Que- 
llo libro ò Rato tradotto in Latino, ilii 
Ftancefe, e in Italiano, Si fliraa l* 
Ediaionc dì Colonia dell’anno lòto. 

„ VARULI C Conanzo) di Bologna, . 
,, Medico , e Notomìlia di grido del > 
n XVI. Secolo. La fua patria, cb« < 
n avea del valor fuo moltiffime prove, 

,, gli conferì la pubblica Lettura di Chir 
,, rnrgia , nella quale perfeverò fette 
„ anni ■ ma defìderofo di maggior glo» 
„ jria , andò in Roma , dove da Gro> 
,, gorinXIII. fu fatto fuo Medico, c 
„ pubblico Lettore di Notomia nelUa 
,, Studio dr quella Città : e da quella . 
„ Corte fu tenuto in grande Rima ; ma^ , 
,, fime «Fendo egli peritifiSmo nel ca-- 
„ var quella rena pctrìRcata, che fif? 
„ geueta nella vefcica ; cJ egli ritre»’: 
„ vò, che i nervi ottici derivino dal,*. 
„ prìiKÌpio della fpinale midolla , con» 

„ tro la comune opinione de’ paFad 
„ Medici; e lodimoRrò in fatto . Fa 
„ aFai lodalo da Girolamo Meteuria, 

„ le, c da Domenicu Leone, «mcnduv 
famoli Medici , nelle Opere loro , 
ScriFc e Rampò; De Origine ntrvor' 


n 

rumopticorum: '(.piftole ^cdicinaliti 
„ Anatomie in fuatiro libri. Mori 
„ Roma d'aniii 3*. nel J37 
„ polto nella Chiefa di 


Ì7V e fu fc^, 
S. Marcello »■ 
ove giaceva fuo padre , con onore» 
„ volo Epitaftn . UCJ 

VASARI C Giorgio ) cel. Architettn « ' 
e valente Pittore Italiano d’Aiezzoìit 
Tofc.tna , viFc quali fttnpr» in viagr . 
giste , e fu difcepulo di Mitliel’ Agno» 
io , r di Andrea del Sarto. M. a Fi».’ 
terze nel 1374. d’ an. 64. hi fua pria» 
cipal Opera è Ono Storia de' Pittori ì%: 
Italiano . (he è Rimata . 

VA.se OSAN ( Michele di )cet StaOM 
patorc 4 ' Parigi , cr > nativo d' Amiens» 
Egli fpnsò una dplle figliuole di Radio, 
t divenne ambe parente di Roberto 
Stefano, che avea fp< f.itA l’aura. E» 
gli paFr con rigione per uno de’ piò 
ecceìl. Stampatori della Francia . Qua- 
li tutti i libri, che ufciroiio dal fuo. 
torchio , fono Rimati , non. folo per. 
la bellezza, e efatteeza della Rami^, 
ina ancora perchà furon compoltk-de. 
nomini dotti . p 

VASQUFZ C Gabriele ) Gefuìta Spa* 
gnuolo, e celebre Teologo ScoURico , 
Egli infegnò aAIcalà con riputiiione., 
c m. in qucAa Città ai IJ. Seti. ido4. 

Le 
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L» fue Op« foBo flict ftiMfite ■ l.ìotte 
nel itfio. il) IO. voi. in fogI.> 

VASSEO ( Giovanni ) Valente Scrit- 
tore , nativo 4 i Bruges . Compofe una 
Scoria di Spagna in Latino, che ) fli- 
inata * M. a Salananca nel ijKo. 

VASSOR C Michele il ) fam. Scritto- 
re d’ Orleans, entrò nella Congregae. 
«lell’ Oratorio , ove fi dlAInfe colle fue 
Op. fino al id^o. nel qual tempo fé nk 
Ufcl, e fi ritirò nel ld95.‘in Olanda, 
|x)i>in Inghilterra > ove fi fece Prote- 
ilailte. Egli ottenne una penfinne dal 
Principe d’Orangcs, per le folleCitatlo- 
Bi di Burnes Vefc. di Salisbury , c vi 
in. nel 1718. d’ anni pth di 7r', Le Ope- 
re che compofe mentre era Calmi, fo- 
no: XJh Trait. della vera -Religione ,'n 

4. delle Parafrafi /apra T. JÌdatie&,fo- 
pra S. Giovanni , « /opra le Pijfete di 

5. Pavia . Quelle poi eh’ egli Icnmpofe 
dopo il fun cangiamento di Relig. fo- 
no: Vn Trattale delta maniera d' efa~ 
minare le differene^e di Religione: t'na 
Storia di Luigi XlTk in ao. wi. in 
la- Quella fioria è notifs. 

VATABLO , o pluttoflo Watebied ,0 
Gallcblfd ( Francefeo ) ProfelT. Regio 
di Lingua Ebrea, Abbate di Bellozane, 
cd il Rilloratore della Lingua Ebraica 
in Francia, era nativo di Gamache, 
piccola Cittì in Piccardia . Si 'refe va- 
lente nel Grteo , e nell’ Ebrairo , e s* 
applicò talmente allo fludin della Sacra 
Scrittura , che fu eletto PmfelTore d’ E- 
breo nel Collegio Reale . Vntabln $’ ic- 
quìRò una riptttaeione immortale col- 
le fne Lesioni, e colle fue Notfc fopra 
la Bibbia , le quali eRendo Rate rac- 
colte da Bertiro , uno de’ fuoi Difcr- 
poli, furono Rampate da RobertoSte- 
faro nel 154?, Furono poi piò Volte 
riftampate . QucRe fue Note fono bre- 
vi , lectereli, e Rimate da tutti i Dotti 
con ragione , M. ai 16 Marzo I547. 

VATEAU, Pitt. Frane, del XVIIL 
Secolo . fu preffo a poco nel Grazio^, 
come Teniere è nel Grottefeo . Fece 
degli Scolari , i di cui Qnadrì ) fono 
alfa i ricercati > 

VAU CI-u'Si iiv ) celeb. Architetto 
Ftancefe , e primo Architetto del Re, 
diede ìDifegni d’ una parte delle Tuil- 
leric , e della porta dell’ entrata dcll.ou-r 
vre,. 1 Piani del Palagio del Sig. Col- 
bedtoif della Cafa del Sigi Lambert, ed 
HeCelin , nell’ tele , c di molti altri 
grandi Edifiri . M. in Parigi nel idTo. 

VA VASSEUR C Francefeo ) critico , e 
laboriolo Scrittore Geiutia, nacque a 
Paray , nella Dioesfi 4 ’ Antun nel jdoj. 


Fu fatto Tuterpretc della Sacra Scrittil* 
ra nel Collegio de’ Grfuiti a Parigi , « 
vi m. ai 14. (Ti Decemb. )(Sgi. «Tan.yl. 
Vi fono de fboi Commenti fopri Giob- 
be : Una uiJTertaiJone fopra la belle*’ 
ga di n, C, e molte altre Op.flampaTe 
a AmRerdam nel 1705. in fogl. Egli 
fcrivea ritolto bene in Latino. £’ prin- 
cipalmente ftimàto il fuo Trktt. de Li- 
dftra Dr& 90 fi 9 ^ ò fia dello flile burle- 
feo, riflaittpato k Lipfia 1^». coll’ elo- 
gio déll'^tore, e colla Storia di ewa 
libro da Giànbérardo Rapp. 

VAUPAN , vedi Prcflre. 

VAUMORIEHE C Pietro Dortigne s 
Sig. di) Gentiluotm» nativo d’Apt nel- 
la ProvUttza , Tu amico InT'imo dell’ Ab- 
bate Hedelìn d’Aubignac, c morì nel 
idqj. Abbiamo Hi lui , j. Z' Arte di 
ptotete nella tonverfag. i,.' Arringhi fo- 
pra ogni forte di /ìfggetti , firn 7’ arie 
dt t&iuporli. }. una Raccolta di Let. 
4. Uh gr. num. di Ronanzi j cioè, H 
gran Sriphne ; 1 cinque ultimi Tomi 
del Faramondo: Diana di Francia'^ la 
Onlante^ia degli Antichi i Adelaide di 
S eiampagna , ed Agiegi . 

VAUX CERNAYC Pietro di ) RgJ.*- 
giolodell’Ordiné de’ CiRcrcienfi , nella 
Badia di Vaux Cernay ^ preffb di Che- 
vreufa, {criR^e verfo l’an. laid. l’iflo- 
ria degli Albigefi, di cui Nicolao Ca- 
nnfat Canonico di Trojes diede una 
buona Ediz. nel idiv. 

VAYER . vedi Mothe , 

(JBALDINI C Roberto) Fiorentino 
fu Segretario di Paolo V. il quale dice- 
va di non trovare un altro, che fapef- 
fe con maggior forza , cd eleganza ef- 
prtmere i fentilncnli di lui . Andò poi 
Nunzio in Francia, e n’ebbe in pre^ 
mio la porpora. Agoflino Màfcardi eri 
fuo gr. nimico. Cadde egli malato. Il 
Card. Ubaldioi andò a vifìtarlo, e gli 
diede Una buona fumma di danaro . 
Degno alter che è queflo d’ Un Corporato 
di S- Chiefa . M. ne| ld3S» a’àj. d’Ott. 

„ UBALDINO( Peruccio) Fiorenti» 
„ no, viRe nel XVl. Src. , e fu al fev- 
,, vizio di Odoardo Vi. Re d’ingbtit- 
„ SctìRc ; Le Fila di Carlo Magno J' 
„ Deferigiime del Regno di Sco'gsa , e 
,, dell' Ifole file adjieenti flampata in 
„ Anterfe nel iy88. 

UBERTO ( S. ) llluftre Vefc.-dl Ma- 
ftficht, fuccedè a S. Lamberto nel 708. 
Egli fccé trasferire il corpo di S. Lam» 
berrò a Liegi , dove flabil) la Tua fede 
Vefcovile. Scorfe le fotefic di Ardeu-' 
na , evi converti alla Fede un gr. num. 
di infedeli, c m. li 30. Maggio 717. Il 

fuo 
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/Uo*corpa f* jk)rttto nfl Sec. fejuente 
nella Badia de’ Benedettini di Andwn 
Se a SelVji di Ardenna . Óttefla Badia 

linoni di S. Uberto. OucttoS. e 
Brincio, invocato contro la tawia . 

^ UBNER C Giovanni ) dotto Got^ra- 
fo Tedefco , in legnò la Geografia a 
Lipfia , e Amburgo mia npataaio- 
ne fltaordinaria . Fu Rettiwx della 
Scuola di Amburgo , e 
Città ai ai. Maggio i7ja. 

La Tua principale opera è una Ce^ra* 

fia flimatiffima « che ò fiata tradotta 
dal Tedefco in Francefe , e flampata 
in Bafilea nel I7*d- in ^ wol. in sa. 

UDDE C Giovanni) Borgnmaltrodi 
Amflcrdam gran Politico , c Materna- 
tieo morto in Amfierdam ai 6 Apr. 
1704! è autore di alcune operette Mi- 
mauffime , che Francefeo S/°otcn ha 
inferite nel tuo Comment. fuUa Geo- 

ineirìa di Cartefio* .»uit 

UDSON C Piloto Ing. del XVlI. 
Sec. da cui prete il nome uno «retto , e 
una Baia al Settentrione del .Canadà . 

UDSON C Giovanni) dotto Umani- 
fta Ingl. » nacque a Wodcop nella Pro- 
vincia di Cumberlant poco tempo do^ 
il rifiabilimento del Re Carlo li- Egli 
terminò i tuoifludjin Oxford, ovein- 
fegoò la Filofofia , e le Belle Lettere 
fino al 17M. Succeffe a Tommafo Yde 
nella carica di Bibliotecario della Bi- 
blioteca Bodlejana. Diventò anche Prin- 
cipe del Collegio della B. V. in Oxford , 
c occupò quelli due ultimi polli fino 
alla morte accaduta a’ ap. Nov. I7t9. 
in -età di circa 57. an. Si ha del fuo 
delle ediaìoni di f'tlhio Pattre»lo,Ai 
Tucidide i di Dionigi d’ /Hicarnaffo , 
di Longino, di Efopo, di Gtufeppoee. 

„ VECCHI CGermanode') da Udu 
„ nc, Camaldolefe del XVI. Sec. lafciò 
j, dato alla luce; «» Penna intit. !.«- 
», gfi^t penitentcfoli in 8. Ctnti od rmi- 
,, toKione do' PII. Saitni penitenziali^ 

„ VECCHIO (Paolo) di Camiglia- 
„ no , Cafale di Capoa , Uom di Chie- 
l, fa nel Sec.XVll. fetiffe; Obftrv. Ì 9 
,, divinano Scripturam. 

VECELLl , vedi Tiziano . 

VEDELIO C Nicolao ) nat. del Pala- 
tinato , infegnò la Filofofia a Gine- 
vra , poi la Teologia, e l’EbtcoaDe- 
venter , e a Franclter . Fu gran nemi- 
co degli Arminiani » contro cui com- 
pofe il fuo Lib. de yluanis ArmintantJ- 
mi. Abbiamo diverte fuc Opere Mori 
nel idat. . , 

VEìENINX, (Giap BalUfla) b"''® 


V E 

PJtcoee ,. Jiat. In Amfierdam «el léxìm 
cfcrcitò i tuoi talenti in tutti i «ne- 
ri , e rittfcl fopr» tutto nei gran Qua- 
dri . M. preffo Utrecht, verfo il 16^ 
VEGA ( Andrea ) fzm. Teol. Scoln- 
ftico Spagnuolo Domenicano , alide «I 
Conci!, di Trento , e m. pel 1^70. Ab- 
biamo di lui 4 Txau. de fujiifieatoo- 
ne i de Grado , do Fide , opentuf , 

VEGA (Lopeadi) caleb. Poeta Spa- 
gnuolo , detto ancora Lope Pelttc do 
Pega Carpio , nacque a Madrid nel 
leda, d’uua nobile Famiglia, Fu Se- 
gretario, del Vele. d’Aviia , poi de} 
Conte di Lemoa, del Duca di Albacc. 
Fuiatm. avendo abbracci^^ lo 
EcclcCafiico , ricevette gli Ordini Sa- 
cri , e fi fece Cavalier di Malta. M- 
ai 17. Agallo i6}5 d’anni 7*- Hawi 
di lui in lingua Spagnuola un gr. num. 
di Corsponimmti Teatrali , ed altre 
Popfic filmale . 

VEGA , vedi Garcias Lallo . 
VEGEZIO C Flovius Pegettuij Str* 
ccl. vivea lotto il Regno dc.i Impcr. 
Valentiuiano il Giovine verfo 1’ anno 
380. Vi fono dalle fuc ÌJUtuztoni Mi. 
htari ; Op. filmata , che fu molto be- 
ne tradotta in Frane- dal Sig. Bourdon 
nel 1743. riflampata in Amfierdam nc* 
J744* io 

„ VEGIO ( M-fi'co ) Poeta , c Ora- 
tore da Lodi nei 1407. lotto ecccil. 
„ Maefiri'llndiò la fcr-miipatica , C 
Rettorica in Milano ,c nel rnedcli- 
„ mo tempo «ttefe all' altre Belle Ea^” 
„ ne Lettere ; ed in particolare all E- 
„ loqueuza , e Poefia , nella quale fece 
„ tale riufeita , che fupcrò quali tutu 
„ i Poeti di quel tempo ; c dopo tSer 
„ egli a perfezione arrivato in ogni ge- 
,, nere di Lettere Umanes andò a Pa- 
„ via, e s’ applicò alle Civili » eCzno- 
„ niche Leggi ; ei appena yi diede pnu- 
,j cipio, fu coftrotto ad abbandonarle , 
,, c lafciar infieme quella Univerlità 
,, per cagione della pelle ivi fufCitata. 
„ Ebbe «retta corrifpondenza con An- 
,, tonio Pinormitzno, che fu Cardina- 


le , c con Enea Silvio Piccolom^. 
che fu Papa , e chiamato 
„ tino V. allora PontaA*»*B“!"** « 

„ onorò del carico di Segret. «»« 

„ e dipoi lo fe’ 'Datano . e gu d'f« 

„ un Canonicato nella Chiefa diAan 
, Pietro, e per la fua dottrina, «bon- 
’ (4 , eh’ egli tenca , quel Sommo Pon; 

! . tefice lo volle anche riconofeere dt 
„ un Vefeovato, ch’egli non I» 

„ accettare . Fu amante della Ri-lig o- 

>i 
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ne di S. Afoflino , e di Santa Moni* 
„ ca , che fu madre dei mcdefimo ; 1’ 
,, ofla de* quali fece da Odia trafpor- 
,, tare a Roma , e riporre in una caf- 
,, fa nella cappella , ch'egli a tal eh 
„ fetta fé’ fabbricare nella Chiefa del 
medefimo Santo . ScrilTe e Rampò 
•y molte opere , che fono in un Volu- 
me riflrctte, cioè: De educatiomt li. 
éerotum , & eiarie eorum meritar , 
,, Ut. 5. Dialogai er itati s & P ti tata- 
„ tir ; De felicitate , &■ mi feria Diala- 
„ gui : Difeeptatio inter Terram , So- 
o, lem t & duram . Nella feconda Par. 
„ te fi legeono i Poemi , ed altre Poe- 
fie : II. htrorum Xneid.SupptemtH- 
,, turni djtianaxx Pompeiana: Coavi- 
„ viuta Deorura ; Excufatio a fcriptio- 
,, ne rerum geftarum Italim ad Co- Aa- 
„ tonium Pijanum ; Ad Salvatorem in 
„ fepulero pofituva •• Ad euadtm in cru- 
y, te pofitunt l B. Monica Elegiutn : 
„ Rujìiea carmina . Oltre q«cfte , fcrif- 
,, fe, ecnmpofeanche.'OePer/èverait- 
„ eia Religionit , ad Sororer Ut. 7. Ba- 
A^lttte PaticanA antiqua monumenta r 
,, Divi Bernardini Seaenfis & Caleflini 
„ P . Roman. Pont, Piue : DiBioaarium 
y, legate'^ tir de Pertorum fignificatio- 
t, ne : Ltter Epiflolarum ad multos fwe 
ternpefìatis doB'Jfimof virot ; De re 
y, militari : De eoaditiene bumana opus 
y, imperftlìum : Officia ST. Aagujlini , 
„ & MotticA matris . Nicolai Tolenti- 
,, natis , &“ Bernardini Senenfit . I 
yt Componimenti Poetici fono.* Anto- 
y, niados . feu D- Antonii AaacboritA 
Pila iibr. 4. Argeaauuca , feu Pel- 
,, lerit aurei , lib. 4. Salutatio ad B. 
« Pirginem: De Pbilomeaa , Cr Pica t 
,, De Caia , tir Muribvt eonqutjìut t 
,, De Sole , tp de motti . libri fiaguli t 
n ^otZtatulatio adSigifmuadum Cgfa- 
yn ftm : Ad Pbilippum Mariam Ange- 
j, lum Ducem Mediotani ; Carmen ad 
-t, Franeifeum Primum Piceeomiiem Me- 
,, diolani Dutem t Ad Meeeenatem ; Ad 
VI Comitem Franeifeum t Ad Co. Anto- 
„ nium Pijanum, Carmen. al iud '. Coa- 
y, pratulationet pugna Lutenfit , &• 
„ Navalts ad Nualaum Pieininum : 
„ Cengratulatio pugna navalit , ^ 

„ terrtfìris Palili Tellina! Pidoriato 
,, Carmen ad Frantijcum Carmagno- 
,1 lami Regi fot ad Papienfetl Profo- 
«I popola : De Oratione Ciceroni! ; La 
VI quale Opera fu in Lodi ritrovata dal 
Vefe. Landriano : AgnuiDei: Laus 
n prima ABtatit aurea: Elogiortimlib. 

>1 Hpmnorum , Diftiearum , tjr Epi- 
t) grammatum libri finguli t Bpitapbia 
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„ varia ! Perfionet metrica fePtem Pfai. 
„ Moreim Peenitentialium , «r quinqut 
„ ahorum : Pyftones ex Gradi Refpon- 
*r Apollinit y Orpbei , Hefiodi,» 
„ /EJopi y ed altre Opere MSS. che li 
„ confervano nelle due Librerie di Ro- 
»*ma, Apuliolica « e Capitolare del 
,1 Vaticano M. in Roma d’ anni et. net 
” fepolto nella fua CappeHa. 

in S. AgoRiuo, ove gli fu poflo fo- 
yy pra il Ino fepolcro un DiRico . 

*** > '•elio a* un 
£breo di Metz» fu convcitito a(U Rc> 
ligtoo Crifliana dopo la morte di fuo 
padre y da M. Bofluet • Si fece fin feniti. 
to Religiofo Agoflioiano , e poi Cino- 
meo Regolare di S. Geneviefain Pari- 
gi , c fu inviato in Angerj per farvi i 
fuoi flud). De Veti viGdiliin^, efu». 
vi onorato della Laurea Dottorale , e vi 
profcftò la Teologia nelle Scnole pub- 
bliche. Abbandonò in appreffb la fua 
carica per il Priorato carato di S. Am- 
brogio di Mclun . Godeva egli queflo 

Beneficio , allorché apoRatò nei 1679. 
e ritiroflì in Inghilterra, dove m- fui- 
la fine del XVII. Sec. Fu quelU l’uno 
de primi tra gli Rranieri , che li folte- 
varono contro 1 ' Critica del Sec- 
chio Tejiamenio di Ricardo Simon in 
una Lettera meffi alle Rampe, e indi- 
riazata al Sig. Bolle . Abbiamo ancora 
di lui dei Commenti fopra S. Matteo, 
fopra S. Marco , e fopra gli Atti degli 
AwRoli, fopra Joele , fopra il Cantico 
de Catuici , c fopra ì dodici Profeti 
minori . QueRi comeoti fono alDi Ri- 
mati dagli IngIcG ■ 

^ VELAS^QUEZ( Don Diego de Sylvi ) 
r UDO de’ nuggiori Pittori , eh’ abbia 
prodotto la Spagna, nacque in Siviglia 
nel 1J94- ApplicolD toflo a lavorare in 
fui guflo del Caravaggio , al quale può 
effer paragonato nelTarte di dipinger 
Ritratti , e fi portò in appreffò a Ma- 
drid , dove le fuc Opere lo mifero nel- 
la piu alta riputazione . Piacque alla fa- 
miglia Reale, c divenne primo Pittore 
del Re, che lo colmò di ricchezze , lo 
decorò delle maggiori cariche ,< Iq rega- 
lò della chiave d’ oro ; diRmzione , che 
concede ad ogn’ora l’iogrelTo nel Pa- 
lagio . Velafquez viaggiò in Italia , e 
fu ricevuto in ogni luogo con magnifi- 
cenza , perchè l’ onorare qucRo gr. Pitr. 
era lo fleflo che far la Corto ai Re di 
Spagna. S.M. l’amava affai, compia- 
cevafi delU fua compagnia, e godeva 
incredibilmente in vederlo dipingere . 
Lo fece Cavaliere di S. Jacopo , Final- 
neote effendo morto Velafquez io Ma- 
drid 
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8rid B *1 ìSie. i Tuoi funer»li furend d’ 
Una flraordinaria masnificenii . 

VELDE C Adriano Van ) cel. Pittòfe 
Olandefe , t di cui Paefaggi fono affai 
ftimati, i inadri d’ animali, le picco; 
le figure , c i piccoli foggetti galanti 
fono pure flimariifiitii . Giuvanni Vait- 
Velde fu ecctllence nell* Intaglio ; non 
bifogna però confonderlo con quello 
Pittore . 

VELEZ C Luigi di Cucearre, o di 
Duegnas) cel. Poeta burlefco Spago. 
». d’ leija nell’ Andalliaia, avea un ta- 
lento tnaravigliofo n volgere in ridi- 
tolo le cole le piti ferioìe i Egli fu 
|>iace*oliffimo alla Corte di Filippo IV. 
c m. nel 1646. Vi fono delle (ue Com- 
medie , ed un Componimento faceto 
intitolato «7 Diavato Zoppo , novella 
dell’ altra vita in Ifpagnuolo. 

VELLEJO Patercoln , cel. Iftorico 
Lat. credefi nat. di Napoli d’iina illu- 
iircFamig. e che ebbe grand’ impieghi . 
Egli fu alla prima Tribuno , c coman- 
dò poi la Cavalleria nella G.'rmanla 
folto Tib. fegul quello Princ. per anni 

in tutte le fue fpediiioni, e fu in- 
nalz. alla Pretura l'anno che Augnilo 
m. cioè l’an. jo.di G. C. Ci rimane Un 
fuo riflretto dell’ Illoria Romina, che 
i curioliffimo, la cui latinità , c Ilile 
ò degno del Sec. d’Aug. Egli vi nota 
con efatteaza le Epoche de’ gr. avveni- 
menti , e vi fa gli elogi de’ gr. uomi- 
ni . E' contuttociò_ riprefo d’aver Io- 
dato Tiberio, eSejano d’una maniera 
troppo lufinghicra , e ridicola , per cui 
fu precipitato fecondo Giulio Liptio u- 
nitam. con quello ^vorìto dìrgrteiato- 
Quello eccell. rillretto non è incero . 
Renano lo pubblicò nel ijaò. eda que- 
llo tempo in poi fe ne fono fatte mol- 
te Edia. Gli attribuifcono pur aothe 
Un Framm. nel quale ei parla di alcò- 
ne Legioni Rom. fconficte ne* Patii de’ 
Crigiuni; ma i Dotti Critici tengono 
per fnppollo quello ffamm. Quella d' 
Oifotd 1693. e quella di Pier Burman- 
no hanno la vita di Vellejo pel anni 
difpi 4 la del Dndwello. 

„ VELLUTELI.O C Alcffiftìdrtì ) da 
„ Lucca , uoni. del XVII. Sec. ci falciò : 
„ la EfpofiKjona dii!' Op. dal Pttrared. 

,, VENAFRO ( Silvano da ) vlfft nel 
» >S 31 - V Rampò: un Cotnmtnto /opra 
n ti Patrarea . 

VENANZIO Fortunato, Sacerdote, 
a fecondo alcuni Vefe. di Pnitiert, era 
Italiano, e nato in Valdobiadene tet- 
ta del Trivigiano nello Stato Veneto. 
Bopo d’aveir terminato i faoi llud| a 
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Raveimti, egli andò a Toorg, dir* fai 
ee amicizia rnn Gregor. Vefe. di quel» 
la Citta , e fu Di mefltco della Regina 
Kadegnnda, s’ acquiftò multa ripuraz, 
co’ iuoi ferini nel VI. Sec. e morFa 
Tuitieit verfo il Ò09. Havvi un fuo 
Poema in 4. Lib- della Vita di S. Mar- 
tino , ed altre Opere che il P. Browee 
pubblicò in un voi. In 4 - Venanz; For- 
tunato dice, che compnfe quefto Poe- 
ma per ringraziare S. Mart ino , perché 
fu lifanato d’un mal d'occhio pèr l’ 
intcfceffiimc di quefto S.iDto« Una 
bella Edieione di tutte le Opere di Ve- 
nanzio s' è fatta in Roma negli anni 
addietro per «pera del P. prior Lochi 
Mon. Cafinefe. - 

VENDOME ( Matteo de ) vedi Mat- 
tto de Vendome. 

,V VENDKAMINOC Andrea) Doge 
70. nel l47d. Si''^eblw al fuo ttmp* 
fi alcun difturbo cn’ Turchi 4 r ni; da- 
f, po un anno di Regno . 

„ VENDRAMIN 0 < Federico > Vn- 

n nez. morto nel 1 5J4- tradriffe : • gli 
fi fJMrJt « Dialogbt^ épétadfffi , « U 
n /agno di Stipiona . 

_ venere, Dcad’amoré; delle Gra- 
aie , c della Bellezza , fecondo la fav- 
era figlia di Dione , è di Giove , o fa- 
condo altri, nacque dalla fchiuiiia del 
mare . Sposò Vulcano , fu onorata co- 
me la madre d’imeneo, di Cepidtnef 
d’Enea, e delle Graz. Venere am&fn- 
cofamente Adone , e Anchife , Era |frinp 
Cipalm. adorata a Pafo, e a Citerà.' 

' ,, VENERE C Bonaventura de ) da 
f, Cfiicti , nato nnbilnt. nel If}/ eli 
i, erudito in Lettere Umane 1 Menò 
1, per piò anni vita folitarla nel etra» 
f, ordiiic di S. Fraocéfto nel Contado 
1, di Perugia, e m. fantim. nel i«adL 
„ Egli lafCiÒ dato alle flampe i •» 
1, Breiie Tranfànto dalla l'ila dall’ ta- 
ri ntil Stivo di Dia Fra Banao. il Peft 
tj lag- Romita ; PiraH^t fu ti. v 7 * 
,1 Rima Spiiituali , 0 CangaHi i OdiA 
,1 rifio di Venere morto nel It]}. Al 
Monaca Caflìnefe , e Cardinale . 

,, VENETO C Andrea ') dert’Ord. 
,1 de’ Servi ,• viffe ntì XfV. Sfc. LtlGi 
in Bologl e fu dalla Repubbi. matr- 
,, dato nel Concilio di B-filea. Scrif- 
„ fc più Op;, e trali’alire : un tom- 
,, manto [apra là Genifi ; atn altro rfo^ 
il pra i Naturali di AriftatUd' i^uH 
II /f*. int. Rarimum oratianum * 'a- un 
„ altro col titolo Campar PItrum à 

„ VENETO (Ciò.) dell’Ord. Cer- 
t, telino, e del Sec. XV. ftriffe un libi 

Il in- 
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„ *»• humilit itt / I J ftculum mortene 
y, »nrm / j. Cornn t fenu n /. l. Xtrmo- 
,, n« v»v/i ; ^ tur»» tire. 

„ VtNETO C ) A({iiftini»no ^ 
„ fliRi4in «i tuo i.mpo il M(inarc«<te 
^ Tc toni, fcrilTr , e : Cantra 

„ Ju-iaBt lib. I. Sermonct ét t(mpor$ ; 
,, St-monet dt Sand s; Serrnones Qua- 
,, dragclìm^: Ot Con'tpriant Bcatifs. 

f'-m Ot ìncarnationt Utrbi Dei ; De 
,, Ex elientia Inerbi Dei . Saper ftnt. 
„ ab. 4. / 1 d libros Phffteor. lib. 8- Set- 
^ per Itb. He Gentratrene , IS’ Corrupt. 
^ tib. ». Super hbrot dt Anima, Ub- j. 
„ Xamma PbUofepb a Naturali f -, t.p. 
,, De Coneepttont Mundi , qui Aflronù- 
,, mr# ^anut nvaeupari pote/i , Ub- !• 
,, De etrculu rompontntibuf Muadumi 
,, De tompofitiont mundi : Super Ub, 
^ Porpbfrìi , lib Super Prreditamen- 
^ ta , l I. Super Itbras Pefteriorum • 
„ /. »• LoRÌea parva ; Leg<ea magna : 
„ De quadratura etrtuli i Super eonfe- 
„ quentut ferodi . RidutTe in competi» 
^ din r Spofit^iani del Dottore Giovanni 
,, di Ripa , nel primo lib- delle Sen- 
^ ttnxjt < M* in Pidova in età giova- 
,, Itile, alti ij. Giugno del 1419. e fa 
•, fepolto nella Clticfa della fua Reli* 
a, gioite, nella Sagriftia, ove fu ono- 
•, racn dì Statua ledente in Cattedra 
•, con un Epitafin r Non b da cnnfin* 
„ derfi con un altro Paolo Veneto 
„ dello Relfo Sec. , che fu deli' Ord. 
j, de’ Servi ,.e fcrilTe : De notétiaDei , 

De condendo Cbrifliono teffamento ; 
3, Dt ordine Cr progrtffu fui ordini! ; 
3, Explicatio Dantis AUgtrii Poeta 
m Fiorentini ^c. 

"t VENEZIA C Concìlio di ) a’ 14. 
AgoRo del 1177. tenuto da AicITandro 
Ili. aflìRitoda’ fuoi Cardinali , damoU 
-ti Vcfcoiri d'Italia, d’ Aleraigna , di 
Xatmhardia , e di Tofcaoa. L’ Impera- 
tore, che aeea rinunziato allo feifma , 
c giurata la pace il di I. d’ Ag. , vi affi- 
dieva . Il Papa fulminò fcomunica con- 
tro chiunque quefla pace difturbcrebbe . 

„ VENIERO C Antonio ) Doge Ve- 
3, nez. di. nel 1384. fu cosi amico del- 
,, la giuRiaia , eh' egli confinò in pri- 
„ gìone Luigi fuo figliuolo , che avea 
3, giovanilmente difonorato una cafa 
3, . obile con parole. NelcoRuì govcr- 
3, • I fi ebbe l’ Ifola di Corfò ; fi foc- 
3, curfe Emanuello Iniperad. de* Gre. 
33 ci contro i Turchi , e Sigifmonda 
3, Re d’Ungheria: e fi te' la lega co’ 
3, hiorentini , e Sancii concto Qiaa 
et Cglcazzo Vifconù, 
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M VENIIRO C Bertucci 5 Ven. fiori 
M nel coreinciamento del XVI. Sec., c 
n fciilTe; gli Annali P'emeti , e alcuna 
„ dichiarazjoni /opra le cefe ofeurt dò 
,, Arift. Marcantonio Veniero Proccn» 

„ rator dj S. Marco del XVI. Sec. fcrif- 
,, fe un lib- intit. Pb/fiotogiea . 

3, VEN I ERO C Domenico ) Sen. Veq. 
n del XVI, S.IC feriXe alcune A/nte, che 
„ fparfe fi leggono in molte raccolte 

„ VENIERO C Francefeo ) D>ge Ve- 
33 neziano 80. dei 1554. regnò tfeadt» 
y, le cofe della Repubblica in molta 
3, pace ■ Bona Sforza Regina dì Polo- 
„ aia figlia di Gio. Galeazzo Duca di 
„ Milano fu al fuo tempo in Venezia. 

3, M. due anni all’ incirca dopo di go- 
33 verno ■ 

,, VENIERO C Fraaeefco^di Venea- 
,, nel XVI. Sec. , fu Fili»rofj eccellente 
„ del fuo tempo , e per la Tua dottri- ' 
3, na , e faplenza la Repubblica l’ ini- 
„ piegò ne’ più rilevanri affari , ne’qua- 
3, li rinfcl conforme alla ferma e buo- 
„ na opinione, che di lui tenca cìa- 
3, feuno ; poiché fu ne’ Configli accor- 
3, to , pronto , foliecito , rifoluto , e ii- 
33 nalmentc in ogni operazione giudi- 
,, ziofo . ScrilTe e Rampò : Quattra li, 

3, bri /opra Ariftotile , dpve tratta del, 

,3 /’ Anima ; Vn Dialogo della Polonti 
„ umana j I Difeorfifopra i libri del, 

3, la Generazione , e Cerrut^iaiie d' A- 
„ riftotile , dìvifi in quattro libri, V. 

„ Teat. d' Vom. Leti. Gbil. 

„ VENIERO C Lorenzo ) Veneziano l 
n fu allievo deW Aretino , e Autore 
,, della Zolletta , e della Puttana er- 
3, rance, Mafieo Veniero fuo figliuolo 
„ fcrilTe pur delle Rime . 

,, VENIERO C SebaRiano "i nobile 
„ Veneziano fu Gcueralc della flotta 
,3 Veneziana nell’ cti di piò di do. an- 
3, ni. Il fuo valore fu maravigliofo 
„ nella battaglia di Lepanto; e fallii» 

,, tanto credito 3 che depo la morte 
„ del Mocenigo a pieni voti fu creato . 
„ Doge I e fu rsj. nel 1577. c m. nel 
„ I 57 «- Grazian. Iflor. di Cipro. 

VEN IO ( Ottone ) celeb. Pittore na- 
to a Leiden nel 1555. acquifloffi una 
gran riputazione in Italia e fu impie- 
gata dal Duca di Parma, daH’Impera- 
dore , dal Duca di Baviera , e dall’ Elct- 
tor dì Colonia . Infine fu chiamato a 
BruITcles dall’ Arciduca Alberto , che 
trumìnollo Intendente della Moneta . 
Tra i Quadri di Ottone Venìo , vengo- 
no flìmaii fuprattutto il fuo Trionfo 
di Bacco, c la Croa, che fece per la 
Caiicdralc d’ Aaverfa . fu qucRi Mae- 
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llTo*deI celtb. Rubens. Moft a Bruf- 
nel Gtibcrto, e Pietro Ve. 

flMl trat^elli fi diftinfero «neh «® , 

frpriS hclV muglio, il fseondo nel. 

^*VETSTTIDlO Biffo . Rotti» no di vii 
»» 7 *fu ; fu all» print» Mulattiere, e 

5 >.cquiftò poi un. «1 gran nputaeione 

nell’ armi folto Giulio Cef»r« , « 
Anrnnio thè fu fatto Tribuno delpo- 
polo Pretore . Pontefice , e Rnaimcn- 
fe CÒnfole. Vinfe i Parti in tre gran 
battaglie , c tr^nfò 1‘ anno J*' 

Gesù Ofifio- Dopo 1 » fua ^ 

feppellito con gran onore a fpefe pub* 

VÈNTRIGLIA C Pl»vio ) Capu»- 

„ no Giureconf. fcrilTe : .rnmM«»r«f . 

$A juf» Munjeipol. . 

iuris Refponf. five ConfiUa ; Eie- 
Il gU , Ani^ernmst. Epigremin. Pro- 

”, {Venturi cp- po«p *“'5 

„ égli in Siene il 

\69ì- d» nobili genitori , * *?*l *7«t. 

” «Bli II. Aprile fi facrò a Dio nell» 

„ Compagnia di G. dove l »"• 

fece la folenne profeffione de Vott . 

” mr.gnb la Filofofia per duo anni .,, 

’ Firenee daP 1730 » ’l ® 

’ la Reitoticaper moltiffimo umpo in 
Siena, in Prato , in P‘renzefi Va, 

’ di nuovo in Siena, e finalnience in 

’ Roma dal 1740. al I 74 d-^ Mori m 
” Ancona nel i 7 Sa- ove dal Seminano 
\ Romano era flato mandato di con- 
’ fenfo de’ funi Superiori per mutar 
” aria. Sr.mpò: Dante con una bre- 
’ ve , e {ufficiente dichiaratone del 
’ fenfo lettetele diverfa tn piè lua- 
'/ghi da quella degli antichi Commtn- 
” furori ; «« Lucca 173» Oratane fu- 
nebre ditta nelle S oleani Efesie 
„ deli' rilujltìft. e Reverendtft. Mon- 
Zfigner Luigi ^oria Strow Ptfio- 
,, vo di Fiejole nella Cbtefa di San- 
’ ta Maria in Campo nella Ciad di 
” Firenze . La Divina Commedia 4t 
Dante Alighieri ean una breve , e 
n {ufficiente dichiarazione del Senio 
*; lutetale diverfa in P'è luoghi da 
” auelle degii ar.tirhi Commentatori . 
„ Feroita prtffo Giufeppt Beruo 1749- 
„ Non è guella una fetnpiuc riflampa 
del già mentovato Contento-, ma u- 
„ na nuova edizione con molte gi“?* 
’ te confiderabiliffime : « pur lafcid 

„ MSS. molte Orij^io»» latine , c al- 
tre Opere rammemortte fltll 
re delia Stona Letrerarta d UaitS 
Tomo 6. • 
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+ VÉRBCRIA C Concilio di ) 

75J. fatto tenere dal Re Pipino. Vi ft 
fecero , come fi crede , al. Canoni , 
che per la maggior patte riguardano a 

"'V'^VER^ÈRIAC Concilio d^i ^ 'I 
d’Agofio.deirSjS- Quattro Mctr^oli- 
tani , e pili Vefeovi vi approvarono 
S" Ar’ticolf, che il Re Carlo pubblicò 
nel Concilio di Spiffons . j- ^ — 

+ VERBERIA C Concilio di J a *5- 
d’ Ottobre deir 8<3- Carlo C»'''» 
mette a Rotado d^ andare a Rom» fe- 
‘cóndo gli ordini del Papa . , 

+ VERBERIA C Concilio di 3 » *4» 
Aprile deir 869. di ap- Vefeovi i" pr^ 
fenza di Carlo Calvo, inemaro di LiWB 
vi fu accufuo , e vedendoli prcHalo * 
appellò al Papa dimandando la permiN 
fione d’ andare a Roma . Quefla «li ftl 
negata, ma fi fofpefe U Pro«du'ra. 

t VERCELLI < Concilio di 3 •» ««f- 
fe di Settembre del 1050. UnWO ^ 
Leone IX. Vi cran Vefcovi di diverfi 
Paefi . Berengario non vi venne, ben- 
ché vi lolTe flato chiamato . V. fi con- 
dannò, e bruciò il libro di Giovano! 
Scot fopra l’Eucanflia . L errore di 
Bercnear.o Vi fu pur condannato .. 

„ VERCELLI CGuglielmo da 3 "« 

, 1134- ftabill una nuova riforiMdell 
; Ordine di S. Benedetto, 5 I OrdiW 
’ de’ Frati di Monte Vergine nel Re- 
gDO dì Napoli. Egli per la fua San- 
V ti là fu caro a Ruggieri I. «h? *tnc- 
ì! chi il fuo Mon alierò . Gk>- di Nufeo 
,! dello fteffo Ordine, che viffe a fuoi 
t»mni . ne fcrilfe la vita . 

" VERCOLIO , Pittore ed Intagliat,^ 
re Olaod. , le di cui Op. a marnerà fo- 
no affai flimatc. A* 

VERDE C Francefeo 3 NapoU 4 
„ origine, della Terra di S. Anumo , 
„ diocefi d’ Averla , Dott. >« *• 

n già , ed in legge , Icffc nel XVII. 
” Secolo in Napoli per molto tempo 
l’iflituta Canoniche; ma comemo.. 
;; Brano le fue Opere, 

„ ,0 profonda letteratura. EgU lafc.ò. 

Praxis noviffima Sac. Ftg. Confi, 
Neap. fulii Cafarit Gaìuppi cum ad- 
” diaon/but R- D. Frnncijci Perde U. 
I & Sac. Theo!- DoEotit pana que- 
iuor , Neap. ex TjP- EuioviciCa^ 
;; li \66yinfogl.Ttroc,murn, &Jt^ 
l, tonomodidafcalta ad Vmver fura lui 
„ civile iuxta formam quaiuor tibr^ 
rum Jnftitutionum Civilium m duot 
„ Torno! divifum Tom- }• a 
’ pud Caftaldum l66%. m M, 

” già fuftdamtntalit Caramueln jefi- 



> 
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fy tienti fdleUSt , ndvitath , JìngMlari- 
*, tatù , d* improbabilitatit frttflra ap- 
••f ptllatà ab itlufitijf. Dtmina D. Iji- 
Crefpfno or Botgia Epìfctpo 
*, Piattntino : fuas taitiert tffe ami- 
», quas, ptobabiltt , aiieaftii fpeenUti- 
\ ve , pradietqut feeuraj , brevittr , 
V» ty tiare àemoaftrat D. PraneifetH P’er- 
iie&e. Lugiiuni fumptièue Laurentii 
AniJJan. i«6». H D. Ptanifei t'er- 
II de U- J. tr t , Tbiolegtà D. ac Nea- 
poli kegii Jorrt inttrptttls Anate^ 


>, phalee^i prokibitat interim tlifett- 
n tieni epiniontt . Ad varia butrafapt 
Capita Summerum Pantifiettm Aie- 




», xmdri VII. Citmerttis Vili. tP X. 

^ Ltenit X. 60*1» 
4, iaditibPt neeejjariit , Lugduni fum- 
», ptibar Laurentii Aniffon i&pì, in 
»i f»l- 

VERDIER ( Antonio di ) Signor 
di V;iDprivat, nato a MontbrIIbn nel 
Forefe agli II. Novemb. 1564. Si rtfc 
etiebre nel Secolo XVI, colla lua Bl- 
bliotbeca degli Autori Franccfì, e col- 
le altre fue Op. le quali con tuttociò 
dono molto fcarfe di critica , e di e- 
fattezza . M. nel idOo. ai ij. Settem- 
bre d’anni % 6 . Non bifogna confon- 
derlo con Claudio di Verdier foo < 5 - 
*lio , Avvocato nel Parlamento di Pa- 
rigi', ed Autore di alcune Opere, che 
non fono nimate. 

VERDIZZOTTI C Ciò. Maria , o 
Ciò. Mario ) Cittadino Veneziano 
vide nel Sec. XVI, Era uomo di Chìe- 
fa, « godeva un beneficio nel Trevi- 
giano. Serifle de’ verfi Latini , e al- 
*re cofe , Pregiabiti fono le Cento Fa- 
vole Morati in varie maniere di verfi 
Volgari con belle figure da lui medefi- 
itio difegnatc. Abbiamo ancora unx 
Verfione del 11 . libro dell’ Eneide , e 
la Vita di Girolamo Molino Patrizio 
• Poeta Veneziin premeiTi alle Rime 
di lui, ch’egli raccolfe e pubblicò. 

t VERDUN C CoDcilìo di -) fui fine 
del 947. fette Vefcovi vi confermaro- 
no ad Artaudo ri poffeffb della Sede di 
Reima, ebe Ugo li dilputava . 

VERGA C Cipriano J dotto Religio- 
fo Spagnuolo dell’ Ordine Ciflercien- 
fe , iniegoò la Scrmnra Sacra nella 
Univeifiià d’ Alcali. M. nel 15^0 Ev. 
vi dei fuo de’ Commentari fopra Giob- 
be . fui Salmi, e fui Cantici ec. 

VERGER di Hauranc Abbate di S. 
Ciran f Giovanni di ) famofo nel Se- 
colo XVII. piò pc’ Difcepoli , che al- 
levò, che per le-fue Opere. Nacque a 
Bajuna Bkl jj 8 i. d’una nobile Fami- 
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glia , Dopo d'avere fiudiato In F?a\. 

a'kK ' 

o f*'.— "AZ ’ -P®'' '* Tinunaia 
di Enried Lujgi Chateiguier della Ro- 
ehe- Potai , Vefeovo di Poitierc. £’ 
Abbate di S. Ciran fi diede alla letto- 
mi de’ tot. 
m^ò de nuovi fillemi fopra la Graaìa , 

che tentò d ìBlinuare nello fpirito di 
Gianfenlp , e di un gr. num. di Teo- ' 
«jgi , co quali carteggiava . Ogni Ara- 
da iknte per farli abbracciare dai Si- 
gnori di Le Maitre. Arnaldo d’Ao- 


dilly , e da molti altri Difcepoli, che 
avea allbvaf! • il che avendo fufeitato 
un gran rumore , il Cardinal di Ri- 
cnelieu lo fece rinchiudere nei idrg.. 
Dopo la morte di quello Mióiflro 1 
Abbitc di S. Ciran tifcl di prigione • 
Ma non ìflette molto in libertà , ef- 
fendo morto a Parigi agli n. Ottobre 
164}. d anni di. Abbiamo delle fuc 
Lettere Spirituali , un Trattato della 
povertà di O^C La Suijlient Reale , 
divtrfi altri Trattati , ed un groifo vo- 
lume in fogl. flampato a fpefe del 
Clero di Francia , fono il nome di 
Petnt Aureliut . Quefl’ Opera fu fop- 
preffa per comando Regio , ed alcuni 
altri fuoi Scritti furono condannati 
in drverfi tempi dopo la fua morte * 
Del rello fe fi toglicEero da’ fuoi 
Scritti le invettive , e le ingiurie 
contro de’ Cefuiti , farebbero moka 
brevi . 

VERGER IO ( Pietro Paolo ) FIlo- 
fofii , Giurrconf. ed Orar, del Secolo 
XV. era nativo di Giuftmopoli , aitra- 
tnen^te detto Capo d' Iftria , fui Colto 
di Venezia. Aflillè al Concilio di Co- 
llanza , e fi fece amare dall’ Impera- 
dor Sigifmondo, alla di cui Corte m. 
verfo il 1431. d’anni 80. io circa. Vi 
fono diverte fue Opere . Non bifqgna 
confonderlo ccn Pietro Paolo Verge- 
vo fuo parente, ebe fu mandato nella 
Gernianiz dai Pontefici Clemen^ VII. 

* Paolo III. per un Concilio Genera- 
le , che fi dnvea aprire . Ebbe in ri- 
compenfa il Vefe. di Capo d’ Ifiria , 
ina patria. Ma in appiedo clTendo ca- 
duto negli eirori de’ Proteftanti , fé- 
minò 1 fuoi errori pfelTo de’ Grigioni , 
e m. a Tubinga ai 4. Ott. 1505. Com- 
poftf Alcune Op, che non fono neppure 
ftim. gr. cofa da’ medefimi ProlcAan- 
»i • Vegganfi le Diff. VolBane del Ze- 
no T, ». p. 15. 

VERGIER ( Giacomo ) Poeta Fr. 
nacque a Lione nel 1057. Giovinetto fi 
portò a Parigi , ove II tuo fpiritrt pia- ' 

tevo- 




ec*oI»i « le foe Pol'K m»«il«ee lo fe- 
cero ftim. e ricercare . Ejli allora ve- 
jliea 1 ’ Abito Cleric. e fi fece ricevere 
3adcellicf« della Sorbona . In apprcRo 
•’atoigliò* alla Spada , ed il Marcbefe 
di Seignelay lo fece Commiffario Or- 
dinante della Marina nel idpo. Fu fat- 

S o pur anche Prefidente de{ Configlio 
el Commercio di Dunkerque . Ma la 
fua voluttnofa negligenza ed il fuo a- 
inorC ai piaceri l'impedirono a falire 
piò alto , c ad gmmafiare piò gr> be- 
ni. Fu alTafiaato da un colpo di pifto- 
la a Parigi verfo la mezza notte , 
ventre andava a cafa , dopo d’ avere 
cenato a cafa d’ nn fuo amico a< ag. 
Agofl» 17*0. d’an. 6j. Si legge in 
qualche Op. che Verger avendo fatta 
lina Parodia contro un Princ- polen- 
te , fn uccifo per fuo ordine. Ma que- 
llo racconto i interam. fallo . Havvi 
una fua raccolta di Poefie ^ di Canzo- 
ni , e di Lett. e d’ altri componimen- 
ti la miglior ^diz. ò Quella d’AmAerd. 
nel l^ga. in a. voi. in li. fovente ri- 
legati in 4- Sono principalm. Aim. le 
fne Cane, perchè fono compoAe con 
molta delicatezza, f'ergitr , dice il 
Sig. Voltaire , è n riguardo itila Foa- 
taini , eomt Capijtrtu* ceia Rtcint , 
fievole imitatore y ma naturale . Abbia- 
mo ancora dì lui « Zaila j o fia 1’ A- 
frieana in verfo , ed óna ìAorìetta in 
srofa ( ed in verfo intitolata •* Don 
Juaut ti Ifabtlht dovella Portoghe- 

^'vERGNE ( Pietro Treflan della ) 
fam. Direttore i c Miffionario del Sec. 
XVII. nacque nel idiS. d’una nobile 
ed ant. faniigl. di Linguadocca. Egli 
fa allevato nella P. R. R> ma d'an. 
ao. fece r abbiura , nella quale fi fece 
molto flim. In appreflu lafciò la Cor- 
te , ed ogni idea di fortuna « e fi riti- 
rò hi Linguadocca còl Sig. Pavillon « 
Vefe. d’Alet. Egli fece un viaggio 
nella Palcftina col confenfo di quefto 
Prelato, ed efiendo ritornato , fi diede 
ìntieram. alle Mìfioiii , e a dirigere le 
«Dime , qualche tempò dopo avendo 
avuto parte al Libro della Teologia 
morale, fu cacciato da Linguadocca per 
Lettera di figlilo , ma dopo il Re lo 
Tiflabill nella fua prima libertà. £- 
gli a’ affogò vicino al Cailcllo di Tc- 
rarguea , mentre andava a Parigi a’ 
7. Aprile 1684. La fiia princip. Opera 
ò intit. Bfame Gin. di tutti gli flati , 
e eondigioai , « df’ peteati , tbe fi pof- 
Jan commettere in x. voi. in 11. fotta 
il npmt del Sig, 4i S, Girmano reti 
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tre ]. vai. Spettante a] t/hraatamti , ti 
Artefici . 

VERHEYEN (Filippo) Dottore la 
Medicina , ProfefTore Regio in Anatt^ 
mìa, ed in Chirurgia, uno de’ piò ce L 
Anatomici del fuo tempo j era figlio 
d’ un Contadino del Vìllagio di Verrei 
broucq . Lavorò la terra co’ fuoi pa-c 
reati lino all’età di ventidue an, quam, 
do- il Curato del luogo trovandolo <U 
molto fpirito lo dirozzò, e gli procur 
rò un luogo nel Collegio della Trinità 
di Lovanio, Verfaeyen vi fece ta:iti pro- 
greffi , che fu dichiarato il primo tra’ 
fuoi Condiscepoli . Divenne Profeffore 
in Anatomia, e in Chirurgia, e a’ ac« 
quiftò una gloria immortale M. in Loe- 
vanio a dì 18. Febbraio 1710. in età 
di felTantadue an. Abbiamo di lui utt 
eccellente Trattato , de Corporit bur 
mani Anatomia , la feconda edizione 
del quale i diiBrulTellcs 1710. in 4. un 
' Trattato de Feiribut , ed altre dotte 
Opere . 

VERINI ( Michele ) celtb. Poeta 
Fiorenttao, era figlio di Ugolino Ve- 
rini , noto per le fue Op. I>’ fuoi an* 
piò teneri avea una folida pietà, e in 
apprelTo ricusò di feguire il configKo 
de’ Medici , che gli ordinarono, che 
fi ammogliale , fe volta ricuperare la 
fua priitina falute • Egli fioriva verfo 
la fine- del &c* XVI, Vi fono de* fuoi 
Diflìci morali in Latino, che gli ac- 
quìflarono una gr. riputazione , e tha 
furono piò volte riftampati . 

„ VERINI C Michele ) Spagnuolo, 
„ ma allevato in Roma fotto la difei- 
,, plina di Paolo Saffia dì Ronciglio* 
„ ne. M. nel 148]. e ci lafciò un’ o- 
„ peretta.* De ^ererum merini. Net 
„ fuo feMlcro gli fu fatto un onoro* 
,, vola Epitafio . 

,, VERINI C Ugolino ) di Fìreiitc, 
„ fiorì nelle Lettere nel 1490. in cit- 
„ ca, folto la difciplina di Criftofora 
„ Landini , uomo di molta erudizione 
„ in ogni fotte di feienza, onde Mar- 
„ /ilio Ficint lo chiamò Sacerdote del-. 
„ le Muft , ed arca ringoiare delle ot* 
,, lime dilciplinc . ScrilTe e. Rampò : 
„ Teftamentum novum , & vttus R»- 
„ mano carmino eonteatum : Litri trtt 
,, de Uluflratione. Urbis Fiorenti^ ear^ 
„ minibus conguli , dar. H/mnprnna 
,, fapbicit vtrfibus elaborataruA im 
„ laud'tm Cbrtjfli , tP San&orumt li- 
„ bri guatuor : Fita SanSifs. Antoni- 
,, ni Arebiprafulis Fiorentini btroieu 

Carmine confetipta : Sflva in lau- 
j, d(m S, BbUippi Fiorentini dt Beni- 

titf 
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n'tìit Oraìitit Ttrvonm 'Èe^tm Matìi 
- ^ f^irginit inftmratoris. Di '^yi fcrif- - 
fe: CovtntewarJt Jf^a Otàt/oi E- 
t> pigramml a StafrUf ' Regina d.t/a- 
ìt gher//e , Jtglià’dti\ Re . Ihrdneando ; 
,, cd altre Op< MS$< che (T eoo fervati a 
,, appreffó sii Eredu df Franéefeo V«- 
,1 ^init che fu (^rtor dr Friofipna nell’ 
,t UniverGtà Fifa'; .V-. Tt.it. d' Uont, 
„ Utt. dhil. “ . . 

VERMANOEK ( OHo ) Pfttor? , e 
Poeta , nativo dt fiXoùle'br^c ' nelle 
Fiandre , fece conafcere.del fuoco, « 
dell’ ingegno. iiellf fiio^PoeCe., e uclle" 
.fue Pitture 1,' li’ cut lógg^H* P'-'f 
la maggior parte cavaci dalla Sacra 
Storiai Mi Ilei lui abb.anio 

. un trattato 'd/;|la Pittura^- (p v^t* de' 
Dottori Fiatpminghi ^ delle Catnintdie , 
e delle 'Mtre PoeGe . ’ 

VERME YEN ( Gian-Cornelio'} ce- 
leberrimo Pittore, nativo d’ un Vil- 
laggio prelTi' H rtem, fu fopranbomi- 
nato il Barbuto, pecche egli' aveva , 
'dicefi , uoa'barba e) lunga , che la ftta- 
licinava per terra, anche ituaAdn età in 
piedi . Ac^uiftulfi la Aima dell' Impc- 
rador Carlo V.. e fegu! qucAo Principe' 
lìétla’ fpcJìtIone di Tubifi, eh’ggli di* 
pinfe in molti Q.uadrl. M- a.muiTcl- 
let nel ‘iSJd- in eti dj 59. ah. 

^ _ VERMIGLI Q PietrbS famofo Calvi- 
piAa , .pih noto folto 'il nome di Pie- 
.tro Martire , nàcque a Firenae agli 8.* 
Sete. 1500. VcRi 1* abito di Canonico 
Regolare di-S. AgoAioooet MonaAero 
di Fiefole , c (i refe valènte nel Làti* 
no , c nel Greco, nell’ Ebreo, nella Fi- 
lOfoEa , c nell^ Teologia . Fu fatto poi 
Càpo della foa Cóngrcgàzionc , e pre- 
dicò con tanta eloquenza , che fu te- 
nuto per uno de’ più fccellxnti Predi- 
cyori d’ UalTa . Ma- ia lettura de' Llb. 
di Zumglio, e di BdcerO'avcndolò fat- 
to cadete nell’ errore , perverti Trc- 
meUio, Zanch.io, i mólte altre perfo- 
ne , condufe foco Bernardino Occhino « 
Gcnetalc de' Cappuccini , pafsò a Zuri- 
go , poi- a BaGtca , c in apprcUb ad Ar- 
gen.tina, .ove apri Scuola pubblica, e 
(posò una giovine Refigiofa, chiamata 
Caterina. La fua faina lo Àrcediman- 
darrin Inghilterra , ov'egti andò colla 
fua maglie net 154}. Egli fu fatto Pro- 
fesse a Oxford , L- tenne .quello hn- 
pir^ fiiio al 155^. quando ritornò in 
Argentina. Andò poi a infegnarc a Zu- 
rigo , ove m. nel 1562, Egli aveà affiAito 
l'anno avanti al cnllnquio di Puidy. 
HavVi un gran numero di fuo Opere, 
che cfcmpofe per foitonere i fiioi errori. 
Turno ni. 
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t VERNEIL fuir Oifa (Confrlio 
di ) il Oeccmbre dcll’844. Ebróruo Ar- 
e^réte CappeHano del Re Cirló’ ,• ,t 

• vefeovo di Poitiersj. vi oroiede,ttc ■ io 

prefenza di Vcnilone d) Sena, e vi A 
fecero I». Cahonì , Nclja prcfbziobe 
fi ej^ortà ivRe a conferirare U pace co' 
fuoi frateiii • ' . ' 

VERNEY C.^v^cciardo Giufeppe dr) 
celibr* Mcdjco , membro dell' l^càd|- 
-mia delle Scienze di Parigi, Pfofeifo- 
re d’ Anatomia nd. Giaedino Reale ^ ed 
uno de’ più dotti Aaatoihicì del fuo 
tempo , n'acquq a Feurs. nel For’cfr a’ 
S- ASoAo 1848. d’un- padre, ch’era. 
Medico di queifa Città . S’acquiAò, u- 
na. riputazione inimoftaic coUq ì^ue Le- 

• zioni , c colla fua Sciènza An >UMnìia , 
e JAotia Naturale, e m. a Parigi a’ 
IO. Sett, i7ao. d’an. Sa- Màirvi un fuo 
eccell.* -TfàftaA deli' organo dell'udtto ? 

VERNJA C Nicolò ; daChrcri,f« 

„ Medico di Profèlfionc nel XV, Sftoa. 

lo , e jcfl'e in Padova por' ^ fpazio 
„'di'35. anni , e fcriSe, e Aampò t 
„ Vohtta periterfam Bvtrroit opimlf- 
„ detn de unitala intelUCiat Dt iny’- 
,, m£ felicitate qq.. divina tre- '• * . 

t VERNOV C Concilio dì ) fuUà 
Senna del 754. (ccòndo FIcurl’agli ir. 
Lugli-o. Vi fi fecero aj. Camini , 'e. vi 
fi ordinarono due Conci!) per cialcun 
anno',* il 1. il dì i. di Marzd:''i).f«7't' 
condo ,il t.'Ottobre . ‘ • 

VERlO ( Antonio ) delia Città' di 
. Ikccc ^ Pitrure 'di buon grii^odcl XVII» 
Secolo paifito . ■* 

VERO C Luciut ) Imperai. Roma- 
no, c'r« figlio di un altro Lucio Péro 
adottato da Adriano , fu aCoCiato all’ 
Impero da Marco Aurelio-, che gU die- 
de , e colloco U fua figlia Lociita in , 
mftcìmonio , e che Jo ' mandò io- O- 
ricnte corttra i Parti . Lucio Vero gli 
feonfiife l'anno 163. di GesùCi'illo, c- 
diedefi pai in preda ai ogni diifotutez- 
za , e voluttà . ■Morì apoplecico , men- 
tre in jittiga paSava' le Alpi 1’ an. \ 6 S, ■ 
di G. C. d’ anni 41. Dopo la fu-a mor- 
te , Marco Aurelio aS’ocìo Comodo all' 
Impero. 

VERON ( Frjincefco ) cclebré Mif- 
fioilario , e ControverfiltA del Secolo 
XVII.' nativo di Parigi, entrò ne’Ge- 
fuiti , c fc ite ufcl gualchd tempo do-, 
po . -Fu fatto Curato di Charenton , e 
mori nel Ì849- Havvi un Aio eccellen- 
tb metodo di Controverfia , con uiki 
regola di Fede, cd altre Op. l-a mag- 
gior parte delle quali furono Rampato 
in i. voi, in foglio . 

G t VE- 
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f VERONA C 

J1K4, có«i'n'>»“’ j,* , Novemb. 

orkiinvito CoHituiione 

llucio Papa ^ p,e(«pza dell 

coriro B" E" vede iUon^f® 

delle due Po''“® ^ le pene Spi^ 
fie ..La Ch'cfa v .mp'eea ^ , 

■lijuah, » Impef^d-^'Vir |>p «olev* 

rJpi intere >1 » EVettei di «luel.tcìh- 
Patann' , e *4” . ^ jh’ effi efefe 
poi e U gli Ecilefiaftici , e(lRe- 

. citavatto ferrili , c»» 'a 

atano la Romani avevanp al- 
le' gl’ Imperadn i «r"‘;;'eeUioni . ^ 

"'veRON^E Cil) Pittore celebre , 

f'- ‘^\i'*;*RaTl C Qia.r,maria> H Per- 
„ \ ERP" , X.VI.' Secolo , e-rtufer 
„ eara^* v'«e,"'‘ eioolientiffinto 1 
>’ r' rofii e Teortigia. molto 

,, nella Filofo^ • lafua dotirma 

’’ ecceUente . f „er mad- , 

” ^‘'ìo lì Saao* Concilio di Xrtoio'; • 

” dS^li 'fi còmprendm^o l fcRuent. 

»’ ... : • Drrpotariflner 

• ,, Trattali . ^ ^ Operr^uJ ^ 

,, •fedir . £3» Cettimon'®!'^ 

■ ’» feee/e.^De Matrima’iif Sa- 

,, ofraf-ie /P_ pureatono: De tn- 
a» - De Mtniicantibui , ^ 

„ ««‘'fif"'''*- ì;* li lecoiido volume 

o»e P'eiéiDo- 

" «“nlTcaV®"."**^ 

;; V/*' 

” ijSi'èTfemontm Deminr 

„ a/j»' » .i»*i 

’• '«■•'■'•' ;:,"r 

” /ur f®/f» LntAeranornm dogma». ■ 
•: -N I ouarto fono : /«• 


-, per Evan^f»'*, ■ 


"'7dVm N T " f'U"" ^ 

„e;iip<*w- Evangf‘‘‘f \ 

, „ RifuyrceUonH u/?"* 

„ ÀAvtntus.» It 

prima»» Dom»« e- . Oe magna u- 

’ fio volume fontiene. 

r, «it;er/a/.» 

, te ; De 2.®“^“ _ fccunduM earaera i ^ 

- V. ^ MundU: De 

” /*■!''.. foni.- 

'■ ;r;ù« o" M- ""ti.' “.rcv;."! ■ 

” ,e«. c fu.fepolto »i fui. 

V. ,«'V*R.Ìic«i,al ,c «"'J,? 

Napoletano Ch*er^ 6^^ 

”S?.-|.'V;i 

derc, 9 di colare ‘ „88. m 

re petf«‘*®'" l fuoi 'difegf' » P‘”1* 

in Maos da po''*;; n*"“ualch' tempo 
poi Calvininja * ^p’^R.^n Amflerdam. 
Minillro ,d«"» jnn Crillnfo''’ San- 
Dimorò '",.*PP f.„of„ Sociniaim , 'd 
dio , ti figl'» ’ . ma lientrb fi- 

abbracciò I fu»' rhiefa 'Cattolica «rfo 

nalmcnte Francia pM d’'*!' 

il 1690- c ’l ^ Mori lotto la Patrmcjia 

dì S. Benedetto ^ ^ opdia .nttio- 
‘>1*'".' ,/ Proi“y»«t9 

le ■iimopa co ^ ChtUa Cittot“‘ ili» 
thè '/.P'f'V dimeni. de//a * 

Tovejcia t Ut Cernì»** 

fi del 
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k(, t { Quathtri fteffi : i. V* MarnUm 
fio cMtro Jurieu « «.iie «vca aitaccico 
con un Faiittm l’ Opera precedente , 
ebe è il miglior L'bm, che abbia fat- 
to Aubcrto.de Vcrti: }. L‘ empio eon- 
vinto ^ o Diffirtortont contro Spino, 
fa : if. La chiave iteli' Apocatiffe ìli Si 
Giovanni *. voi. in ii. 5. V Aalffoci- 
ninne « 0 nuova Apologià della Fede 
Cnitolita (onera i Sotiniani . Cumpofe 
'^ueft' Opera pei ordine del Cleto, per 
provar la iincctità della tua* copveiltit- 
ne,; 6, Il Sepolcrà del Solini srlìfinoee. 

VERI* CJDon Claudio di ^ celebre e 
dotto Riligtofo dell’Qrdinc di C'Ony , 
nacque a Parigi a' 4. Otu ld 45 < Cpl' f» 
fatto Tesoriere della delta Abbadia, 
Vifitatorr dcirOrdinc , poi Vicario Ge- 
nerale nel 1694- di fu dato nel idps- 
il Priorat* di S. Pietro d'AbbcviUe, 
ove m. il I. Maggio 1708. Egli avea 
‘ fatto ui)0 Audio particolare delle Ceri- 
monie della Chìefa, e fì. era applicato 
a fpìcgarle letteralmente 4 c iAotica- 
mente , che Contendilo 4« voi. che ab- 
biamei di lui fopra qufAo ^oggetto , 
fono il titolo di fpiegaeijoni femplici y 
letterali ed ijloricbo dello Cerimonie 

della Mejfa ■, et. QutA’ Opera conùd* 
un gran numero di cofe curiofe , ei^Jn- 
tereflanti. Si fono fatte molÉe confu- 
tieioni .di ciraj> tra le. qpali una di 
Monf. Vele, di SoiAbal i Hata nel I 757 * 
flamp; in Roiifa con una previa diflcrtt 
dell’ Ab. Giufeppe Luigi. AAeman . t 
Egli è por anche Autore d' altri fcrittfT 
VERT C Giovanni di ) famolo Ca- 
fiiiano Pariiiatiie ledefCo, che fu fàt- 
, To prigioniero dal Maicrcialio di Mu- 
rèna, e ebe divenne, U foggetto di va- 
rie cantoni, e motteggi. 

VERTOT d’Auboeuf ( Renato Au- 
bcrio di} ccl. Storico, ed' uno dc’mi- 
pilori Scrittori Franceiì , nacque nel 
CaHello di Bennetot nella Norm india, 
a’ 15. Nov. 1655. d’ una famiglia n> bl- 
le , ed antica . D* an. id. vedi l’ Abi- 
to de’ Cappuccini , paftò poi nell’ Or- 
, dine de’ Premonflratenfi , ov’ ebbe mol- 
ti. BeneAcj , e fu finalmente Ecilefia- 
flico Secolare . Fu fatto Se|retariu di 
Madama la DuchglTa d’ Origani, mem- 
bro dell’ Accadcinià delle Ifcrìzioni, ed 
IHoriografo di Malta, M- a Pyigi a’ 

■ 5. Giugno I7JJ. d’inni 80. Le («e 
BviOcipalf Opere fono: La Storia del- 
la rivolntefone della Svegia , di Por- 
togallo t Le rivolttrJoHÌ de' Romani ; é 
/’ Uloria di Malta . 

VESAL C Andrea } cej. Medico , ed 
uno de' più dotti Anatonici del Seco- 

( 
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to XVI. nativo fli BrulTellet , 
originario di VelTcl nel Oaot6 di Cu- 
vrs • ove I (iitv antenati a’ erano di- 
fllnti nelle Scicnae. Cél< f«te uno Hug 
dio bariicblam -fopra 1’ Anatumia, r l' 
infegnò cort.upa ripurazioQe .flraordi- 
na^ a Pirigi , a Lovaoio^ a Bologna , 
a infa , ■< a Padove.- Fu fatto poi- Me- 
dico dell’ Imperadór» Carlo V. c di 
Èilipp» IL Re Spagna. Languel 
naira, che in apprelfo alando voluto 
fari r «crfura d' un corpo d'unGe- 
Tiefilé Spugnuulo che credeafi moi^ , 
appena gli aperfe il petto, ,chc fi co- 
bobbero fegni di. vita, ed .i} core pajh 
pìtante. 1 parénti del .defunto fdpgniM 
di queHo ftìo difprezro fecero fare.uit 
procefTo criminalé- d Vefajr, e l'aecvfa- 
mnotll’ Inquifitore ; mi it Redi Spa- 
gna lo liberò da quefto pericolo" eoa 
patto, che in fefta del fup delitto ao- 
dalie in qualità di pellegrino nella Ter- 
ra S.rnta . Per coflfeguenza Vefal paftò 
a Èiprd fon GiAcomo Malatella Gene- 
rale di Venezia, n quindi a Gervfa- 
Icmmc . Poto dopo eSendo morto Fal- 
loppio a Padova, il Senato di V'acaitt 

10 chiamò ad occupare il fuo luògo i 
ma nel fuo ritorno v il fuo vifcelloa- 
vendo fatto naufragio, fu gittata dal 
mare nell' Ifota di Zinie , ove mori di 
fame, e di miferia Ifc un lido deferta 
di qUeft’ Ifola a’ 1$. Ottobre tjdt. d’ 
anni j8. Havvi un fuocorfo d’ Anato- 
mia in Latino molto Airoito. 

f VESCA (Concilio di) in Ifpagna 
del itpS-.ove n fecero dui Canoni. . 

VÈSCURING ( Enrico) eccell. Pitj 
tote , nato a Gorcum nel ldx7. fegni 
L’ a'fiiaia degli Stati ndl 1671. i fece 

11 foggetto ordinario de’ fuoi Quadri 
tutto ciò, che paiTa negli Accenipa- 
mcnii , Affedj , Battaglie, ec. Dipinge- 
va .ancora con fncccffo le Caccie , gli 
Animali , fopta tutto i Cavalli ,- i Pae- 
faggi cc. Divenne Magillraio di Gor- 
cunt , c m. nel ld8o. 

VESPASIANO ( Titut Plaviuf > 
Imperador Romano,- nacque in un Vil- 
laggio del Paefe de’ Sabini,’ viciÒJi a 
R.'nM l'-anno 9- di Gesù CriAo di uiiit 
Famiglia onorata, ma non UIuAre . Si. 
diAinfe in guerra, e pel fuo merito 
fu facto Tribuno, OucAnre, cd Edile. 
Efendofi cattivata la benevolenza di 
Caligola , pel favore di Narcifo Libcr . 
to di Claudio , fu mandato nella Ger- 
mania , poi nella Gran Brettagna , e 
vinfe i Barbari . Il credito d’ Agrippi- 
na lo colirinfe a lafciare le fue im- 
prefe. Poco dopo fu mandato in Air^- 
G » «a. 
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ca , in quiliti di Proconfole-, e H por- 
lò- molto bene . Ncroi^ W coftdulle 
fecn nel fuo viaggio. df Grecia; micf- 
feftdofi addormentato mentre qutfto 
Principe flava recitando de ycrfi_, cad- 
'.de in fua d'i’graara , e* lo wftnnfe a 
aiafcondtrfi in upa piccola C'tta t L 
invento feguente Nerone Io richijimd^ 
« lo mandò contea gli Ebrei ,'^cne s 
«rano ribellali. Vcfpafiano gli fconfil- 
tc più volte.. Egli preft Afealòn, Jo- 

tapaia % Joppe v t ' 

tre Piaaae, c fi difponca . all afiedto 
di- Gerufilemme, quando Nerone »■ 
Ceiba, Ottone, e Vitcllìo effeodo 
■suorti , fu, falutàto Imperatore dal- 
la fua anrtj'ta il primo Giugno dell 
anno 69. di Gesù Cnflo . Fu ricevuto 
a Roma con grandi acclamarioi^ di 
«iota , e fi concepirono di lui alt (fime 
fper.\n*e. Egli lafciò^Tito fuo figlio 
in Oriente, che prefe Gerufalcmme , e 
che triopfò a Roma «con loo^ padre , 
Vefraliano cacciò da Rorna i Filofofan- 
ti • Fece erigete il Tempio della Pace , 
o mitri ai Giugno dell’ anno 79 .'di 
Ccsùpìfto d’anni 69. Egli -era u" B'* 
Principe si in pace che in guerra . Egli 
amava i Letterati, e dilcttavafi a dtre 
de’ bei motti, EITcndo vicino a morte; 
lo lento bene, dille agli aflaati , che 
'incominci^ a divchiaf Dio; volendo 
con CIÒ difpr«e.tre la fupcrllieiofa co- 
Jiuniania de’ Romani , che collocavano 
nel novero degli Dei gl’ IropcradoTi 
dopo la lor morte . I^onc gli attribòì- 
fee alcuni nùracoli ; ma è tpfa cetra 
che non ne fece alcun®. Canis fua con- 
cubina a*ea «IO grandiflimo credito Io- 
jsr» del fuo fpirito, ed è per fuo con- 
flglio , che vendea le cariche', che ca- 
»icò il’popolo d’impofte, e che ofeuro 
• la gloria delle fue belle aaionl con una 
inrdida avariala . Tito fuo figlio gli 
lucccffe , ...... 

VESPUCCI , f. Americo. * Il Sig. 

Aegelmaria Bandini al prefente Biblio- 
ifcario dell* Laurcnitana di Firenie , 
ne ba nel I 74 S. Rampate^ IcLcttere , e 
la vita-. Su guelfo libro Icirganfi nelle 
JMcmotìe di Tnvoux del i 745 .Otr-,'’ 0 " 
94. alcune t'fiejfioni per • quetio , che 
*ppariiene,all’ edere , o no, il l'cfptictt 
liato il; primo a feoptire il continente 
aiell’ America, * „ 

VESTA, nome dì due Dee de’Pagaj 
ri, l’una del c quali era madre, c 1 
altra figlia di. Saturno, la prima era 
jnc'tlie .d’Ur-mo . Era rapprefentata 
■poriantc un. . Tamburino . La .feconda 
xrg,, onorata come f’ {nventricc , e la 
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Dea del fuoco. Numa Pompilio le fe- 
ce altare un tempio , c comandò che 
fi teneffe accefo fempre un fuocev ita 
fuo onore, ìnflitul per la confcreacio- 
ne di quello fiioco delle Vergini , che 
Turrtiio ch'amale P’eftali . 

UET (Pier Daniele^ celeb. Vefeo- 
vo di Aurange, e uno de’* più eruditi 
letterati del fuo feeokr, nacque in Caca 
nei idjo. Sin dalla fanciullezza «limo- 
(Irò molte difpofizionì per le Belle 
Lettere , e le Sciente , e alle prime li 
applicò al Dritto ; ma i principi di Car- 
tefio , e la Geografia facra del Bocar» 
gli fecero cambiare Audio . Egli fi die- 
de alla Filofofia , alle Matematiche , 
alle Lìngue, ed alla. Antichità . Era 
così grand’ammiratore di Boetrt , che 
bramò di conofcerlo. Strinfc feco lui 
ima grand’ amicizia , ed accompagnò 
qucAo grand'uomo nella Svevia , d’on- 
de traffe de’ gran vantaggi per le ope- 
re , onde arrfcchl il Pubblico. Ritor- 
nato a Caen fi trovò eletto membro 
di una Accademia di Belle Lettere, ed 
egli Acflb ne ìnAìtuf una di Fifica,-di 
cui fu capo . EITendo flato M. BoAuet 
nominato Precettore del Delfino nel 
ifyo, il Re gli diede M. Uec per ag- 
giunto in qoalilò di fotto Precettore . 
Per qutfto giovine Principe egli formò 
il piano delle edizioni ad ufum Delphi’ 
ni, e ne direffe l’ cfccuzione . Era di 
46.- antii quandofj ordinato Sacerdote . 
S. Maefti ’lo nominò poco dopo all_ 
•Abbazia di AUnay , e al Vefeovado di 
Soilfoifs^ nel idBJ. m.a non ne prefe 
giammai il poflefo, * ne fece cambio 
con M. .Brulart di Sillcry , nominato 
al Vefeovado di Aurange . Egli gover- 
nò per io. anni quella Diocefi , e _fe 
quivi fiorire la Scienza, e la pietà • 

Si ritirò poi fra’Gefuiti della Cafapr^ 
ftlTad: Parigi, che avea fempre amati . 
Lalciò loro la fua Libreria, e fra eflì 
mori a’ »d.* Gennaio 1711. dì pi. an- 
ni • Evvi un grandìtiimo nuqiero di 
Ine Opere ferii te aHai bene , e ripiene 
di uni vada erudizione. Le principali 
fono: de Claris interpretibas % 

de optimo genere imerprexandi: 1. una 
edizione di Commentar) di Origene 
fulla facra Scrittura in greco, c mia- 
tino-; j. unTrattato della Origine de 
Romanzi 7 4. la Dimoftrarione Evan- 
gelica ’ìn fogl. in lat. J- QaaPiaHf 
alnetanee de cencerdii raueatt , < 9 ’ E'- 
dei: -6. Della fituarione del Piradifo 
tcrrelfre; 7. lAorie del Cnmmereio, e 
della Navigaaione degli Antichi : & 
Cemnxentarius de rebus ai tum ptf“‘ 

etti’ 
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ittniihut'. 9> Trattato aclla debolma 
<(elin fpitite innano;. IO : tl> 

Vcrfl latini » g«cci fiimati : ii. Molte 
lettere éc. < 

• t VEZELAI COinclIio 4 ») >1 g'°r- 

ro di Pafqua’ a’ 31. Marzo del aiodw 
Luigi il giovine entrò nella Crociata 
con I3 Regina Lconqra, e molti 
- gnori , e S> Bernardo vi . predicò la 
Crociata 4 c fece in quella occafìonc 
molti miracoli . ,, 

UFNAGEL^ Giorgio ) Pittore del 
XVI. Secolo, nativo d’Aaverfa, mcri- 
tolli la flima , i favori «..f la protezione 
Xlel Duca di Baviera; impiegò otto ani 
ni a dipingere un MeUalr per Ferdi- 
nando Arciduca d’InfprUck,, e^qucQa 
fattura paffa per uo capo, d* opera . L’ 

‘ Imperador Ridolfo prefe nucllp P.ittore 
ni fun fetviziot e lo Impiegò a dipia-, 
gire ogni genere d’aifimali., . che età ' 
-appunto la cola , in^i piò lì diRih- 
gueva . Ufoagcl m.tncl tóoo, lafcian- 
' do un figliuolo cheli dtllinfc altresì 
nella medelima arte . 

» UGENIO. f'ed» iTygetis. 

UOHE(.LI C Eerdinando^dotto Scrit- 
tore Italiano dcll'Otdine de'.CÌlìercien- 
'fi, nacque a Firenze nel 1995. 'ai ig. 
di Marzo d’ una buona Famiglia, Egli 
li diftinfe ne’ fuoi fludj . Molti impie- 
ghi gli furon dati nel fno Ordiqc , e fu 
'fatto Abbate delle tre fontane a.Ro- 
-ma, Procuratore della fna Provincia , e 
Confiiltorc della Congregazione dell’ 7 ò- 
déce . Fu (limato da’ Sommi Pontefi- 
ci , che gli diedero una pcnlìone di 

?oo. feudi ,.,e mori a Roma nella fua 
ladia ai 19. Maggio 1^70. d’anni 73, 
La fna Principal Opera è la fua Italia 
Saera^ five de Bpifeopit Italie , eSr in- 
fulartim adjaiéiitium , &•(. flampata a 
Roma, in 9. voi. iti fugl. Quell’Opera 
fu riflampaip a Venezia in io. v«>l. in 
fogh coti degli .aumenti confiderabili / 
ma quella feconda Edizione è feurret- 
tifiimà ■ 

-UGO ( Carlo Luigi ) Canonico Re- 
golare della Riforma d' Prcmollrato 1 
Dottore in-Tcologia , Abbate di Érival, 
e Velcovo di ToUraaide , mori nella 
fua Badia li 1. Setthmb, 1739. £' auto- 
re d' Un gr- numero di Opere; le prin- 
cipali fono : Annali de’ Premolìratefi 
M1-1. voi. 'in fogi. iti’lat. c un’ altra 
. ractoj t.r fni i t- ^^ere aiftÌ0*itatit mó- 
tmmemta iijìortla dogtaatica y dipìoma- 
.tita &c. a. >v(vl. iu fugl. ec. 

UGOLINO'C Bartolommeo ) dotto. 
Canonilla Italiano nativo della Lom- 
bardia , ò autore di varie Opere in La- 


Uno, che (pminimaté. Egli dedico 
il fuo trattato de’ Sagrameitti a Papa 
Siilo V. e ne fu multo bene ricompen- 
(ato. 

UGOME (S-J Vvfcovo dì Graaoble 
nel 1080. era di iin luogo poco lungi 
ji.\ Valenza nel D,e!fÌDaco . Egli fù.chs 
ricevette S. Brunone , fci i £uoj «.pm- 
p gn"! , jc' cho lorojd.icdc fiabilimtento 
nella gran Ce’lou , M. il l.'Apr. 1131. 
Noo hifogna confonderlo con' S. Ugo- 
. Ite Abba'tc 4 ’. Ql'"’' nr' 1049. il qualO 
morì he{ 1 top.' ni con S-Ugonc eletta 
Vefeovo di Ko.tqo nel '7^ che mori 
li 9.- A pr. 736 .' . 

UGONE iigraarit y .appcUatri alirdU 
U.gonc r. .Abate y oUgonV if Bianco., 
era figliuolo di Roberto Re di Francia» 
è di Bc.itricc di Verijiaiidoici Ei fece 
confacrarc in \.non,Lutgi d' Okrtmarò 
nel 93d. prcfcRcifnj, diede de' foccorli 
a Riccardo I. Duca di Normandia , -e 
f.l creato da Lotario Ouca di Borgov 
gnd, e di Aquitatita. Morì li 16. Giu- 
gno 93(5. Qiicfli' è (l^to uno de’ Prin- 
cipi piti celebri del fc^ fecolo. Fu det- 
tò il Grande y a cagione della grandez- 
za di fua Ratura , e delle fuc belle a- 
zioni, il Bianio pel fuo coloMto . e l’ 
Abate , pcrchò s' era mefib in pofTelTat 
delle Abazie di S. Dionifio.'di S. Ger- 
mano de’ Prati > c di S. Martino di 
Tours . ' . 

UGONE Capcto, Conte di Parigi ,d* 
Orleans, c Capo della terza linea de* 
Re (li Francia, detta de’ CrTperf»/ , era. 
figliuolo d’Ugrinc il Grande . Ei difcfe 
Parigi' (ici! valore , etj acquiftofli una 
filma univc-f-Jc pél fuo doraggia , c 
per la fua priidcuza. Il Re Luigi V. 1 ’ 
Ir.fiàgirdn y elfendo morto, Ugonc Ca- 
peto fecefi proclamai^ Re di Francia in 
Noyori , c fucònfegrato in Rcims dalr, 
Arcivrfefivo Adalberon li 3. Lugl. 987, 
Altri non vi rollava del fanguc Reale , 
fuorché Carlo I. Duca di Lorena figli- 
uolo di Luigi Oltremare . Qaefio Prin- 
cipe volle ricuperare coll’ armi la co- 
rona , che avea perilut.a per fua col- 
pa ; mà fu D-lto prig ónc in Laon, c 
rinchiufo in Orleans- tigone Capeto II 
affi'ciò fuo figliuvto ^Roberto, c m. li 
*j. Ottofa. 997. d’an.' 37. dopo -avenu; 
regnato dieci . 

. UGONE ‘d’ Amiens , dettò 
gone d> Roano. Si trasferì d» » * 

luogo del fuo nafcimcdfo, neH'Inghtl- 
tcréa , e vi fu' fatto Abate di Rodio-/ 
ges . Fu poi Arcii^fcovo di Roano nel 
,1130. e morì nel iid». Egli fu tiiio 
*de' pii» pii, r de’ pii) dotti Vcf.ovi 
C 3 del 



lUl fno {uo Clero con- 

d’Adury gU r.uiUcuo-di Nogent • 
delle. 7 -' .^^p'erc di Ugon= .nel- 

le reccoit' de . 

**UCONE di FUvjy.^ 

Giova...’- xVl** S«^o, è 

fleviRny che 

5^1. Cronaca di , 

dir-di s. Vittore 7 J^pIXIo^.Iu'S, 

«"T‘^”SÌ“prio”de\l"^ 

le (ue ^’PV/ ù dottrina di S. Agofl«»° ; 
J.a princ'pale co b 

SaR'aT^ri'i c r',,„. celebre Card.n»; 


I pnnt»p“»^ ' " 

oiRramcntU celebre CArdin» 

OcONEd.S.Caro. 
le Domenicano , ecs 

del fu» "^^^'"'"cH'efa Collegiata de- 

Vieona, PV ' Acquiltoffi gran 
dicata a S-Caro. « H (ua pru- 

taiionp net XUl- >«“' 1 , fu laurca- 
denra , (»Pf^‘ Veò?oa"a nella Facoltà 
,p Dottare ’"/ f? Provinciale dell 
'di Far gl , e Jf“S.iX.le da Inno- 
nudine luo , c .po' " ,. Quello 

fenao IV. 1> luo^ipccelTore 

Papa, ed AlclTandr t • impot- 

t .nli • Mo** V ^t; ^ncre fono • 

'rada Le Ine pr'iie'palt.nP , ,n,„ofctit- 

v^,ì Rae«’l'=“‘^''‘''Tàtfni ’ della Bib- 
ji Ebraici» 

Via da lui Sa «a 

il/>. che trovalT Concord an- 

bUoteca della Sorbo» » ^ ebe fie- 

« della Scmtny*’ '* P ^ URonc di 
fla.e fatte ; «'"P«‘'°Vu. venilTe in 

5;e^rnn^oV"-»;S 

f**® ? . * 

Scritture. 4; Provenea nipote 

- UGONE Conte 

„ di Lotario Re dena o„ato da 

R.C d’ Italia nel 9?^' j: Milano ; 
V,Umbe.to f-’»;frdi Lntario f»o 

-"'figlfoV tua 

rio 11. / 
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VIAS C Baldalfare '** ?.fX*.*pubbl!’ 
no nato in ^arfiglt»^" nnUnRoPane.e 
cò nell eia 4* ’?« g f, refe abile nc»«t 

g.ricodiEericolV. e Lette* 

folo nella Fu**'*’.,.- Giurifprùdeoea * 

U, ma ancora ^nn^Gabinetto 

ed Adronomia . F ^ j^otichita , e 
curiofo- dt M^*.* ’i , 667 - Oltre I 
moli in MarfigUa „ v. 

Opera, d. cu. abbiamo urba- 

,l,re C«^P»«*'7' ^ Autore , di 

VIBIO Sequefter , Rut^.^ GeoRrafica 
cui abbiamo un de’ Laghi , 

de’Fiumi, dell n porefte, e delle 

taSaio^rr^fiVs.mlero nU diede «na 

C Giannicojò de ^ di 

’’ ^Jlb. una cun, c,us^' ^ 

"KJmr^ pVM 

” ^"vicentino ( Nicola ^ V“'" 

,/chieia’del XVI. 

" “5,11. .«• dV u«« 

” a»... iininw.™ 

tagliatore di Vctieria, mp 
Tavole, ' P“^'’!'^e"Jdori, e Impet»' 
MedaRlie deg l 1'"//'=*';° ifato -la N«r- 
drict, che egli “V* " Lucio Vero, « 
va. e Plautina , fino a 
Salonina . nacque io 

„ Vico CG.Jtmb.nt.fta l n . 

’Napoii nel idyo- d . „.rtcdelcnr' 
; Tfece egli ‘coSo d'’ ‘'«’ 

’■• k- “‘sì'i’dV 
■;, S;.«" ■ 
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in nn Caftello del Cilnito, cV era 
„ in Signoria del fratellflf Signor Do- 
,, raeoico Rocca , fì diinotp colà jwr 
,, l’ intéro fpaiio di nove anni; vi 
,, fece nud) afiai più profondi di quel- 
„ li fatti avea.pcr l’ innanzi , e pre- 
,, cifaioenie nel-corpo delle Leggi Ca- 
(, noniche, e Civili, Rifomò dopo 
,, in Napoli ; e tiel l697‘ datoli a co- 
„ nofccre nello Studio Napoletano « 
,>.ehbi: la Cattedra -delU Ketorica , 
„ vacata .per la morte di Antonio Or- 
,, landioo . Concorfe egli anche dopo 
,, a Cattedre di Legge ; ma giammai 
,, vi fii atnmelTo'in lutto il curfo del- 
„ la vita, non tanto per m ncanza 
„ di fapere , quanto che la fperienza 
,, ha dato a riconofeere a tutti da più 
„ anni , bifognare eziandìo quivi nel 
„ confeguimento delle Cattedre una 
„ celta propizia Rclla. Venuto ilMo- 
„ narca Carlo Borbone in Napoli , 1’ 
,, onorò cui titolo di fuo Iflnriogra- 
M fui;, e gli affegnò perciò cento at- 
,, tri fcqdi fopra quelli , che confe- 
„ gulva al dinanzi dalla fua Catte- 
,,'.dra . Si mori finarmenie in quella 
„ Città , e lafciò di le le feguenti o- 
„ pere: Ora?^«oijf Latina rulla dipar- 
reot:a del Conte di San Stefano f'i- 
ceir^ di Napolt nella Raccolta di 
,, D- Niccolò Caravita . Orazione Lati- 
,, na nella morte di Catarina d’ Arago- 
,, na -, madre del Duca di Medinaaali, 
,, Ciceri di Napoli , va io fo^io nelle 
„ di lei Pompe Funerali. SerOraz.'onì 
„ Latine fatte nell’ aperture de' Regj 
f,SludjdÌ Napoli, dall’ Autore don.aie 
u originalmente al Padre Antonio Pa- 
o laztuoli celebre Predicatore Cappuc- 
•, cino. Panegfrieut Philippou'. Hijpa- 
,, niarutta Regi dilìus in la. Rampato 
•, in Napoli l’anno 1701. che, comefi 
„ può vedere dai conteRo , l' Autore 
,, lavorò in un giorno , per tornando 
,, dpi Duca di Afcalone i i'icerè di Na- 
,, poli . De nqflri temporit Studiorum 
,, Raiione rbm ilio Antiquorum colla- 
„ ta. De AntiquiJJtma ìtolorum Sa- 
„ piemia, il primo libro contenente 
la Metafilica • R'fpofta deli' Autore 
,, a' Signori Giornahjii di Peneria , 
,, per un giudizio da ejji fatto fopra 
,, la Metafilica . Replica alia Rtfpofta 
,, de'medefimi , De ^quHihio Corporis 
„ Animanti t ; dove in confeguenza 
,, della Fifica degli Aiitiihidimi lialia- 
„ ni , fi ritrova il niiema delle Febbri 
,« in Italia lo lieflfo, che quello, de 
,, lato, érjirifio, degli Egizi, non 
•a già nel fcntiincnto, che li diede il 
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,, dottiamo P/ofpero Alpino, ma in 
,, forza del Méccaniimo, come tnnan- 
„ zi l’aveva intefo Afclepiade : Opera 
„ inedita. Ada Funeris Caroli Sangrii 
„ & Jofephi Cappeii ! in Napoli ftam-- 
■„ paio in log io l’anno 1708. dove l’ 
,, Autore fcrive la Prefazione ; tutte le 
f, Ifcrizioni , Emblemi, e Motti fen- 
„ tenzioG conceputi da ctfa a propoli- 
,, to dell* Argomento per autorevole 
,, comando del Signor Conte Wirrigo 
„ di Daun , allora Govcrnatordell’ ar- 
I, mi Cefarce nel Regno di Napoli . 
„ De rebus geflis Antoniì Carapbei lib. 
„ in De uno univtrji funi principio , 
I, Cn fine uno , De Conjlantia furif- 
,, pruiemit lib. Il, t. De Conjlantia 
„ Phtlofopb’ie ■ 11. De Conjlantia Pbi- 
,, lologie . N Ita in Ubrot de Jure Uni- 
,« verjo , & de Conjlantia Jurifpruden- 
,, tii . Solemnis Praledio ad Leg. i. 
,, De Prteferiptis verbis ; che l’Autore 
„ agli (conforti di falli amici non !• 
Rampò fubito; ma pur ne diede fu- 
„ Jbito due rfemplari; uno al P. Mae- 
,, Rro Calimiro Vitaliano dell’Ordine 
„ de’ Predicatori , il quale glie 1’ avea 
,, richieRo; ed un altro a-l Sig. D. Do- 
,, menico Ciravita, chiariamo Avvo- 
,, cato in quetti Regj Tribunali di Na- 
„ poli; coi confronto de’ quali l’ Auui- 
„ re poteva, quando egli volea , Ram- 
,) parlo . Principi d' una Scienga nuo- 
,, va intorno alla natura delle Nagjo- 
„ ni ; per gli qu.ili Jì trovano altri 
,, Principi del Dritto naturale delle 
,, Genti , che hanno gli tre , ebe medi- 
,, tarano Gtogjo , Leloeno, e Pufendor- 
„ fio. Cannone nelle Naz.t,c di Pineen- 
,, z» Carafa , P nneipe della Roee'la , 
„ con Ippolita Cantelmi Stuart de’ Du- 
„ chi di Popoli., nella S-elta dell' A- 
„ campora. TrtCanzani Sorelle in lo- 
,, de di Majpmili.tno Duca di Bavie- 
,, ra, nella Scelta delLippi. Canzono 
,, nelle Nozzo di MafiUniliano Duca di 
„ B.tviera eoa Ttrefa Reale di Polo- 
„ aia ^ nel primo tomo della Scelta 
y, dell Albani . Giunone in Danza. Poe- 
„ midi nuova idea lavorato fu i Prin- 
,, cipi della Mitologia , feoperti dall' 
,, Autore nella coRanza della Filolo- 
Il g'ai net quale Giunone fola parla 
,, con gli altri Dei , c gl’ invita a bai- 
,, lare nelle nozze di GiambatiRa Filo- 
,, marino Principe della KoceV, coti 
u Maria Victoria Caracciola, nella Rac- 
„ colta perciò Rampata in Napoli l’an- 
„ no »7al. Canzone dell’Origine , Pro- 
li 5**00, e Caduta della Poèfia . in lo- 
]i d« di Maria dellaTorre , Marcbefa- 
C 4 „ na 
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,, na ri! Carigo/ini , nel feconda tonto 
,, della Scelta deli’ Albani «ampata in 
'j, ottavo con data di Firenie l’anno 
,, 1713. 'Orationt Italiana in morte di 
„ /Jiina Maria jìfprcmont , Contcjfo H’ ^ 
,, ylltan, dove in ima digtclfioDe , con 
,, una tocueionc idotica , qual dee ef- 
„ fere melTa tra la Poetica fublifnìtà ^ 
e la gravità oratoria, fi comprende 
„ come in una fomma tutta la guerra 
fatta per la Monarchia di Spagna , 

„ delle fuc principali cagioni , confì- 
,, gii, fatti, e dipendenze, e per tut- 
„ te quefle parti , fi pone ad un efat- 
„ In confronto della feconda guerra - 
,, Cartaginefe , eh’ è fiatala più grao- 
% de fatta di quelle che fono giunte 
„ alla noRra meinoria , e per tutte quel- 
,, le patti fi dimoflra, quefla cITerc Aa- 
ta di quella maggiore. Rampata in 
„ quarto in Napoli l’anno 17I4. Ora- 
„ zjotie Italiana in merle d' /Ingioia 
„ t'imini Marebefana delta Petrella , 

,, il cui argomento effendo , che quefla 
,, valorofa Donna nella fila vita infe- 
„ gnò il foave auRero della virtù , a 
„ propofito della materia, l’Autore ha 
„ unito il delicato de’ fenfi Greci , al 
„ rubuRci dell’ cfpreifioni, all’ aria gran- 
,, de Latina, e gli ha condotti coi co- 
„ lori della Italiana favella; va nella 
^ Raccolta Rampata inquarto magnifi- 
,, camentc in Napoli da Felice Mofca_ 
,,-l’an. 1737, /Innotazioni a' Principi 
3, della nuova Scienza, che colla ri- 
3, Rampa di cifi Principi fono'ufcite 
3, alla Iute dalle Rampe di Venez'a. 

VIDA (Marco Girolamo) Vefe. d’ 
Alba, del Monferrato 3 ed uno de’ più 
eccella Poeti Latini del Sec. XVI. nac- 
que a Cremona nel 1470. d'una Fami- 
glia nobile. Si diltinle colla foa erudi- 
zione , e per la fua capacità nelle Belle 
Lettere , e nella Teologia , fu fitto Ve- 
feovo d’Alba nel I53a. * Vida compì 
degnamente i Tuoi doveri di Vefeovo, 
e m. ai 27. Seti. 1566. d’an. 96. La fiia 
Poetica, ed il fiio Poema de’ vermi di 
feta fono tenuti per capi d'Opcrc. E' 
molto Rimato il luo Poema dello 'cac- 
ce. Vi fono pur anche de’ funi Inni', 
delle Egloghe, ed un Poema intit- Cr<- 
Jìiade ■ Tutte quefle fue Opere fono in 
verlo Latino , e gli ..(qulRaronb una 
giuria immorralc. I funi ferirti in pru- 
lafono , de’ Dialoghi , delle CoRicuzi'n- 
ni Sinodali, delle Lettere , ed altri fcrit- 
ti . Egli à tenuto con r.igione come lino 
de’ più eccell. Poeti , che apparvero 
dopo il (ei. d’AuguRo. Un.l bella e. 
dicionc delle (ue Poche Latine, e di 
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altre opere fu fatta in Padova aaGlit* 
leppi- Cornino in due Voi. in 4< ^^1 
1731. 

„ V 1 ELM 0 < Girolamo ) Veneziano, 
3, fu Frate dell’ Ord. di S. Domenico , 
„ dove Col vivace e fcrtile ingcgno fuo 
„ riufeì molto eccellente nelle Lettere 
„ Umane, e Divine, poiché il Scnatb 
„ l’onorò di tré pubbliche Letture , di 
„ Teologia delia Dottrina di S. Tom- 
,,.maro, di Sacra Scrittura, e di Me- 
,3 tafifica , nella Cit. di Paelpva ; dipoi 
,, portoni a Roma, ed il Sómtno Pem- 
3, tefice gli diè facoltà di pubblicamcn- 
„ te leggere. Col mezzo dì quella Lef 
,, tura, e della Dottrina , che ^It avza 
,, il Papa lo fe’ Vefeovo di Argo nell’ 
„ Ac.-lia , e SuSraganeo della Cattedrale 
„ di Padova ,• pòfeia da Pio V. fu pro- 
,, moifo al Vefeovato di Città Nova 
„ nell’ I Uria ; e fu Maeflro di S. Carlo 
3, Borromeo Cardinale , ed Arcivdfcovo 
„ di Milano. Scriflc è Rampò; Defex 
„ diebut conditi Orbit : DeDiviThem* 
,, dciìrina lib. t. Oratio Apologetica 
„ adverftis obtreBatcrei Tbeologttei O- 
„ ratio de optimo EpUeopi munere .* Dm 
„ Epifeepis , guof titularet appelladt , 
„ Elucuèratio: De Refidentia Epijea- 
33 porum t ed altre opere cc. E m. d* 
„ an. 63. a’ 7. ‘di Marzo nel |^8i. • 
,, fu fepolto nella Chiefa di S. Giam- 
„ paolo della Tua patria; ove gtt fa 
„ poRo fopra il fuo fcpolcro un ono- 
,, rcvole Epitafio . 

t VIENNA d’ Auflria (Concilio di ) 
del 1167. tenuto dal Card. Guido Lega- 
to . Vi fi pubblicò una Coflituzione di 
19. Articoli , aliai fimìlc a quella det 
Sinodo tenuto a Colonia l’anno prt^ 
cedente . 

t VIENNA ( Concìlio di ) nel Dcl- 
finaio dell' 891 - per ordine dì Formoft» 
Papa: vi prefedettcro ì due Tuoi Legati 
PaUhalc e Giovanni. Vi fi fecero quat- 
tro, o cinque Canoni contro le ufur- 
pazìoni de’ beni EcclcfiaRicì , le ucci- 
fioni , le mutilazioni., c altri oltraggi 
fatti a’ Chetici cc. Molti Vefeovi vi fi 
fotti'fcrllTero . 

t VIENNA ( Concilio di ) del 1066. 
l’ultimo giorno di Gennaja, da Stefa- 
no Legato. Non ci rcRan'che tre Ca- 
noni fotto il nome di queRo Conci- 
lin, i quali riguardano principalmente 
la Simonia^ c l’incontinenza de’ Che* 
rici . .9 

t VIENNA ( Concilio di ) a’ id. 
Sett. del liti, tenuto da Guido Ar- 
civefeovo di Vienna, c Legato, f Ve- 
Icovi vi giudicano, che I’ invcRitura 

ri- 
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Hcevut» da Bua mano laici « è tia' e- 
jtfia. Effi condannano 11 Privilegio c* 
«fìorto dal Re Enrico r « 1 ’ anatematia' 
zano, e lo feparano dal Tcno dalla 
Chiefa , fino a una piena foddisfazio* 
ne . Ciò che non avea fatto il Papa nel 
Cóncilio Laierancfc^ ma egli confermò 
guelfo con una lettera de 'lo. Ottobre. 

f Vienna C'Concilió di ) nel Delfi- 
nato del 1199. Pietro di Capua Legato 
cCrndo fulle terre dell’ im(wro alla pre- 
fenza di molti Vefeovi , fra i quali ve 
n’ eran della Francia • pubblicò l' in- 
terdetto fu tutte le terre del Re, con 
ordine a tutti i Prelati eToflervcilo 
fotte pena di fnfpenlione . 

t VIENNA C CoKCiliodi ) nel Del- 
finato del l)lL e 1311. aV. Concilio 
Centrale lotto Clemente V. ebe vi pre- 
fedette . V intervennero piò di 300. 
Vefeovi , oltre a' minori Prelati , Ab- 
bati, o priori. La prima felEonc fi ten-t 
zie a’ 1^. Ottobre, li Papa pubblicò la 
foppicffione dell’ Ordine de* Templari 
«ella feconda Seffionc tenuta a’ 3. d'A- 
ptile del 1311- alla prefen/a del Re , 
che avea cuore un tale affare , del fuo 
fratello Carlo di Valois , e de’ fuoi tre 
figliuoli Luigi Re di Navarra, Filip- 
po , e Carlo . 1 ! Concilio d chiaro . che 
Bonifacio Papa, del qua'e Filippo il 
Bello avea fcroprc dimandata con ilian- 
za la condanna come d’ un eretico , 
cra fempre flato Cattolico, e min avea 
fatto cofa che lo rendette coipcvnU d' 
erefia; ma il Papa per contentare il 
'Re fece un decreto, in cui flabiliva 
che non fi rimprovererebbe giammai al 
Re , ne a’ tuoi fuccelTari ciò che avea 
fatto contro Bonifacio , o contro la 
Chiefa. Vi fi decife che il Figliuol di 
Dio avea prete le parti della noftra na- 
tura iiniié Infieme, cioè ilcorpo paffi. 
bile, c l’anima ragionevolci chei ef- 
fenzialmentc la forme del còri» ^ Cbìun. 
que ardirà foRenere che ranima ragio- 
nevole, non ò eBpazialmente la forma 
del corpo umano, devi efltr per .ereti- 
co riputato. . Vi fi oàndannò ancora il 
fanatitmo de’Begardi , e dt’ Beguini . 
Vi fi fecero varie jcoAitUzìooi fpetrenti 
ì Rcligiofi, e fé Religiofe ,. e i coRu- 
«ni, e II) condona del Clero. Quanto 
all' immunitàde’Ghct'ict, il Concili tr ri- 
vocò la famoia BoUa’C/triers Laieer ii 
Bonìl^cio Vili, con le fu* dichiarazio- 
ni , e ciò che n’ era venuto in fegOìto. 
Infine fi ordinò la leva di una decima 
g>«r la Crociata nella terza cd ultima 
Seflione tenuta a’ 6 - di Maggio il Sab- 
bato ncll'otrava dell’ Afcenfionc. 


VIENlfA(Cioyaiìni di ) SÌg. dtìfòr. 
lane, Clerviiiix , Montbli . ec. Ammi- 
raglio di Fraacii , è Cavaliere delI'Ctr- 
dine deir Annunziata , era figlid* di Gu- 
glielmo di Guienna Sig. di Rollaps écv 
d’ Una nobiliffima ed atttichiAina fami- 
glia di Borgogna. Egli refe gr. fervigf 
zi Re Carlo V. e Carlo VI. e fuuccifb 
alla battaglia di Nicopoli, ove «gli co- 
mandava la jranguardia ai ad. Seitemb. 
139Ò. QueRa Fi^iglia produCe mólti 
uomini nluRri . 

„ VIERl CFraoccfco de') detto ri 
M Verino, Fiorent. viCe nel XVI. Sed. 
,, e fcrilTe f «u Tratt. delle Meteore , 
„ del quale quello publicato nel 1581I. 
,, è' pio ampliato . 

-VIETE C Francefeo ) Segretaria de* 
Memoriali della Regina Margherita, eil 
uno de’ piò gran Matematici , che la 
Frane, abbia prodotto, era nar. di Fon- 
tenay nel Poitou . Egli inventò l’ Al- 
gebra Speciofa, nella quale fi «doprano 
le lettere in luogo de’ numeri , e trovò 
la Geometria delle Sezioni angolari ^ 
con cui fi dò ragione degli Angoli per 
via de' Lati . Adriano Romano aven- 
do propoRo a fotti ì Matematici d’Eu- 
ropa un Problema difficile , Viete Io 
fciolfe, e vi aggiunfe ciò che fatto a- 
vea fopra Apollonio Gamia. Romano 
fu si prefo dalla fna foluzione , che 
parti iucontan. da Wiftzburgo nella 
Franconia , e fi portò in Francia per 
rteooofeere 1 * Autore, egli dimandò 
la fua amicizia . Viete pubblicò qual- 
che tempo dopo delle couezioni (opra 
il Calendario Ctegeriano . Con tanti 
abilitò egli fpiegò le. Lettere, che la 
Cotte di Spagna ferivea in Cifra du- 
rante la Lega, che fi credette chefoffe 
Mago . M. nel K03. 

VIGAND C Giovanni). dotto Teolo- 
go Luterano , nacque a Mansfeld nel 
1313. Egli fu difcepolo di Lutero, e di 
Melanìone , e Minittro a Mansfeld , n 
in molte altre Cittò . Lavorò con 
Flacsio Illirico all* Centurie di Mag- 
deburgo, e fu in apprdfo Sopraìnten- 
dentedelle Chiefe di Pomerania in Pruf- 
fia . Egli m. ai 31. d’ Ottobre 1387. d* 
anni 6 ^. Vi fopo molte Tue Opere da’ 
Proteflanti flimate . 

VIGENERO C Biagio di) Segretario 
del Duca di NeverS, poi del Re Enrico 
IH. ed uno de’ più dotti Traduttori 
Francefi , nacque nel ijli. a S. Pour- 
faine nel Borbionefe, e m. a Parigi ai 
19. Febb. lS9d. d’an. 75. Havvi di lui: 
1. delle Traduzioni Franetft de' tom- 
mentarj di Cefare , deli' IJÌoria di Tito 

Ur 
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Ì iv(«, ds Cmltmdilatt. con delle note 
otte, e 'curiofe." ». unTrats, dtlleCt- 
/rf, un altro (tei/ 1 Coma* , un tert^p 
del fitto , e del fole , dell' ero, del v«- 
aro, *4 Alcuni altri Trattati fingqlari- 
VloENS . l'edi Vygens . 

.. VIGlLANZlO.W^iVewfiif, Er»(ì*rc» 
del V. Scc. yraColefc, e tue. di CaU- 
Curi , piccolo Borgo prefo di Coniioaes • 
Fu fatto Perroco d una Chief» dell» 
Ciocefì di fiarcelloD» nell* Cacilugaa , 
c fece conóCccne» cort.$. Paulino, che 
lo eccolfe corteremcQte , e lo raccoman- 
dò a S. Girolamo , ette allora vivea nel- 
la Paleftina , ove Vigilanzio avea pen- 
fiero d* andare per vifitarc i Luoghi Sanr 
ti . Ma S. Girolamo avendo conofcìuco 


i fuoi errori , prefe incontanente la pen- 
na per impugnarli . Vigilanzio infegna- 
va , chc^nòn fi dovea rendere alcun o- 
norc alle Reliquie de’ SS. Martiri , n^ 
dar tede .^-miracoli , che dictvafi elTe. 
le fiati jTaiCi alle Ipr topibe,' che non 
fi dovea pregare pe’ morti , nò accen- 
dete le lampade gelle Cbiefe , e le can- 
dele in tempo di giorno . Condatutay» 
i digiuni , e le vigilie , c rinnovava tut- 
ti gli errori. di Gioviniano contro il ce- 
libato, e la verginità. Ma i fuoì erro- 
. ri ebbero Mchi feguaci, e la fu» fetta 
iu ben colto /penta . 

. t vigile (Fabio} di Spoleti. Fu 
Poeta molto «legante c Segretario di 
Paolo III. Mori in Roma edendo fiato 
prima' Vefcpvo di Foi'gP0 1 po‘ della 

iua pàtria . 

VIGILIO, l’igiliuff Romano, fi fe- 
ce eleg^re rapa pel credito dell’ Itnpe- 
radriceTeodora , e di Belifario, cRen- 
do ancora in Vita Papa Silverio, che fu 
efiliato, e che mprl nel 540. Dopo la 
morte dì quello ultimo Pontefice Vigi- 
lio timafe poffìeflore della S-Sede. An- 
dò a CP. e vi fgomunicò l’ Imper. Teo- 
dora , Severo, • gli Acefali, e prefe a 
difendere i tre Ca/titoli i ma li condan- 
nò poi pel ben della.pace . Quefta con- 
dotta irritò i Vefeovi d’ Africa, che fi 
fepaiarono dalla Tua comunione ; e 1 ’ 
Imper. Giuftiniano Io efiliò; mafure- 
flituito nella fua libertà, e nel fuo ri- 
torno in Italia m. a àiracufa ai »o. 
Gen. SS5. Ci riman^óno di lui 18. 
X.ettere . S. Pelagio gli fuccefie . 

VIGILIO di 'Tapfo Vefeovodi Certe, 
nella Provincia Bifa'cena in Africa . Vi- 
ve» nel XVI. Se,c. Havvi uu fuoTratt. 
j contro gli EutJchiani in J. Lib, e gii 
fi actribuifee da alcuni il Simbolo, che 
porta il nome di S> At«n»no, t molte 
eltre Op. 
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„ VIGbIATf CAmbrofio } nacque In 
,, Lodi, Città di Lombardia, c per t« 

,, fua dottrina , che egli avea in ao^e* 

,, due le Leggi , nel iqdo. andò inTo> 
n Tino, in Bologna, ed in altre Città ^ 
,, a fpiegare ie Leggi pubblicaiheatU 
„ per molli agni, nelle qu.tli Letture 
„ s’ aegaifiò gr. fama, per cui fu ftf- 
,, maro per uno de' pti'mi Letterati di 
,, quel tempo . Scriffe e fiampò : Tra- 
„ ffjtut do Herefi , at nune prtmum 
,, in lucem editut rum Cohompntaritf 
i, Francifei PegoA , (src. Be^titio in 
„ C. fuper literti : De Refcriptit : De 
„ ufurit. In C. ». tetta Decretalium, 

„ rub. de Parochits ; Oratio bahita no- 
,, min* Sabaudi ad Fattlurrt II. P- P. ed 
t, altre Dp. MSS. tbefi confervano nel- 
n la Libreria dì Pietro OoGna , che fu 
„ AireiTorc della Sacra Rtunana Gencra- 
„ le InquifiziOue , e fono ; DtSpe: de 
,, Pmoitentia : de ludo : de Jurifdili. 

Imperli t de /Irte, bene marJendi ; 

„ Comtftent. in primam par. Cad- Mol- 
„ ti Letterati f.tnno di lui menzione 
,, nelle loro Opere, Leonardo Alberti, 

,, Pietro Oitolino, il Biondo, e Gio- 
,, vìinni Neviz^anl Aftigiauo nella Sei- 
„ va nuziale, okc chiama il Vignaci 
,, Dottor Jolenne , a Conte • V. Te*t^ 

„ 4 ' Vom- Letur. Gbil. 

„ vignati Cl-adovico) di Lodi , 

„ dopo lo fiudio delle X-eggi , nella cb- 
,, gnizione delle quali pochi avea pari, 

,, portatoli in Roma, fervi tre anni per 
,, Uditor Generale. Urbano Vili, men- 
,, .tre era Card. Legato di Bologn«. Fu < 
„ anco nell* ifteffa Città , efotto il me- 1 
* „ defimo Legato , Giudice delle Caufe 
„ civili. Prefetto delle vettovaglie ,'C(i 
,v intimo Configlierc nell’ amroinìftra- 
,, zionc di «fa Città > Molti Letterati 
,, lo lodano nelle loto Opere . Piolo 
„ Qallcrati Giuceconfulco, Antonio Me- 
„ renda primario. Leitpre in Pavia , 

,, G'annantonioCafiiglione ,'Defcnden- 
,, te Ludi , Canonico del Duomo di Lo- 
„ dì , ed altra fanno di luì menaione 
„ ScriS'c c flampòr,’; Legafum dotis , an‘ 

„ in eafu Religionti cedi pojftt aliit , 

„ fuam Monejìerio . tyé, An tàr guan^. 

„ do Legatutia ufar frufiai eonvertaiur 
,, in proptietatem , & fimiliter quando 
„ proprietas retila dicAtur ère. Lego- 
„ tiri» quando dieatur lempor.ile ^ rei- 
„ datur perpetuami prtefertim quando 
M bare! pradecedit % Di piòlf tro- 
,, vano .MSS. molte AUegat,iani con 
,, buona dottrina. Ebbe currirponden' 

„ za con gr. PetfocKiggi, maffinnmen- 
a, ce con i Re di SpiHS»* Fil'PPo III. e 



VI 

i, IV. SI Grandpc» di Tofc»B» > li Du- 
,, chi d’Urbitio , e P»rm» ; e rooltf 
,, Città lo eleflero per loro Avvocato, 

,, M. in Milano d’ anni 70. nove me- 
„ n , e »8. B'orn' » "*• ^ 

,, foo corpo trafportaro P*: 

,, tria, ove fu fepolto nella Ch'efa di 
„ S. Criftoforo dei PP. Olivetani; e li 
,, fu pollo fopra al fuo fepolcro un o-, 
,, norevole epitaffio.' 

VIGNE-( Annadella^DaniiBellacel. 

pei (uoi talenti per la Poelta . era dell 
Accademia dei Ricovrali di Padova, e 
mori nel 1684- -L» f“» ‘"t'tolata, 

Monfigttor il Delfino al Ra, quella che 
indirieiòalla Madamigella di ScuJery , 
la fua Ombra di Defeartes , la lua /?/• 
fpofta a Madamigella .Defeartes , e gli 
altri funi piccoli componimenti , fono 
afT»i belli , e llimaii . 

VIGNIR C Nicolao ) Medico del 
Re , ed Ifforiografo di Francia , nac- 
que a Trojei nella Sciampagna ne| 
■J5JO. d’nna buona famiglia • S’acqui* 
nò molta riputazione in efercitare la 
Medicina, e m. a Parigi nel ijpd. d 
an- 66 . Havvi- un gr. n. di fuc Op. in 
Latino, e in Frane. 

VIGNIER CGI'’ol«“'o) dotto Sacer* 
dote dell’Oratorio e nipote del Prece- 
dente, nacque a Bloif nel ido^ Egli fu 
allevato nel Calvinifmo , e fu fatto Ba- 
ll di Baugncncy . Avendo poi abblurata 
la Religione Protei!, enfrò nella Con- 
gregazione dell’Oratorio, e lì diftmfe 
colla fua feienza , e col fuo merito . 
Egli m. a Parigi ai 14- Nov. lòdi, d 
an. j6. Vi fono diverfe fue Op. 

VIGNOLA C Giacomo Baroccio di ) 
dotto Architetto del Sec. XVI. *t* "f'' 
ginario di Bologna, e nativo di Vigno- 
la , terra del Marchefato di quello no- 
me . Fu (limato a Roma , e in Fr. pel 
fuo gullo, c per la (ua capacità nell 
arte di fabbricare, edi pittare le ftitnc 
di bronzo , e compofu un libro di $• 
Ordini d’ Architettura^, che è llimato. 
Morì a Roma al 7. Ciglio 1 S 73 - d’ an- 
ni dd- . V . 

^ VIGNOCES (Alfonfode ) ai 14. 
di Luglio del 17^. m. in Berlino, ov 
era Pado're della Chiefa Francefe , e di- 
rettóre della Claffe Sud- 

la Reale Accademia. Ebbe molta ma- 
no nel Giornale intitolato Bibiiotees 
Ct’-mìtnifa , nella quale ha molte Dif- 
fertazioni , ficcome ancora nelle Mi- 
fcellance di 'Berlino . Ha flampati a 
parte due tomi in Berlino nel I 7 }R. dt 
Cronologia della Storia Santa, e delle 
gtottc Hratiicre , che U riguardane , 
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dall’ufcita dell’Egitto fine alla fchia.. 
viti Babilonefe. I Giornalilli di Fi- 
renze gli han fatto l’elogio. T. HI. 
p. IV. p. 167. 

VIGNONE C Claudio^ Pittore cel. 
nat- di *l'ours. M. nel 1670. 

VIGOR ( Simone ^ virtuefo Dottore 
di Sorbona del Sec. XVI. era nat. d* 
Eurtuz . Egli fece i (uoi lludj a Pari- 
gi , e fu ricevuto dalla Cafa di Nay.ar- 
ra , e Rettore dell’ Uni verfità ikI 1340- 
Fu fatto poi Penitenziere d’ nreux , 
accompagnò il Velcovo di quella Cittg 
nel Concilio di Trento , c fu nel fuo 
ritorno nominalo Curato di S. Paolo a 
Parigi. Egli picdicòcon zelo contro i 
Calvinifli , e fu'f.iito Arcvelcovo di 
Karbona nel 1570. M. a Carcaflbna il 
I. Noy. 1575. 1 fuoi Sermoni furons 
flampati in molti voi. Egli fu che eb- 
be con Claudio dei Santi nei i^dd. u- 
na famofa conferenza di controvzrfta 
Coi Minillri dell’Epine, e Surcau da 
Kofier. Simone Vigor, uno de' fuoi ni- 
pori, fu un zelante difenfotc di Richer. 
VI funn pur aociie molte fue Op. 
VIGUEN. l'tdi Vyguen . 
VILLALPANDOC Gian Batiilla ) va- 
lente Geluita, nativo di Cordova , k 
Autore di un dotto Commento fopra 
Ezechiele in 3. tomi in fogt. Nei quali 
^ {limata pnncipalmeitcc la dcicrizione 
della Citta, e del Tempio di Qcrufa- 
lemme . M. gl ai. Maggio ldo8. 

. VILLALPANDO C Gafparo ) dotto 
Teologo Controvecfifla del Sec. XVI. era 
nativo di Segovia , e Dottore nell' Uni- 
verlità d’ Alcalà . Comparve con isfarzo 
al Conc. di 'Trento, e compofe molte 
Op. Le princip. fono i Controvtrfia Fi- 
dei : Oratia ^uod non fit Laici t Cdlix 
perniinendui : Commtntarws rerum ut 
Coneiliis Toletanii ge/larum , &c, 
VILLAMENE C Francelco ^ bravo 
Intagliatore, le di cui (lampe fi Ilima- 
no aHaì per la correzione del difegno . 
Era allievo di Agollino Catgccì . 

VILI.ARET C Foulqucsdc ) XXXV. 
gr. Maflto dell’ Ordine di S. Giowinni 
di Gcrufalemme , fucceflc nel 1308. a 
Guglielma di Viìlaret. . Rifolvetie di 
1 nlcir dall’ Ifola di Cipro, dove i gran 
Madri riliedevano allora, e tolfe |’ I- 
fola di Rodi ai Saraceni npl 1309. e 
molte altre Ifole dell’Arcipelago . Mal- 
grado le fue belle azioni fu accufaio di 
trafeuranza degli intereffi del fuo Ordi- 
ne , e fu depodo nei 1316, ma fu rida- 
bililo nel 1311. Due anni dopo rinun- 
ziò la fua dignità di gran Madro , e ri- 
IQrnò ig Pigrcoea , dove m. pel 1315. 

VIU- 
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VILI-ARS C l’Abbate di ) feraoto 
Scrittore del Sec'. XVll.di cui abbiamo 
un Libro notìRìftio intitolato, il Conre 
di Gabatis ^ ed un Trattato della deli<' 
catezea , nel quale egli fa l’Apologià 
dei Trattenimenti d' Arifto, c d’ Eu^ 
genio dei P. Bouhours . Quello Abbate 
fu àlTafflnato fulla ilrada da Parigi a 
l.ione nel td75. 

VILLARS Ettore Duca di’^ 

Pari, g Marefcial di Francia, Minillro 
di Stato, Marefcial Generale de’ Cam* 
]>i , ed armate del Re,. Grande diSpa- 
gna, ecl uno dei più valenti Generali 
del Secolo XVIII. era figlio di Pie- 
tro, Marchefe d> Villars , Cavaliere 
degli Ordini del Re, d’ una nobile , 
ed antica famiglia originaria di Lione . 
Egli fu alla prima Aiutante in'Campo 
del Marefcial di Bellefons, fuo cugi- 
no ,' e fi regnalo in diverfi alTed) , e 
batr. finali I70l. nel qual tempo vin- 
ta la batt. di Fredelinghem fopra il 
Prìncipe di Baden , egli fu fatto Mare*' 
fcial di Frane, ai ii. Ottobre del me- 
defimo anno. Egli prefe s>oi il Forte 
di Kcll I’ anno frguencc , guadagnò la 
bittaglia d’ Hochtet ,• e fottomife i 
Finatici di Linguadircca nel 1704. La 
fila terra di Vaux le Vicontc, prelTo di 
Melifn , fu eretta in Ducato Pari , fol- 
to il nome di Villars nel 170^. Egli 
(forzò le linee di Stolboffcn nel 1707. 
c tirò piò di 18. milioni- di contribu- 
zione fopra i nemici <• Credei! , eh’ 
egli avrebbe vinto la fanguinnfa batta- 
glia di Maiplaqnet prelFo dì Mons nel 
1709. fc non folTc flato ferito mortal- 
mente avanti il line dell'anione. Chec- 
ché ne Ila , lo flratagetrin , che usò 
per isforzar le trincee di Dcnain fopra 
l'Efcaut, *ì 14. Luglio 1711. gli acqui- 
flò molta gloria. A quello fuccefib 
venne dietro la prefa di Marchiennes, 
di Dovay , di Bouchain , di Landau , 
di Fnl>ourg, ec. e la pace conchìufa 
a Ralladt rra 1’ Imper. c la Francia ai 
6- Maggio I7f4. li Marefcial di Vil- 
lats ch’era flato fatto Plenipotenziario 
nel Trattato di RalLidt fu fatto Prelì- 
dente del Conliglio di guerra nel 171.5. 
poi Configlicre della Reggenza, e Mi- 
niflro dì Stato. Egli tu uumin'ato nel 
17H* per andare a comandare in Ita. 
lìa li>;rn gli órdini del Re di Sardegna, 
e Sua Macflé lo dichiarò Marefcial Ge- 
nerale dei fiioi Campì , e delle fue 
armate, titolo che non pare tlTere 
prima flato daAo che ai Marefcial di 
Tùrena , che fu il primo onorato di 
quella qualità . Il Matefciai di Viì- 
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lira $’ impadronì di Pitzigfaitose, di 
Milano- di Novara , • c di Torto- 
na . Ma avendo aperta la campagna 
feguente s’infermò nel ritorno fuo iit 
Francia. Mori a Torino ai 17. Giu- 
gno I7]4> d' anni 81. Fu dclidcrato 
come l' uno dei piò grandi , c piò 
fortunati Generali che abbia coman- 
. dato da molto tempo. Egli età già 
flato accettalo dall’ Accademia Fran- 
care ai 13. Giugno J714. Il Sig. Abba- 
te Segny fece la fua Oraaiene fune- 
bre, che fu flarr.tpata nel 17^- Si fo. 
tip pubblicare in Olanda le memorie 
del Sig. di Villars . , 

vIlLE C'I Cavalicr di ^ fi diflinfe 
nell’Architettura militare', e nell'arte 
della fortificazione, e compofe delle 
Op. in quello genere , eh' erano alfa! 
filmate innanzi le feoperte del Sig. <!{ 
Vauban . 

VILLEBÒN C Pietro di }CiirobcIltt- 
no e Minillro di Stato fatto il Re S. 
Luigi, cd uno dei piò grand' uomini 
dabbene del fuo fecolo. Fu fitto Ciam- 
bellano dopo la morte del fuo frate! 
primogcuìt» Gautìer di Villebnn , e fu 
in apprclTo Minillro di Stato del ReS. 
Luigi .' Refe a quello Principe ìmpor- 
tantiffimi fervigi , lo fegul nei fuoi 
viaggi d' oltremare , e fu nominato uno 
dc'i fuoi efccutori .T-ftamentar; . Egli 
dimoflrò il prodigioio fuo valore nel- 
Ig guerre d’oltremare , e morì a Tu- 
nifi nel lado. feoza efierc flato ammo- 
gliato . 

VlLLEHARDOlUN C Gofl'redc) di ) 
Cavaliere, e Marefcial di Campagna ; 
e celebre Iflorico del Secolo Of III. di 
cui abbiamo una Storia della prefa di 
Coflzntinopoli' fatta dai Francefi net 
1104. La miglior edizione di quella 
Storia, é quella del Signor -du C.inge . 

V I LLETHIER V C Oian-Girardo) va- 
lente , e virtuolo Prete nativo di Pa- 
rigi , pafsòpna gran parte della fua vi- 
.ta in cliinpurre Trattati fopra i doveri 
dei Crilii.tni. Quelli trattati raccolti 
potrebbero formare un corpo di Mora- 
le pratica , per ogni condizione e fla- 
to di petfiine.. Appoggia quanto egli 
dice, non folaraente lui princip) biella 
ragione j ma ancora fùMa Scrittura Sa- 
cra , lui Padri, c lui Concili . Mori 
in Parigi li i $. Gennaio 1709. di do. 
anni. 1 principali Trattati fuddettifo- 
• no. : Il vero Penittnte ; •ftrada dal th- 
lo ; la vita delle f'ergitii ; quella delle 
Miritele j delle l^eiìove ; dei Kelrgiolit 
e delle Religiofe ; dei Ricchi , e dei po- 
veri ; la vita dei Santi ; la vita de' 

‘ Chic. 
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eiìeriti; unTrtttato dilla votazione; 
il Criftiano forefltiro /opra la terra -, 
•fi Trattato dell' advlozjone i un Mtro 
della mormorazione ; la vita di ^osu 

Cri fio nell' Eucbariftia j il Cnjiiaiw 
nella trtbulazione s un Trattato deilf 
Chiefe , e dei Tempj ; un »l»o } opra il 
rifpetto , che i/Ji richiedono ; la vita di 
San Giovanni ài Oto ; un Trattato 
delia virtù Teologali j finxlinentc la 
. vita dei G,ujh, nella ìuale fi Jpiega-_ 
no i principali doveri, le obbtigazioni 
più importanti dì quei che ajptrano 
alla giuftiz'a Crifliana . 

VILHERS, dcU* IfoU ddam ( Fi; 
lippo di ) XLllI. Gran Maflro dell 
Ordine di S- Giovanni di Gcrulalcm- 
me, e della medefimaCaU del legucn- 
te « comandava nell’ Ifola di R^i i 
quando quell’ IfoU fu affedita dai Tur- 
chi nel is»i- i^S'' Udifefe 6. mcficon 
un eroico coraggio , c fu fiaalmen(e 
eollretto a capitolare ai 14- Diccrnbre 
del medefimo anno . L’ Impe^Jot Car- 
lo V. gli diede nel IS3°' Walta , il 
Coro , e Tripoli di Barbarla, ed il Gr, 
Maltro dell’ Ifola Adam ne prefe la pof- 
feflione nel mefe diOttob. del medefi- 
mo anno. M. a Malta ai il. Agofto 
iq;4. d’anni 70. dopo d cueiu legna- 
lato col fuo coraggio , colla fua pru- 
denza, capacità • e pietà , y-* 
tempo in poi i Cavalieri di S. Gio- 
vanni di Gerufalemme profeto il nome 
di Cavalieri di Malta. 

VILLIERS dell' Ifola Adam C Gio- 
vanni di Cavaliere, e Sig. della det- 
ta Ifola ec. e Marefc. di Francia, era 
figlio di Pietro Villiert, S'gporc della 
detta Ifola, d’ una antichilfima e no- 
biiiflima Cafa di Francia . Egli entro 
nella fazione di Borgogna , fu rinch'u- 
fo nella Balliglia por ordine d’ Enrico 
’V. Re d’ Inghilterra, e fu pollo in li- 
bertà nel i4»a. Egli fervi ancora i Du- 
chi di Borgogna , e gl’ Inglcfi fino al 
J435. ma poco dopo fi pofe al fetvizio 
di Carlo VII. prefe Pontoife , e faci- 
litò la reduzionc di Parigi. Egli fu 
nccifo a Bruget in una popolare fedizio- 
ne ai 11 Maggio I4i7- 

VILLIERS ( Pietro di ) celeb. Scrit- 
tore , e Poeta Fraiiccfc , nacque a Co- 
gnac fopra la Chatenrc ai 10. Maggio 
1648. Egli entrò ne’ Gefuiti nel i(56d. 
e le ne qfcl nel 1689. per entrare nelF 
Ordine di Cluni non riformato. £gii 
era già noto pc’ fuoi Sermonf 1 e pe 
tuoi fcritti . Fu fatto Priore di S. Tau- 
rin e mori a Parigi ai 14. Ottobre 
1718. d’ anni 80. Abbiamo di lui l« 


una Rpeeelta di Potfie, thè eontengo~ . 
no V Arte di Predicare ed altri com- 
ponimenti /limati . La miglior Edizio- 
ne è quella di Parigi predo Colombac 
1718. in la. : 1. molte Opere in profa r 
le principali fono : Gli errori degli 
uomini della yia nella falute , la cui 
4. Edizione l quella di Parigi 1731. 
Ili j. voi. in 11. H’flcjftoai /opra la 
mancanze altrui , con un' aggiunta , 
in 4. i/ol. in la. un Tratt. delia Sa- 
tira { Lettere fopra l’ Orazione da' 
Quìttijli in la. ; Raccolta di DiJJerta- 
Z<oni fopra molte Tragedie nel 1740. 
in la. Ò.icfla Raccòlta è curì'ofa. Si 
fa pur anche Autore de’ Trattati fo- 
pra le novelle delle Fate, c fopra al- 
cune altre Opere di queflo tempo , che 
fervono di prcfeivativo contro il cat- 
tivo guRo . Parigi , Colombat l6gg, in 
la. ec. 

VILLON , vedi Corbueill. 

„ VIMERCATO CFranccfco^ÀIilil- 
„ nefe, uno de’ migliori Filofofi dell' 
„ età tua , fu Regio Profeffore nello 
„ Audio di Parigi , ove per tal effetto 
„ lo chiamò Francefen I. Re di Fran- 
,, eia, che fu fuo Mecenate. Quindi 
,t PP‘ 5“" medefima lettura p-ftò a 
„ Torino , alti Aipcnd) del Duca di 
„ Savoia . Dalla (ua Scuola fono Ufei- 
,, ti uomini di' gran valore , tra’ quali 
,, Ludovico Settata Medico famufiffi- 
„ mo . Scrìffe , e Rampò.* Commenta- 
„ rius fuper teriium Uh. Anjìotet. de 
„ Anima ; Commentarii in Ari/lotelis 
,, qujiuor lihrot Meteorurum : In eam 
Il pqrtem duodecimi libri Metapbffico- 
,, rum , in qua de Oeo , & aetertt 

mentibut divinit dij/iritur : In li- 
„ bros de Gcneratione , & Corrupiione i 
» Oe principiit rerum naturahum ; 
„ De Naturati aufeuitatione Arijlot. 
„ hb, 8. In Librai Arijlotelic de Ja- 
], piemia :■ De Beneficiti Commenta- 
,, riui .* De concordia Piatomi & A- 
n ri/lotelii ; e dell' Ordine oJJ'ervato 
„ dalla natura nelle cofe . V. Teat. d’ 
„ Uom. Letter. Gbil. 

„ VIMERCATO C Giambatifla ) 
,, Milanelu c Monaco Ceitofino del 
„ XVI. Sec. fitiffe degli Orolog, fola- 
„ ri Dialogo . 

„ VINACCI C Domenico^ Scultore 
„ Napolct. del XVII. Sec. 

„ VINCENTI C Pietro ) d’Ofluni 
„ fu Archivario della K. Z. di Napoli 
,t nel XVII. Secolo, c fciiife ; Teuro 

degli Uomini illujlri , G. Ammi- 
,, rag. del Regno ^ Teatro degli Uomi- 
n Hi iUuJìrt Pmomarj del Regno : 

„ IJÌ». 
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coli Aliti alla fua romba ioauRero F*' 
pa Calliflo ni. a canoniaaarlo nel 
U«. Httv*! di S. Vincevo, uit Trat- 
«to dtll» Vita Sptthualt : un L>btv 
itila fiat del Mondo, delle Lettare * 
t de' Sermoni in latino. ^ . , 

t Vl^JGHESTRE CCoocilio di ^ del- 
l’85«. Vi fi ordinò in prcicnaa di ti« 
Redi diatrenti providcie d Jnghiller- 
»a , ctìe in avvenire apparterebbe alla 
Chiefa la decitoa parte di tUtte le ter- 
re Ubere d’ogni gravezea del depreda- 
méntu de barbari , o Normanni , cn* 
come r Inghilterra depredavano anco- 
ri la Francia . .. a: . . 

t VINCHESTRE CContilio di 5 m 
Inghilterra l’ Ottava di Pal^ua del 
1070 . in prefenra del Re Guglielmo il 
Baftardo ,o il Conquiftatore . Tre legati 
Vi prefedettero , c vi fi depofe Sugan- 
do di Cantorberi , e àlcuni de luoi 
fuffraeétnct . . < ■ j 

t VINCHESTREC Concilio dO 
ina. a* ao- d’Agoflo , contro il Re 
Stefano , A' avea prefi aironi Caflclli 
anpartenenji alle Chicftdi Saiificri f c 
di Lioiolne , e che avea fatti porre S 
due Vefeovi ,d’ effe in prig ope. 

VINCI C ***5 Piltof' “*• 

nacque nei Caftel di Vinci , tiuino a 
Firroee , verfo il I44J- Divenne uno 
de’ più valenti uomio' del fuo tempo-. 
Égli «ta dotto nello bell* Lettere , e 
fiell'Arti, amava la Poefia, U Mufi- 
ca, l'Anatomia, le Matematiche , e l 
Architettura j e -fu chiamato a 
da Luigi Sforaa , Duca di que la Cu- 
.Egli vi corapofe delle maravegliofe O- 
pcre , tra le altre la figura d’nn Lio- 
pe , il quale dopo d aver lattò alcun» 
pafB alla prefenaa del Re Luigi XII. 
dell’entrare della fala del Palazzo , 
»’ arrenò tutto in un fubito, 'd aper- 
fe il luo ftomaco m cui fi *. 

armi di Francia . Leoi^do da Vinci 
fi dininfe egualmente a F*'*»*'» * 
ma , cd in Fr. ove m. tra le braccia 
di Francefto I. vel iJiS- <1 
La fu» Principal Opera è un Trttialu 
della Pittura, Rampato a Parigi in 1- 

“‘'‘vÌnCIG^ERRA ( Antonio > Ve- 
, nez^iano, vifTe nel XV. Secolo ,^efu 
, Segretario della Repubblica della 
! Quale fu adoperato entro , e fuori 
’ delia patria in rilevaniiffimi impieghi 
«canati in parte dal Sadico n 1- 
’ la fua Storta Veneziana . fa inli 
mo amico del Cardinal Bembo; ed 
vnrò con zelo pcr laii» i ” . ;i nitrito' dl.e^etc fiato il primo 
per far celiare lo feifma . M. a Vannes f„;vere le fatire io noftta lingua , 

V 5 Aprile iqlp- d anni 7i‘ • ™ ” i< 


* , n.r di Toul , fecondo la più co- 

■ Fili ““i”'; r' 

iV-o niccola Op. contro le Erefie , ctie 
° Memoriale del Pellegrino , 
l^Tommlnitorium ■ quella Piccola 

egli folTc frltelló di San Lupo Vefco 

’’ Vincenzo CS.) cei«i>7 

nativo di Saragozza , fofferfe 
mente il martire a Valenza nel J05- 

***VINCENZO DE 

lovacenfis , celeb- Domenicano del Xll l. 
Secdlo coti chiamato dal 
tua nafeita, » acquiflò la fiima del Ke 
S Luigi e <!=’ Principi della fua Corte . 

FuLeaore.e Predicatore di quello gr; 
Principe e *. corapofe pcr fuo otdiue 
Un gran numero d’ Opye a**, 
«u.ttarono una 

naria in tutta l’ Europa . nel nfi| 
Abbiamo di lui : l. un gr. Libro mti- 
tóUio Speculo m majut , divilo in quat- 
tro pirti, la prima delle 
tolata Speculum naturale : la f^°"da 
Specuium doarinate ; la 
/«in morale t c la quarta SpeeUlumbt 
&7eT a. Una Lcucra a San LUig. 
fopra la morte del fuo figlio pnmoge- 
J. Un Tratt. dell’ Educazione de 
. ed altri Trallàli Latini . 
VINCENZO C S- ) Ferreri , >1'“^'® 
Relieiolo Domenicano, nacque a Va- 
lenzf in Ifpagna a’ ij. _Geniia,o U4«- 

Si d.ftinle ne^ Eelift- 

to Dottore di Derida nel Ìj8j- Egli te 
ce poi delle Miffioni nella Spagna, in 
in Italia, in Inghilterra , in 
Ifroz a, ‘ Ucdicò in o- 

Rn“luogo con frutto, facriido egli ftef- 
fo nel msdeCroo tempo delle *r. au- 
«erità. Giovanni V. Duca di Br®*'*" 
0 na lo chiainò'nt’ fuo» St*ti od 14|7* 
I" Vicenzò Ferreri «ahillU fede delia 
(ua Miffione a VinnM . Egli 
lartito di Benedetto XII. c fi dichiarò 
Fortemente per Papa Mirtino V. e la- 
vorò con zelo per .rio nconofeere c 
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tt ffsRipttc In Bologna li prima volta 
„ per Platone de' Benedetti nel 1495. 
,, in 4- e poi ampliate In Venerla per 
,, li Nieolini 15x7. io 8. e fi leggontt 
„ anche in quelle raccolte dal Sanfo- 
,, vino- 

. VINET C Elia ) uno de’ p!ìi dotti 
Bilalnip , e Critici del Sec. XVI. nac- 
que vicino a Barbefienx in Sainton- 
ge . Sì dìflinfc colla fua profonda eru- 
dicione , e fa fatto Principaledel Col- 
legio di Guienna a Boatdeaux , ove in- 
fignò lungo Tempo le Belle Lettere « 
e le Matematiche con ripntaeione , ed 
óve m nel d’anni 78- Abbiamo 
Un gr. nnm. di fue Op< 

VIO C Tommafo di ) eeleb. Card, 
pi!) noto fdeto il nome di Gaetano , 
nacque a Gaeta < nei Regno di Napoli , 
a’ io. Febbraio 1469. Si fece d-!!’ Or. 
dine de' Domenicani nel 1484. e s' 
quìllò Una s 1 ^alta fama • che fu fatto 
Dottore , o ProfelTor» di Teologia , 
poi Procurator Genérdle del Tuo Ordi- 
ne , e finalmente. Generale nel 1508. 
Refe importanti fervigi a Papa Giulio 
. 11 . e a Leone X. (^oefto ultimo lo 
creò Card, nel 1517. e lo fece l’an.'dp 
fegurnte fon legato in Germania . Ecli 
aflifiette nel 1319. all’ Elea, di Carlo V. 
ed ebbe molte confefenie cr,n T.uteto ; 
ma' non potò ridurre queC‘-Erefiarca al 
fuo dovete. Fu facto od ihedefimo an- 
no Vefeovo di Caet.a , ed andò in ITn- 
gheria Pel tsxj. in qualità di Legato < 
M. a Roma a’ 9. Agoflo 1534. d’anni 
67. Egli ere un valentiflìmo Teologo 
del fuo t.i-mTCj febbene foffe molcòoc- 
cupato in affari importanti a lui com- 
meilì , con tutto ciò s’ era fifato alcu- 
ne ore per lo ftudìo , onde egli com- 
pofe un gr. num. d’ Òp. Le principali 
fono : I. de' Dotti , e giudit^iefi Com- 
taenti /opra la Satra Serinura , ftam- 
pati a Lione nel 1^19. in 3. voi. in 
fol. a. molti ^ altri Trattati fapra di- 
verfe Materie : 3. de Colamenti /opra 
la Somma di fan Tommafo. 

VIOLA C il D eccell. Pittore Iraliaw 
no nel Paefaggio , era allievo d’ An- 
nibaie Caracci , e fu in eranfle Dima 
preffo il Papa Gregorio XV. M. in Ro- 
ma nel 1611. in età di 30. ari. 

,• VIOLANTA4O Joalanta, figliuo- 
jf la. di Ciò. di Brenna, fu moglie di 
,, Federico II. e per fua caufa i Redi 
„ Sicilia fi diifero anche Re di Geru.,- 
t, falemme dai 1113'. in cui ella venne 
j, in Italia j pniefaò I’ Imperadore Fe- 
V derìco n* ebbe in dote dal ptidre il 
>1 Titolo , e le ragioni che gli fpetCa- 
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I, vano fu quel Rtame « per caufa di 
,, Maria fua moglie figlia d’ Ifabellà 
,, moglie di Corrado di Monferrato « 
,, e (orella di Baldovino IV. Re ik 
,, Gernfaiemtne . 

,, VIPERA (Mario) di Beneven- 
rò , Arcidiacono nella ftelTa fua pa- 
tria nel XVII. Sec. fcrilTe, x flap*.. 
,1 pò t Cbronologt Epirco^oroié O’ jfr. 
I, tbiep. duplici ae femtdupliti etle- 
«, hrat. ritu . Mercurio Vipera della 
„ flelfa Città di Benevento fu Audirnrh 
„ della Sacra Roca* Romana nel XVk 
„ Sec. e oltre molte orazioni ftampò i 
De prifto <9* Saero Tnlìittrto i De 
„ publiett y & CivilibOf ìnftitutit ì De 
,, bumanarum , divibaruniftie rVraiia 
t'ì eitarrationibut 

\s VIPERANÒ ( Giovannantonio ) 
yt Napol. Sebbene altri lo facciano da 
}> Mcffina , fu Vefeovo di Giovanbzzo 
M nel 1389' c diè alla luce delle Barn- 
,« pe t De fummo Bono : De obtentm 
„ Portugalta a Rege XatbolUo Pbilip- 
yy Po Htflor. De Rege & Regno s De 
M jetibenda bijtor: De conftnfu difet- 
ti plinarum ; De Divina Previdenti a : 
,, De LL. De perfeRo babiru bominit 
,, toneionet &e. 

yy VIPERANÒ C Paolo ) Giurecoo- 
t, fult. Palermitanò del principio del 
yy Secolo XVI. fcriffe Solemneea rept- 
ii titionem f. tSr parvi 1. 1- ff, gui vi y 
), aùt etam ; editam ad inttlhgtntiam , 
yy tnjfrvmenti garantigiati , tum pa- 
yy Ho de non opponendo ; Adnetatio- 
yy net ad tenfuetudinet Urbis Pa* 
yy normi . 

yiRET ( Pietro ) faW. Miniflro Cal- 
vinìfia nacque a Orbe negli Sv>etcrj 
nel 1311. Fece i fuoi ftud) a Parigi ', 
e Ifrìnfe Dna forte amicizia con Farei. 
Andarono iiifieme a Ginevra per iitfe- 
gnarvi gli errori di Calvino , ed aven- 
dogli fatti riavere , cacciarono I Cat- 
tolici da qu^a Città nel 1338- Viret 
fu. poi Miniflro a Lofanna , e in mol- 
te altre Città. Egli pafTava per ufi 
eccell. Oratprc , il che fece dire a q«i^ 
del fuo Partito, che ammiravano l' e- 
rudigjoni di Calvino . la forala di 
Farei y e l' eloguenzà di Firet , EgU 
mori a Pad nel 1371. d’ anni do. ^ 
fono diverfe lue Op. in Laiino, ed in 
Francefe. 

VIRGILIO (,Publius Maro") il pii 
eccell. tra’ Poeti Latini, èra figlio d’ 
un Vafa)o di Andes nd territorio di 
Manfova , ove etili nacque ai 13. Occ. 
70. anni avanii^Q. C. Studiò alla pri- 
ma a Mantova , poi a Cremona , à 

Mala- 
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Itlilàno } c a Napoli > donde cHendofi 
|K>rtBto f Roma s' acquiflò Ia_ ftimi 
de’ pilf^betli rpiriti del Tuo tempo ; fra 
«li i^ri dell’ Imperadore Augullo , di 
Mecenate « e di Pollione . Egli era 
viriuofu non folo nelle belle Xaitterc « 
c nella Poelìa , ma ancora nella Filo, 
^fia , c nelle Matematiche , nella Geo- 
graijii nella Medicina , e nell’ Ilioria 
Natui'^le. Quantunque egli foflc nno 
de’ più begli fpiriti del fuo Secolo « 
che fi fece tanto ammirare da’ Roma- 
• i , dimoftrò [empfe una modeftia fin* 
galère i «tifi» con pudore in- un Seco* 
lo io ori > coftuml erano corrotti fS* 
yni • Egli pond la Poelia Latina ad 
un sì alto grado di perfezione , che 
fu confiderafó , Con ragione eetue il 
Principe de’ PQCti Latini. Egli com- 
ppfe le fue Egtdghe ad imitazione di 
Teocrito , le fue iScorgìche ad imita, 
zione di Efiodo, e l*'fìoeidc ad iinita- 
.zione di Omero . Si dicf. eh egli la- 
vor 6 . 4 a. anni a perfezionare la fua 
.Eneide, e che l’ Imperadore facendo- 
gli ìfianza dì mettervi 1’ ultiraS- ma- 
no , gli fece vedere il fecondo , .’*• 
'qua^rto, ed il fedo Libro , che fono i 
più belli . Dicefi pur anche che Virgi- 
lio leggendo in prefenza di qutito 
.F^iacipe , e di Ottavia fua forella, >1 
Inpeo, ove parla di Marcello, furono 
cosi tbehi , che lo interruppero colle 
ilotp lagrime, e fofpiri ,' e- che Otta. 
vi/l tenne meno . Egli diè ordine ef- 
fiuidq^ «icìno a morte , che fi abt>m- 
cUdb Ja fua Eneide; ma avfndo inte- 
fb , die Augulto rfon vOiea , pregò che 
fi mutafie alcuna cofa in effa . Con 
qheRo patto egli ’ lafdò per tefiainenta 
quella Opera mara/tigliofa a Tacca , e 
a Vario, ecccileitti Poeti , fuoi amici, 
e.r Imperadore fi prefe la cura che le 
intenzioni. dell’ Autore folTcro efegui- 
te , ed è perc/ò che wi fono de- verfi 
impeifetti . 'M- a Brindefi in Calabria 
ai ai.'^S^ctcmb. ip. anni avanti Gdeù 
Oifto , d'anii! 51. mentre ritornava 
dalla Crecia con Augufto. n fuo cor- 
po fu portato preflb di Niq/oli C fu- 
rono fcritti fopfa la faa Tomba quefli 
dne verfi da lui compofti : 

^antua me gemiti Calakri ’rapaire , 
tenet nane . ' 

Psrtbenope : Cecini pafeua , ruta , 
Dltets^, 

VTeae ’ndiproverato Virgilio di non 
qver mai parlato nelle tue Op. d’ O- 
fazin , fuo intimo amico ; ma il.Con- 
te d’Orreri .'è d' opinione , che fi^ il 
Ritratto d’ Orzzió qtieilo, ch« diFin- 
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geli da VLrgiUo in quelli veri! del IXi 
Libro della fua Eneide . 

Et ttnifum Cretea Mupt 
Creua -Mufarum éomitern t cui tar,mi- 
na /em'per 

Et ciharg nrdt ,’numerofgue intende- 
re nervis , tre.- 

Si poSbno vederne le ragioni del CoA» 
te_ d’ Orreri nelle fue Lettere /opra là 
Pita di Sivuft , Aamparc a Parigi , 
nel 3753 * Un ant'chiifima Codice di 
Virgilio fi ha nella Lauritoziana di Fi- 
renze , fui quale fc ne fece non ha 
molti anni un edizionè in 4. ritenendo 
la forma degli aiir'chi caratteri , Ab- 
biamo dèli' Eneide parecchie tiaduzio- 
nì ,'>ma dopo quella del Caro fiimati(- 
lima è a defidcrarc che ti Signor To- 
relli Vcronele coropifea la fua.'* 
VIRGILIO , vedi Polidoro Virgilio. 
VIRGINIA, Giovaac Romana pra- 
me(T.t dal fuo pi oprio padre Virginio a 
Lucio Icilio , eh’ era flato Tribuno , è 
celcb. nella Storia . Appio Claddio , 
uno de’ Dedemviri , enendofi focofa- 
mentc innamorato di lei , ed elfendo 
nel Tribunate m qualità di Dceemvi- 
-xo , ordinò eh' ella folTe rimelTa a Cltn- 
con cui s’ era intefo ; Virginio 
liirò .la fu'a figlia da parte, e prcitdiia- 
do uii Coltello, che ritrovò falla bot- 
tega di t'U Macellaio : Mìa cara fi- 
glia diir<t> ecco età che mi rimànc 
per een ferverti V onore y e la libertà , 
le' "dicpn'do quelle parole le cacciò il 
cprteltò fino al cuore, e fi latvò dalla 
moltffud'rtè . Per quello delitto furono 
aboliti' i Decemviri 449. .anni avanti 
Gesù CriRo j e 'furono i CanTuli ri> 
ilabiliti .. * ■ 

t VIRTZBURG C Concilio di ì del 
1130. a’ ». Ott. Innocenzio Seconoo.vi 
fu riconofeiuto per ' Papa in prefenza 
del fuo Legato . ' ' 

t VIRTZBURG CConciliodi )a’»s. 
Maggio, giorno di Pentecofte, del 1105 - 
L’ imperadore , e on.» quarantiiia 4 > 
Vefeovi , contandovi quelli che non 
erano ancora Rati confegrati , giuraro- 
no eh’ effi non riconnfcerebbdr giam- 
mai Papa Aleffandro , c che ftarebbexo 
invialabilmentc uniti a Pafquate , eh’ 
eri Rato n'ominatoFapa dagli Sc'ifma- 
tici dopo la morte di Oteaviino . Due 
Inviati d’ Inghilterra giurarono a no- 
me del loro Re , eh’ egli oficrvefebbe 
immaiTcabilmente tutto ciò che I* Ins- 
peradore avea giurato • '' 

VIRTZBURG C Concilio di ") a' i8.' 
Marzo del 1187. fi Legato Giovanni. 
Vefcoyi» di Frafcatt aifillito da 4. Ar- 
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ctTcfeOvl t e d» molti Abbati, «i pub* 
blicò nn regolamento di 4»- articoli , 
ne’ quali vrdònfi i difordini, che re- 
gnavano allora nella Ch4cra dì Gci- 
mania. 1 Vefe. negarono al Legato la 
leva d’ una decima di cinque anni , e 
all’ Imper. le contribuaioni che doman- 
dava . 

VISO (Carlo di) laboriofo Scritto- 
re Fiammingo dell’ Ordine de’Cifter- 
cienfì 'nel Secolo XVI L è Autore di 
una Biblioteca degli Autori del luo Or. 
dine. Qpeft’ Op. è fcritta in Latino 
con cattivo Bile . E' però molto e- 
fata . 

,, VISCONTI (Girolamo da Mila. 

no , Medico del Sec. XVII. fcrilfo 
„ un’opera col Tit. Satatnaha , Fu 
,, Medico del Collegio nella fua pa- 
„ tria , e lì applicò con tanto fervore 
,, agli Audi , che gli cagionarono la 
«, morte in età giovanile . f*. Ttat. 4 
,, Uim- Lett. GhU. 

VISE' , ( Gian-Donollo Signore dì ) 
nacque io Parigi , verfo il id40- d’ una 
famiglia nobile, c antica. Fu deftina- 
to da’ Tuoi parenti allo dato Ecclefìa« 
ftieo J ne prefe l’abito, ed ottenne 
qualche beneficio ; ma li abbandonò 
poi per ifpolare, contro il conlcnfo di 
fua famiglia, la figliuola di un Pitto- 
re. Cominciò nel i67x- un’Opera pe- 
riodica rotto il titolo di Mercurio gl- 
dante, fece delle Commedie , delle me- 
morie eroiche , ed altre opere , che fo- 
no poco llinate. Perdette la vilii 4. 
anni avanti la fua morte avvenuta in 
Farìgi nel 1710. , „ 

VITAKER., o WHITAKER C Cu; 
Ktiemo } Prxifcffbre di Teologia nell 
Vniverfilà di Cambridge , nacque io 
Olme in Inghilterra , nel Contado dr 
Lancaflro, S’ acquiflò una gran ripu- 
taaionc tra’ Teologi Inglcfi , e m. a 
Cambridge nel 1595. d’anni 47. La fua 
Principal Op. è la confucaa. del Bel- 
larmino • E' molto erudita j ma trop- 
po appafOonata , c piena d’ animofità 
contro il detto Bellarmino, e contro 
i Cattolici . 

„ VITALE ( Francefeo ) di Cofen- 
„ <a, vilfe nel XVII. Sec. e fcrilfe : 
„ vn libro de' Mag>flrati Ramini . 
,, Girolamo Vitale di Capova Chieri- 
„ co Regolare dello flcITo Sec. IcrilTc : 
,, Difcoffianes Canonie* de Jpeciali yor 

to Regularium exequenHi confili! fno- 
„ rum Pr*latorum . Lex>c<‘U Mithcmii 
,, rinti» : 0* AJÌfonom. (X G^onetti 
,1 ■ 

VlTALlANQi pat- d». 

Tpmo f'IT. 
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talia, fucceflc a Papa Eugenio I. ai jt. 
Luglio 6S7‘ Egli tenne vat) Concili , s' 
adoperò con zelo pel bene della Cbie- 
fa , e m. in odore di fantìtà M 17. 
Gcnn. 67J. Vi fono delle (ac Lettere . 
Adeodato gli fuccefTe . 

VITELLI©, o VITTELLO, dotto 
Polacco del Sec. Xllf. di cui .,abbi.i-> 
mo un Tratt. dell' Onica fiìmatOi La 
fua miglior ediz. è quella del lj7a. ' 

VITELLO ( Auluf ) fu pruciamatqt 
Impcr. Rum. quali nel medofimo tem- 
po che Ottone , 1’ anno 69, di G. C, . 
Si fece odiate per la fua intemperaa- 
za , e crudeltà , e fu fatto a bra- 
ni dai (uldati , e poi gictaio nel Teve- 
re dal popolo d' anni 57 dopo d’ ave^ 
re regnato 8. meli. Velpafiauu gli lue- 
ctfTe . 

„ VITIGE fuccefie a Teodato nel 
„ trono d’ Italia negli anni del Signore 
„ ÌÌ7- e avendo indarno tentato di far 
,, pace con GiuAiniano, fu prefo da, 

,, Belifario in Ravenna, e portato con 
„ i fuoi figliuoli in Conllanlinopoli 
,» negli anni del Signore $40. e in fuo 
„ luogo fu eletto Ildibaldo nipote di 
,, Teudiv Re de’ Vifigoti , il quale po- 
„ co dopo venne ammazzato a tavola 
„ da uno de’ tuoi ,' e fcelto in fuo luo-> 
,, go Erarico, queAi anche per lo po- 
,, co fuo talento, c crudeltà fatto o- 
,, diofo ai reAanti Goti fu ammazzato, 

,, Totila finalmente fuccefTe a coAui 
„ negli anni di CriKo 4}i' che fu il 
M penultimo Re de’ Goti , che regna- 
>, rono Ui Italia . 

„ VITIGNANO ( Cornelio ) Nap, 
„ del XVI. Sec. Aampò.* la G^neilo- 
,, già della Profapia d' Auflria , e l» 
„ Cronaca del Regno di Nip. 

„ VITO (Andrea) ccccl. miniatore 
,, Nap. fiorito circa al 1589. 

„ VITO ( Giufeppe de ) Napol. Giu- 
„ reconfulto vilTe nel XVII. Sec. c U- 
„ (ciò date alla luce multe Camedie , 
,, e Tragedie. 

„ VITO ( Nicola dì ) Pittore Na- 
,, poteiano, fu dìfcepolo prima del 
„ Zingaro, e poi dì Pietro Polito, e 
„ del Donzelln condifccpoli nella fcuo- 
,, la del Zingaro. Nella Chiefa di S, 

„ M. la Nova vi fono anche uggì al- 
,, cune pitture, e la Vergine Addolo- 
,, rata nella SagreRia di S. Pietro ad 
,, Aram. Mori circa al 1498. 

VITRE' ( Antonio ) cel. Stampatore 
di Parigi , portò l' arte della Siampa 
al p ii alto grand di pcrf.eioiie, Egli 
fu che Aampò la bella Poliglotta dql 
^ig. Jay , la Eibbìa in fogl. (q ,4. e id 
H U. 
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j». ed altri Opere ricercate per la bel* 
lena dell’ edizione . Egli avrebbe fu- 
perato lo fleffb Roberto Stefani , fe e* 

f u Ifeto folle tanto dotto , e tanto e- 
atto quanto- |ui ; ma appena fapea tra- 
durre in Fr^ncefe gli Autori Latiiti t 
piii facili. Fu Stampatore del Clero, 
« Iti. nel id/ 4 . 

VITRINGA C Campegio ") valente 
Teologo Proiedante , era figlio dì un 
celeb. Teologo Protellante di quello 
nome, e fu come lui l’ornamento dell’ 
, Univerfità di FranelCct . Egli m. agli 
II. Gennejo 1713. d’anni 31. Havvi 
un fuo liflrettn della Teologia Natu- 
rale, e molte Diflertazioni Sacre, che 
fono flimare . 

VITRUVIO ( M. t'itruviut Polito') 
celeberrimo Architetto Romano , era 
Veronefe fecondo la pih comune opi- 
nione , e vivea nel tempo dell’ Imper. 
Auguflo - a cui egli dedicò il (uo ec- 
cellente Trattato d’ Architettura , divi- 
fo in ic. voi. L’ Edizione di quell’ Op. 
fatta da Guglielmo Filandro è Rima- 
ta, e Claudio Perrault molto bene la 
Traduflc in Francefe , con delle dotte 
note: fe ne fono fatte due Edizioni, 
l’un* nel 1673. c l’altra net 1684. f 
Il Marchefe Poleni ci ha nelle fue £- 
fereitarjoni f'iiruvitne promeffa un’ 
edizione compita di quello Scrittore. 
Intanto godiamo una elegante tradu- 
zione col Tello Latino a canto miglio- 
rato ora fu’ Codici, e per conghietture 
Ingegnere , coir utili note magnifica- 
tnenie flamp. in Napoli dal Sig. Mar. 
«befe Gallianì . 

„ VITTELESCHI (Gio .5 Cardina- 
„ le, nacque in Cornerò Cittì di Tò- 
„ fcana ; egli fu prima Segretario di 
,, un Tiranno d’ Italia nominato Tar- 
,, taglia, che per ordine di Martino 
„ V. mori decollato . Indi s’ acquillò l’ 
,, animo di Eugenio IV, che fu il fuc- 
,, celTorc dì Martino, da cui fu impie- 
„ gato in premurori affari , e per li 
,, fuoi fervizj ebbe il Vefeov. di Reca- 
„ nati , il Patriarcato d’ Aleffandria , 
„ l’Arcivercovado di Firenze, e final- 
,, meute il T^appella di Cardinale nel 
«I >457. Ma d.ipo li fuoi innalzamenti 
,, vcde.-idoli avsr concepito de’ legni 
„ troppo ambizioli, difpiacquc ad Eu- 
,, genio, che lo fe’ arrellare nel Ca- 
„ Rei di S. Angelo, per cui non gua- 
,, ri dopo egli mori nel 1440. Barto- 
Ictnmco Vefeov. di Cornerò gli fe’ 
„ innalzare un magnifico avello con 
,, un onorevole Epitaffio. 

„ Il fuo merito ha ritrovato Baggior 
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„ favore nc’pofleri. Siilo IV. Gìulir» 
„ 11 . Leone X. Clemente VII. e Pao- 
„ lo li. l’hanno onorato con elogi# 
„ V. Giov. Auberi hift. det Card. Sci- 
„ pione /Immirat. IJior. delle fam> 
„ Giulio Rofeio 

VITTORIA Dea del Paglncfimo , 
avea un tempio in Atene, ed un altrò 
a Roma. Ella era ordinariamente rap- 
prefentata come giovale zitella , con 
due ale, da una mano portante una 
corona di Lauro , e dall’ altra una 
palma'. 

VITTORIA, l’edì Francefeo . 

VITTORE CS.^ ccleb. Mattirc,crg 
d’ un’ illufirc famiglia di Marlìglia , e 
fcgnainlfi nell’ armata Romana lino all! 
anno 30». in cui fugli tagliatala teli» 
per la Fede di Gesù Grillo . Le fam<>, 
fe Badìe dì S. Vittore in Marlìglia, e 
in P.arìgi , furono fondate fotto la fu» 
invocazione . 

VITTORE I. Africano , fucceffe » 
Papa Eleutero il i. Giugno 1^3. Du- 
rame il fuo Pontificato fi follcvò un» 
gr. difpuia fopra la celebrazione dell» 
Fella dì Pafqua, la quale però non eb- 
be cattivo fine. Papa Vittore^ fpfferfe 
Il martirio per la Fede di Gesù Crìlla 
fotto Severo ai 18. Lugl. MI. ed ebbe 
Ztfirino per fncceffòre. 

VITTORE II- Vefeovo d' Eicheet 
nella Germania, fu eletto Papa dopo 
Leone IX. ai 13. Aprile lOSS- P'I f*-' 
vore dell’ Imperad. Arrigo III. Corfe 
pericolo d’effìre avvelenato nel prin- 
cipio del fuo Pontificato: depofe molti 
Vefeovi Simoniaci in un Concilio ctfe 
tenne a Firenze.* mandò Ildebrando in 
Francia in qualiiì di Legato, ed affifli 
Arrigo III. »lla morte . Ritornò poi in 
Italia, tenne un Concilio a Romanci 
Ìo$7. e m. a Firenze ai »8- Luglio del 
medefimo anno. Stefano X. fufuofnca 
ceffo re . 

VITTORE IH. Abljate di Monte 
Caffino , nat. di Benevento , d’ una il» 
lullre famigt. fucceffe a Papa Gregoria 
VII. ai *4. Maggio io8d. Egli accettò 
il Pontificato dopo lungh Ifime fo|- 
lecitazioni , e fu traverfato dall’An- 
tipapa Guiberto . Tenne un Conci- 
lio a Benevento, e m. a Monte Caf- 
lino ai id. Settembre 1087. Vi fono de’ 
fuoi Dialoghi, e delle Lettere. Urba- 
no II. fu fuo fncceffòre. 

VITTORE AMEDEO TI. Duca dà 
Savoia, e primo Re di Sardegna, nac- 
que ai 14. di Maggio ì 6 ÓS. c fucceffe 
a fuo padre Carlo Emanuelìo li nel 
id7J. Sposò ai ió.d’ Aprile jdff». Anna 

Ma- 



MtrU d’ Òilrans figlia recendogenlta 
di Filippo di Francia, Docad’ Orleans, 
e fratello unico di Luigi XIV. Due an- 
ni dopo fecondato dalle truppe Francc- 
fi , cacciò i Vaidcfi dalle Valli di Lii- 
cerna , c d’ Angrogna ec. e fece allean- 
za coi Principi Alemanni contro la 
Francia nel Idpo. _ Poco tempo dopo 
perdò tutta la Savoja ; fu battuto ai 19. 
d’Agoflo a Stalfarda dal Mareftiallo di 
Catinai , e ritiroffi in Turino dove fi 
fort'ficò. Vittore Amedeo Il.entrònel 
Delfinato nel 169Ì. , e prrfe Gap, , ed 
Anbrun ì itia fu ben prefioobbligaio a 
fortiroe , e perdette and feconda batta- 
glia contro il Marefcialto di Catinai 
prelTo a MariigUaj ai4.d’Oitob; idp}. 
Fece la pace con la Francia al 30. d' 
Agoflo 1698. e fi portò nelle guerre fe- 

f uenti da gran Principe, c da bravo 
'olitico . Divebne Re di Sardegna ; e 
avendo fjtto una rinuncia generale di 
tutti! funi Stati, li 31 di Settembre 
J73Ò. a Carli BttninueUo t Principe del 
Piemonte , fno figlinolo , meli nel Ca- 
fteilo di Montealier una lega diAaute 
da Torino ai 31. d'Otiobre I73i. 

VITTORE di Vita , o d’ Utica t«- 
Aer , o Utieet^t 2 <*!■ Vefeo- 

»o di Vita. Città nella Bizuena, in 
Africa rie! V. Secolo,’ ebbe parte alU 
pctfccueione d' Africa, fufcitaia da U- 
nerico Re de' Vandali . Ci rimane di 
lui la Storia di qucRa perfecutione in 
3. Libri , che tompofe vcrfo 1’ anno 
487. La miglior Adizione è quella del 
Padre Don Kuinarc . 

VITFORE di Capua I Vefeovo di 
qbefla . Città del VI. Secolo. Sirefeil- 
luffre colla fna dottrina, e colla foa 
virtù, e compofe un Ciclo Pafcale ver- 
fo il 54$. ed una Prefazione fopra I’ 
Arfnonia de* 4. Evangclifli di Amniu- 
nio 

VITTORÈ di Tunone , Vefeovo di 

f uefla Città Ih Africa, nel VI. Secolo. 

u uno de’ principali Difenlorì dt' tre 
Capitoli i per cui fu efiltato, poi rin- 
cbiufo in un Monaftero di Cofiantino- 
poli , ove m. nel jdd. Havvi una fua 
Cronica . 

VITTORIO C Rietro ) tino de’pìù 
dotti uomini del Sec. XVI. Fiorentino 
li’una nobile famiglia . Si refe abilit- 
ino nelle Belle Lettere Greche , e Lati- 
ne , e Colmo de’ Medici lo elelTe per 
Profblfote di Morale, c di Eloquenza. 
Vittorio t’acquiflò una gran riputazio- 
ne colle fue lezioni , e colle fnc Ope- 
re , ed ebbe fra gli altri due illuflri 
Difcepoli, cioè il Cardinal FarAcle, ed 


V i Uf 

>1 Daca d’ Urbino , che molto lo beni < 
ficarono. Crrfmo Gran Duca di rired- 
ze lo mandò Ambafcladore molte voU 
te , e Giulio 111. lo feceCavaliere col 
titolo di Conte. Attori colmo eli beni , 
e di onori _pel 15S5. d’anni 87. Vi fo- 
no delle fue note critiche j delle Pre- 
fazioni fopra Cicerone , e fopra ciò , 
che ci rimane di Cattine j c di Vtrro- 
ne , c di Columetia , 38. Liti, di di- 
vetfe Lezioni , Opcia ftimàtilfima i do* 
Commenti fopra la Politiea , a Pttafo- 
fia d' Ariftottlt , 0 delle tradutjoni La- 
tine delie Opere d' Enripide , di So- 
focle % e d' IppareOé Abbiamo del Vit- 
torio una copiofa vita defcriita dal 
Canonico Bandini. 

VITTORIO, o de Viaoriis C Bene- 
detto ) valente Medico Faentino , 
fioriva «erfo T anno Havvi ua 

gran numero di fue Opere Mediche 
flimatc . Leonello Vittorio, fuo zio, 
era un dotto ProfelTore in Medicina n 
Rologna , ove mori nel 1310. Havvi 
di quell’ultimo un buon trattato deU 
le malattie de' fauciulti 1 e altre Opere 
flimatc., . 

VIVALDI CRetonio) Italiano, cela 
pei funi talenti per il Violone , per te 
fue finfonie, era Maeftro di Mufica 
della Pietà in Venezia, e m. verfo il 
>74JJ , 

„ VIVALDI C Lodovico ) da Mon- 
ii dovi nel Piemonte , t’ applicò coti 
tanto fervore alla cognizione dello 
,, Belle Lettere, e delle Teologiche , 
e Divine fetenze , che fe’ tale riu- 
n icita , che dallo Studio di Padova 
,, ottene la pubblica Lettura di Teo- 
,, logia; cd indi in quello di Roma, 

„ dopo fi fr’ Frate Domenicano. Scrii- 
„ fe , e ftampò; De Officio pietatit 
,, ergi Defunéoi t Bpijlola de repel- 
,, lendif triftitia moriii : Tradatut 
„ de pugna partii fenfitivaeum tniel- 
,, leniva f Epiflola ad Vladiilaum Bo- 
,, bemia , atque Hungaria Regetd t 
„ TreCiatut de tribui Librit , 
t, fini Gallia Regum i^gna: Tratia- 
,, Itti de cognitione elenorum , _ ir re- 
,, proborum ; De la. perfetutionilmt 
,, Ecclejia Dei : De magnifieeittia gto- 
,, ria Salomonit ; num falvui, an da- 
ti mnatuf fit : De caufa contritionii t 
,, De vernate contritionii . V. Teatr, 

„ d’Vom. Leu. Chi!, 

VIVANT CFrancefco) Dottor da(Ja 
Cala, c Società di Sorbona , Parigino , 
fi diflinfe co’fuoi flud) , e fu fatto Cu- 
ratodiS'Len, poi Penitenziere, Gran 
Vicario • Canonico , Gran Cantore m 
H a Pa‘ 
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f arigi , e Cancelliere dell’ Univerfitk . 

gli contribn) molto allo flabilimento 
4 e' Sacerdoti di S.'in Francefeo di Salec 
a Parigli quali fece del bene, e mo- 
fl ir. quella Città a’ jo. Novembre 
1739. d’anni 77. Abbiamo di lui: Uh 
Trattato centra la pluralità de' Bene- 
fiej : un ' Trattato contro la validità 
delle ordinazioni Anglicane . Ebbe pur 
anche óuilta^ parte nel Breviario , e 
beffale del Signor Cardinale di Noail- 
jes. 

VIVES £ Gian Lodovico ") uno de* 
più dotti uomini delSec. XVI. Nacque 
A Valenza di Spagna nel 1491. lì jrortp 
A terminare 1 luoi Itud) , c andò poi a 
Xovanio ad iniegnare le Belle Lettere 
con un applaulo generale . Quindi an- 
idò in Inghilterra , ov’ ebbe I' onore d’ 
jafegnare il Latino a Maria Reginad’ 
jlnghiiterra , fìgliad’ Enrico Vili. Qui- 
^o Principe lo tenne prigione per lei 
aneli, perchè egli avea parlato troppo 
iiberamenre intorno al difegno , eh’ 
«gli avea di ripudiare Caterina d’Ara* 
jgona , fua moglie. Vives avendo poi 
avuta la fua liberti ritornò in llpa- 
gna , e menò, moglie a Bourges , e mo- 
ri a Bruges bnoq Cattolico all! d. Mag- 
gio 1540. d'anni 48. Abbiamo de’ luoi 
dotti Commenti lopra 1 libri della Cit- 
tì di Dio di S. Agoitino ; un Trattato 
della Religione , ed .il tre Opere llima- 
te, e Rampate in Bafilea nel 155J. in 
2. voi. in fugl. 

VlVIANl C Vincenzo ) celebre Ma- 
tematico , nacque a Firenze a' 5. Apri- 
le idaa. d' una nobile famiglia. D'an- 
ni id. un Religiofo, che gl' ìnfegnava 
Ir Logica , avendogli detto che non vi 
era miglior Logica della Geometria , 
Vivi ani li applicò intieramente alla 
Geometria , onde Galileo lo volle fe- 
40 ,' e l’adottò in qualche maniera . 
X>epo la morte di queflo grande uo- 
mo, Viviani continuò ad applicarli al- 
la Geometria, c formò il dilegno di 
jeRituire i 5. Libri d’ AriReo , che G 
fono perduti, ed i 5. Libri d’ Apollo- 
.|i!0 , chè non G videro finn a ^url lem- 
mi . Egli divenne nel 1666. il primo 
Matematico, dì Ferdinando il. Gran 
poca di Firenze, Accademico flraniero 
dell’ Accademia delle Scienze di Parigi 
nel 1699. ed ebbe una penfione dal Re 
di Francia, M. con gran fentimenti di 
pietà alli là. Settembre 1703. d' anni 
81. Abbiamo di lui : i. De maxintit y 
fr mtntmis Geometrica Divinatio , in 
guia.um Croniforum Apollenii Pergai 
ad^uq defideraturqt , (iMopato nel 46^9. 
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Vivitni non folo indovinò ciò che Km 
pollonio fcritto apea , ma andò molto 
più lungi di lui ili quefla fqa Opera ; 
Enodatio Problematum univerfìt Geo» 
metrir propofitorum a Cl, Claudio Cq- 
miers: 3. un Trattato intit. Divina- 
Z'one Sopra Arijìea , Open piena di 
profonde ricerche intorno alle Ggurip 
Coniche . 

VlVIEbl CGiufeppe^ eccf H. IFittore 
ne’ Ritratti , nacque in Lione nel 1657. 
e fu Oifcepolo del le-Brun . Dipinfe 
molto a paRello, fu ricevuto dall’ Ac- 
cademia di Pittura di Parigi , ed ebbe 
un alloggio g’Gobelini. Divenne Ì14 
appreso primo Pittore dell’ Elettor di 
Colonia, e di Baviera, emorlinBon- 
na nei 1731. 

„ VIVIO C Francefeo 5 Aquilano 
„ Giurcconfult* del XVI. Scc. fcriife: 
,, Deeifionei Regni P/eapol. La felva 
„ delle comuni opinioni par. i, 

VIVONblE , Pedi Rochcchouat . 

VLEUGHEL C >1 Cavaliere ) bravo 
Pittore FiamminTO , venne inFrancias 
fu nominato dal Re pircttore rlell’ Ac- 
cademia Reale di S. Luca , fondata in 
Roma. Dipinfe fopra tutto de’ piccioli 
Quadri a Cavaletto fui guRo dì Pao- 
lo Veronefe. Abbiamo ancora dì lui 
una Traduzione Francefe deh Dialogo 
Italiano di Lodovico Dolce , fopra la 
Pittura . 

ULFELD ( CorniGcio , 0 Corfits j 
Conte di } era uomo di gran talenti 
del Secolo XVII. e fe non avefe ofeu- 
raia la fua riputazione colla fua in- 
fedeltà verfo del fuo Principe , egli 
farebbe flato pollo nel novero de' piò 
grand' Uomini con ragione. Egli era 
il decimo Gglio del. Gran Cancelliere 
di Danimarca, e nato da una prìnci- 
palifltma , ed antiebiffima Cafa del Re- 
gno. Crifliano IV. Re di Danimarca, 
lo fece Gran MaRto de’fuoi Staci , e 
Vice Re di Norvegia , e lo elelTe per 
luo genero . Lo mandò Ambafeiadore 
Rraordiflario alla Corte di Francia nel 
1847. c. lo preterì a tutti gli altri Si- 
gnori dì Danimarca. Ma Federico III, 
figlio, c fucceflbre di Ciilliano IV. 
non fu contento della fua condotta , 
ravvilando in lui tropp.t ambizione . 
QueRo Conte fu' acculato nel 1651. di 
avere voluto avvelenare il Re . Ma la 
denunciatricc , avendo mancato d> pfo- 
ve , fu decapitata . Ciò nott ioipedì il 
Conte a partire fegrctamen» dalla Da- 
nimarca, e a ritirarli nella Svezia, ove 
fu molto bene accolto dalla Regina 
GrlRiga . Egli dimoRrò molto zelo pel 

fer- 
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fti’vìrìo dell» Sveli», e orcflrò M fili 
rippt.Tiione co’ configli , ch’egli dava 
crniciofi alla fu» patria . Egli fu uno 
c’ Commiffarj della S»ciia nel Trat- 
tato di Rofchid nel i558- e non lo po- 
ti eflere in quello di Copcnhaghen nel 
i 66 o. Finalmente elTendo caduto in 
difgrazia de’ Svezzefi , fu imprigiona- 
to, donde effendo fuggitto, egli fi ri- 
tirò a Copcnhaghen, prima d’oitenere 
1’ abolizione di ciò , che fatto avea 
contro del fUo Principe. Federico Ilf* 
lo fece arrenare , lo mandò con la 
Contefla faa moglie nell’ Ifola di 
Betnholm. Ma poco dono gli permife 
di abitare nell’ Ifola di Funen , Hfrn- 
do flato tocco da Una lettera del Con- 
te , che ìmplotàva la fua citaienea, é 
che gli promettea in avvenire unkfom- 
miffione afTolata^ Avendo ottenuta li- 
cenza di viaggiare fuori del Regno , 
égli andò alle Acque di Spa , poi a Pa- 
tigi incognito i c poi a Bruges. La 
ContcITa fua moglie, che fegretantente 
s’ era portata in Inghilterra , fu arre- 
nata a Douvers , e trafportata aCopeu- 
haghen , ove fu polla in prigione > Per- 
chè fi pretendeva di avere {coperta ifna 
Orribile cofpiraziuné, che il Cboteavea 
tramata , per detrohare il Redl Dtaim. 
é far paCare la fua Corona fopra la ie- 
lla dell’ Eiettore di Brandeburgo | il 
Conte Uifcld fu condann. a morte co- 
inè delinquente di lefa maeflì a’ 14, 
Lugl. iddj. e ta fentenza fu efeguita in 
tflìgie . Fu data quella ntinva al Conte 
in Fiandra , donde li mirò a Bafi ca ; 
vi foggiornò 5. mefifenzadarfi a cono- 
feere : ma avendo iiicefo , che io cer- 
cavano per arrenarlo, fi |^e di notte 
fopra una piccola barca, per portarli a 
Brlfach. Appena fi ritrovò lontano due 
leghe , che' fu prefo dal gran freddo , 
e ficcome era iin poco cagionevole , 
inori, nel ntefe di Febbrajo 1664. d’ .an- 
ni do. lafciando j. figliuoli) ed una 
figlia . 

ULFILLA, o OULFILA, Vefe. de’ 
Coti di Mclia , fotto 1 ’ Intoero di Va. 
lente Verfo il 370. egli palfa per l’ Au- 
tore delle Lettere Gotiche. E' però co- 
fa certa, ch'egli fu il priibb a tradurre 
la Bibbi» nella Lingua Gotica. 

ULISSE, Figlio di Lacrte , d’Antl. 
elea', era Re d’ Itaca , ed uno degli E- 
foi , che contribuirono il più nella pre- 
fa di Troj» . Dopo il facco di quella 
Città , andò errando per anni to. e ri- 
tornò finalmente in Itaca , ove col 
foccorfo di Telemtco , fuo figlio , uc- 
ctfeAutineo, e gli altri Principi, che 
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aveàno voluto fpofate Fenelope fua nfii ' 
glie, e impadroniifi da’fuoi Stati • E- 
gli cedette poi il governo del fuo Re- 
gno a Telemaco, e>f>» uccifo da Tele.^ 
gone fuo figlio , cHe avuto avea d* 
irce ) e che non lo conofeea . L' l- 
orla di queflo Eroe ferve d> maiert» 
al fecondo Poema di Omefe intitolato 
l' Odijfea . 

„ ULLOA C Alfonfo) Spagnuolo*ma 
), allevato in Itali» , c morto in Ve- 
,, nezia nel XVI- S»c. ScrilTc ; EffiU 
,, pitone di M.ijpmi Unno IT. Imperai 
,, dorè contro Tu'.tano Solimano ìmpe- 
,, rodare de' Turchi .- Le vite di dué 
„ Tmperadori, Ferdinando l. e Carlo 

vita di P errante Gonzaga t _ t 
„ Commenti di Fiandrd t La Defcriz'o» 
„ oe del governo della Corte di Spa- 
„ gna: V tftoria dell' imprefa di Tri- 
„ poli di Èorbaria , della prefa del Pi- 
„ o„on , del Succejfo et. della Guerra 
,, 3 / Perdinarido Alvarez it Fiandra : 
n Avvifo de' Giovani: un Dialogo del- 
-, la Dignità dell’uomo*. Ragionamen- 
„ ti di Pietro MeJIia : /’ IJÌoria d^ll’ 
„ Indie Orientali vi Petdinando Lope^ 
„ di Caflogneda : La Cronaéà generale 
„ di Spagna , e di Pale»z/t di Anto- 
nio Beultró , e /’ Apa di Qiovan de 
,, Barrar , V. Tedit. d’ Uon» LettCT- 
„ Gbil. ^ 

ULPiANÒ,, cel. Giureconfulto , fu 
"Futore , SecretatiO , c Mìniflro dell’ 
Imperador Alcffandfo Severo, e inap. 
preffb Prefetto del Pretorio. Perfegui- 
tò crudelmente iCrifli.ini, e fu Ciccifo 
da’ Soldati dell» Guardia Pretoriana 
nel lid. 

. ULSIÒ, ( Antonio ) abilè Teologo 
Proteflanfe , nacque in lidi picciolo 
villaggio del Ducato di Berna nel idi5-' 
Studiò in Wefel, poi in Deventer, o- 
ve fece gran progrefli nelle lingue O- 
rientali . Quindi viaggiò in Inghilter- 
ra , in Francia, ed in Olanda Fot 
mìniflro in Berna per lo fpaxio di ly. 
anni , fino al 1^75. in cui fai fatto 
Prafc’tTore dì Teologia , e di lingue ila 
Leida. M. in quella eillà nel 1685. d’ 
anni 70. La fua opera principale è In v 
Teologia Giudaica in Latino. Enrico 
tJlfio fuo figliuolo mori li 17. Aprii» 
1713. Égli parimenti 1» autore di mot- 
te onere . 

UMBERTO IL Delfino di Vienn* 
nacque nei 131». e fuccedette a fuo pa- 
dre nel 1313. Sposò nel 133». Ma- 
ria di Baux, dalla quale egli ebbe uri 
figliuolo , eh’ ei lalciò rglaeratamcutc 
iìiesé da uiia fiorilra del fuo Pal.i/io' 

H 3 nell’ 
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litll’ If»r»» mentre fcherisv» con efo 
fui . Umberto fu poi dichiarilo Gcne- 
)Fale della Crociata fontro gl’ Infedeli, 
e pafsò nella Grecia j Ima non v’ebbe 
vervn buon fuccefo per la fua cattiva 
condotta . Ritornato che fu donò nel 
)}4j. il Delfinato al Re Filippo di 
■Valois, che ne inveli) il fuo minor 
figliuolo Carlo. Qneffa donaaionc fu 
confeimata nel IJ49- folto quefla con- 
diiione , che i primogeniti dei Re di 
Francia dnvelTero portar il titolo di 
Delfino, Di quella guifa fu il Delfina- 
to riunito alld Corona di Francia . 
<^uìndì Umberto fi fece Domenicano , 
ticevette gl’ Ordini Sacri , fu nomina- 
to Patriarca d’ AlelTandria, ed 'ebbe 1’ 
jfmminifiraaionc perpetua dall’ Arcìve- 
feovado di Reims • Mur) in Clermont 
mcirAvernia li ai. Mareo 1354-^ e fn 
fepolto nella Chiefa di S. Giacopo de’ 
Domenicani di Parigi , di cui egli era 
Priore . 

«UMFREDO, fratello di Cugliel- 
,, mo Craccìodiferro , cdiDrogone, fu 
^ Conte di Puglia dopo quefl* ultimo , 
,1 Lione IX. alla tefta di un cfcrcito 
„ gli portò la guerra; ma fu affretto 
a rendetfi dentro la Città di Givi- 
ii,.tade , e gli fu portata tutta la ve- 
„ nerapione e ’l rifprtto ; otide bene- 
dìITc tutte le conquille de’ Norman- 
,, ni con aver loro dato l’ Inveftitu- 
ra della Puglia, e della Calabria , e 
y, di tutto ciò che potevano acquiliare 
„ fopra la Sicilia; e quella fu U pri> 
y, ma inveftitura ch’ebbero ì Norman- 
„ ni dalla S. Sede , e che I fucceflbri 
pofeia di Uinfredo fempre rirhiefero 
„ da quella. Egli m. nel 150$. dopo 
f, molte conquille, e indi fu (eletto 
„ Conte di Puglia Roberto Guìfeardo 
I, tuo fratello. 

UMILTÀ' C Santa) nata in Paenia 
nel iiad. d’una buona famiglia , aven- 
do perfuafo a fuo marito di vivere in 
continenza, nove anni dopo il fua 
gnatrifflonio fondò le Religiofc di Val- 
lombrofa, f m. li 13. Decemb, 1310. 

di anni 

UNERICO,, Re de’ Vandali nell’A- 
frica, era Ariano. Succedette a fuo 
padre Genfcrico nel 476. e perfegujiòi 
Cattolici con una flrana barbarie. M. 
pel 485. detellato da tatti a cagione 
della fua crudeltà . 

UNIADE Cfriovanni Corvino) Vai- 
voda di Tranlilvania, Generale delle 
armate di LadilTa Re dell'Ungheria, 
ed uno de’ più gran Capirani del fuo 
fecole , vin(< i Tarditi ìg molte b«tu* 
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glie impoMaati , gli obbligò • levavi' 
affedio da Belgrado, c mori aZempleit 
li M. Settembre i4Stf. Papa Calilto III. 
fparfe delle lagrime ouando intefe la 
morte di quello grand’uomo, c tutti 
iCrifliani fe ne affiderò, Mattia Cor. 
vino Uniade fuo hgliuolò pafsò dalla 
prigione al Trono , ^ L’ Ungheria ha 
avuti pochi Re più virtuofi e più cele- 
bri di lui . 

VOET (Gisberto) famofo Teologo 
ProteSaate , nacque a Hcufden a’ 3, 
Marzo 1589, S’acquiflò unq gran ripu. 
taaione fra' fnoi partitanti , affifi) al 
Sinodo di Dordrecht , e fu ProfefTore 
di Teologia, e de||e Lingue Orientali 
a Utrecht, ov’era pur anche Miniera, 
Mor) il primo Novembre 1676, d’anni 
87. Havvi un gran numero di fue Q. 
pere, nelle quali dice molte ingiurie, 
e dimollra una paffione, ed un furore 
indegno di un’ uomo dabbene. Efil> e» 
ra nemico giurato di Cartefio , e della 
fua Filofofia { fuoi feguaci furono 
chiamati l'oetiiani , e furono Tempre 
i più gran nemici de’ Coeetjani . Voet 
ebbe due figliuoli , Daniele, e Paolo , 
de’ quali abbiamo pur anche diverfe 
Opere. Giovanni Voet, figlio di Pao- 
lo, fu Dottore, c Profeflbre nel Dirit- 
to a Herboro. Havvi di quelli un fuo 
Contnento fopra le Pandette , ed altre 
Op. fui Diritto. 

VOIGT C Goffredo) valente Tilofo- 
fo , c Teologo Lncerano , nativo di 
Mìfnia, fu Lettore della Scuola di 
Grcflrow, poi di quella di Ambourg. 
Egli s’acquiffò una gr. riputai, nella 
Germania colla profonda fua Filafofja, 
e colla Ifloria Naturale, e colla Teo- 
logia, e mori nel più bel fiore de’ fuoi 
anni a’ 7. Luglio iò8a. Havvi un fuo 
dotto, e curiofo Trattato (opra gli Al- 
tari degli antichi Crifliani , rifiampato 
dal Fabrteio , e motte altre fue Op, 
in Latino, che fono Rimate. 

VOIS|N(Gtufe^pe di ) vaiente Dot- 
tore, ed Uno de’piùSdotti nomini del 
Secolo XVII. nell’Ebreo, e nelle lin- 
gue Orientali , era nativo di Bourdeauz 
d’ una nobile famiglia, e diltìnta nel- 
la Toga . Fu alla prima Configlicre 
nel Paflamento di quella Città ; ma a- 
vendo poi abbracciato lo Rato Eccle- 
fiaflico, ricevette gli Ordini Sacri, e 
fu fatto Predicatore, e Limofiniere d* 
Armando di Borbone, Principe 'di Con- 
ti. Era verfatifimo nella lettura de* 
Rabbini , e degli Autori EcclefiaRici • 
M. nel 1685. Le fne principali Opero 
Ione : 1. UM TfoloB;ia dt'Giudti in Le- 


V o 

tino in 4. «a Trattato, Latino 4 *J~ 
ia Ltegt Divina j, un Trattata La~ 
lino dot Giubileo fecondo gli Ebrei f 4. 
delle dette note /opra il Pugie Fidei de 
Ratmondo Martin i j. una Difefa del 
Trattato del Principe di Conti contro 
ia Commedia, e gh Spettacoli 6. una 
Tradutiione Franetfe del Meffale Ro- 
mano , ebt fu fopprejfa, e ebe fece gran 
rumore , ee. 

VOITUREC Vincenio) dell’Accadc- 
inu FrABcefc, ed uno de' più belli fpi> 
riti del Secalo XVII. nacque a Amieos 
neljjpS. Suo padre, ch’era Mtrcadan- 
te di vino airintruCo, e molto ric- 
co , lo fece allevate a Parigi , c Voi- 
tare fi fece bea cofto conofccre . Pel 
fao fpirito , e pel fuo fere buclefeo era 
ricercato dalle perfoae di {prima sfera, 
• di gr. merito . Era la deliaia Ideila 
Cotte di Francll, e delle Corti Ara- 
niere, ove fu mandato. Egli fu Icbe 
portò a Fi/ente la nuova della nafeita 
eli Luigi XIV; a Madrid fu molto in 
•raaia del Conte Duca d’Olivareai e 
trovandofi multo vicino all’Africa, a’ 
•pprofictò dell’ occafione , e vi andò 
per cutiofiiù. Vuitute fu fatto Mag- 
giordomo del Re , e 1’ Introduttore 
degli Ambafeiadori prefid del I^ca d’ 
Oileans, Seguì queAo Principe in Ltn- 

r iadoces • e duranti le lurbuicnae della 
rancia , e fu. fatto Commilfario del 
Signor d* Aveaux Sopraintendente delle 
Finanae. Egli tirò la paga fenea efer- 
citare 1’ impiego, ottenne molte, pen- 
fioni , e fi farebbe fattrr richiflimo , (« 
non aveffit avuta ia palone del giuo- 
co, e quella delle femmine. Egli fcri- 
•eva bene in Latino, in Fraticcfe, in 
Italiano, e in Ifpagnuolo. Egli fu che 
fece rivivere le Ballate, i Rondeaux , 
c le TrioUts, di cui Malerbe purgò il 
noftro Parnaio . Mori a Parigi a° 17. 
Maggio idgS. d’anni 30. efi*cndo flato 
qu'ti fempre d'un temperamento fie- 
vole, e delicato, ond’ era coAretto a 
bere foltanto dell'acqua. Sarrafin noi 
fuo bel componimento intitolato Pom- 
pa Funebre di i'oiture, narra la mag- 
gior parte delle cofe avvenute aqueflo 
celeb. Scrittore . Vi fono molte Edi- 
xioni delle fue Opere. L’ultima è di 
Parigi del I7a9. a. volumi in la. Le 
fue Lettere principalmente fono piene 
di fpirito, di genio, e di delicate'iia , 
• fono molto ricercate 1 c le perlone 
di buon guflo non ravvifano in ede lo 
flile Epiftultre. 

VOLDER (Butchel di ) Valente Ma- 
tematico, ed uno de’ più gran Ftlofofì 
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del fuo tempo, na«ae a Amfterd«in 
a’i«. Liglio Id4j. Fu Dttn Profefore 
di Filofifia, poi di Mitemaiicu a Lei- 
da , c s’icquiflò una gran riputtiione. 
Fu il prima ad introdurre U Fitofofia 
di Cartefin nell’ Univetjìtò d> quella 
Cittò. Mori a’ li. Mario 1709. molto 
dcfideratcì da’ Dotti. Vi fono mnite fue 
arringhe (opra importanti foggetti, che 
fono flimate , c molto bene fcritte <a 
Latino , *11 C ere gli ba fatto un iun- 
o elogio nel Tumo XVIII. della Bi* 
lioteca fcelta p. 346. fegg. * 

VOLKELIOC Giovapoi J famofo M!« 
nidro Sociniano ucl XVII. Secalo, •• 
ra nativo di Grimma nella Mtfnia • 
Fece amiciaia con Sociao, abbracciò i 
fuoi errori, e divenne uno de’ più dot- 
ti uomiui della fua Setta . M. verfo il 
idjo. La Tua principal Op. è un Trat- 
tato, in cinque Libri , che ha intitola- 
to De vera Religione , nei quale ha 
racchiufo il Siilcma completo della 
Dottrina Sociniaua, con un Riftretto 
dì ciò, che I Socitiiani hanno detto di 
meglio per confermarlo . La miglior 
Edisionc di quell’ Opera i quella, eh’ 
e in 4. con un Trattato alla fine di 
Crellio, De uno Dea, dr Patte- Abbik- 
roo ancora di Vulkello una Replica a 
Smiglecio, intitolata: Nodi Gordii a 
Martino Smiglecio nexit Dijfoluiio ^ e 
qualche altra Opera , 

„ VOLPE C Angelo) di Montepilo- 
n go nella Provincia di Bafilicata , e 
„ dell’Ordine de’ Minori Conventuali 
„ morto net 1447. fcrifie un Commen- 
,, to Copra la Teologia di Scoto , 1» 11. 
H volum- 

VOLTERRA (Daniel Ricciarelli di ) 
celcb. Pittore , e Scultore Italiano, 
nacque a Volterra io Tolcana 1’ anno 
Idop. Fu allievo di BaldalTare Peruzat, 
c di Michel-Angiolo , ediaequiflofli col- 
le fue fatiche una gran riputazione , 
Fu affai impiegato in Roma. La Di- 
fcefa^dalla Croce, che fece alla Trini- 
tà de’ Monti , piÀa pel fuo capo d’O- 
pera , e per uno de’ migliori Quadri , 
che fimo in Roma, Si ftimanu ancora 
moltilfima i Q;4adri , che fece per la 
Cappella della Priocipeda Otfini ■ Egli 
ì quello, che gettò, d'un fol pezzo il 
cavallo della Statua di Luigi Xltl. che 
vedeli nella Piaaza Reale di Parigi . M- 
in Roma nel 1666. 

t VOLTERRANO ( Rafl'aello ) Maf- 
fei , detto Volterrano dalla patria , fui 
principio del XVI. Secolo compofe 38. 
Lìb. Commentariorum Vtbanorum , che 
fliroao Aampat. in Bafilea ad 1330. « 
H 4 >S 44 - 
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Benedetto Falconciai nc haflaiA- 
^:ita la vita in Roma 1711. Forfè del. 
la Htfla famislia fu Jacopo Volterrano 
Segretario del Cardinal di Pavia Ja|:o. 
po Ammanati , e poi Segretario di Si- 
ilo IV. Ha feritto un Diario dal 1479. 
al 14S4. la vita del detto Cardinal di 
Wvia,’un Diario del viaggio del Bie- 
defimo Cardinale nella Tofcaoa, e del 
ritorno di lui a Roma. Gli dobbiamo 
la confcrvaeione dell' Epidole j e dei 
Commentai) di quel Cardinale , che uf- 
cirono nel I5cd. dopo la morte di lui 1 
Era in vita nel I491. quando Matteo 
BrUa s'i letiffie una letiera . 

VGNDEL. chiamato il Virgilio j e 
il Seneca d’fOIanda ; il fuo Palamede 
pafTa per un capo d’ Op. 

VOPISCO C Flavio ) Iflorico Latino , 
Siracitlano , vivea nel tempo di Dio- 
cleziano, e di Coflanzo doto y verfo 
fan. 304. di Gesù Crifto. Egli li riti- 
rò a Roma , e fciifie le vite di Aure- 
liano, c di Tacito ec. Egli Vi loda ol- 
fremodo il famofo Iropollorc jtpello- 
mto di Tieni. 

t VORAGINE ( Jacopo) V. Jacopo 
dn V« ragine . 

t VORCHESTRE (Concilio di) a’ 
t,ugl. del 1140. tenuto dal Vefeo- 
vo Gautier di Cbanteloup. Egli vi pub- 
blicò un gran numero di collituziooì , 
delie quali ecco due Articoli. Si ordi- 
nadì battezzare folto condizione in ca- 
fo di dubbio ma fempre con le tre 
immerfioni. La confetmazione lì darà 
nrll’an. della nateita.' 

t VOKMS (Concilio di) dell’Siq. 
Vi fi fece uh capitolare di molti Arti- 
coli , de’ quali il più conliderabile di- 
fende l' dame dell’acqua fredda fin 
allur praticato . Abbiamo un tratt. d’ 
Agobardo compofio circa quell! tempi 
contro tutte. le prove, che ’l popolo 
cb^smava allora giudizio di Dio. 

t VOKMS ( Concilio di ) ,i’ 16. Mag- 
gio delI’tióS. in prclenza di Luigi dì 
Germania'. Se nt contano 80. Canoni, 
.ma non lì trovano che i 44, prilni ne’ 
t migliori cfetnplari . 

. t VORMS (Concilio di) a’ di 
. Gennaio del 1076. Gregorio \MI. vi fu 
depaDn dal Re Enrico affifiito dal Car- 
‘dmal Ugo condannato da Gregorio per 
i luoi iiCgoUti cnliumi , c lìccnme fatl- 
toie- de’ Simoniaci, Tutti i Velcovi 
fottof<rilTi;r<» alla depofizionc del Pa- 
pa , e ’l Re nc fcriife a’ Velcovi di 
Lombardia . deila Marca d’Ancona, e 
al Pap.-i (tclTo . 

VORSTIO (Conrado) fatnofpTeo- 


iflgo Protdflatite, nàcque a Colonia ni 
19. Luglio isdp. d’un padre, eh’ era 
Tintore. Studiò Teologia a Herbora 
folto Pifeatorc , e tal progreffb vi fe- 
ce , che fu ricevuto Dottore a Heidel- 
berg nel 1594. Si portò in -appreffo à 
Ginevra, ove Teodoro Beza gir offctfe 
una Cattedra di Teologia j ma. voi le 
piuttofto accettare quella, che gli fa 
oficrta a Steìnfurt, ove fu pur anche 
Miniflro. Fu poi chiamalo a Leida per 
fucceflbre d’Arminio nel lòto, e vi an- 
dò con tutta la lua famiglia , ma vi 
trovò delle oppofizioni impolEbili a 
vincere, ove il Re Giacomo d’ Inghilt. 
animato dagli Arminiani , gli fece dare 
1 ' cfpulfione dagli Stati di Olanda, ed 
egli fi ritirò a Tergou nel idia. e vi 
foggiornò fino al 1619. nel qual tempo 
il Smodo di Dordrecht avendolo dichia.- 
rato, fenza volerlo udire, indegno del- 
la Cattedra, egli vi fu cliliato per fem- 
pre. Vorllio flette nafeofo anni S. c lì 
ritrovò più fiate in pericolo d’ elTcre 
uciifo .' Finalmente andò negl! Stati del 
Duca d’Olflein nel idai. ove vide quie- 
to , e tranquillo. M. a Tonningen al 
S9. Scit. nel medefimo an. Havvì un 
giaodifljmo n. di fuc Op>, che fcrilTe 
conirò dc’Catrólicì , c dcg'i Avverfarj 
ch’ebbe nel Partito Proteflante . Perla 
fua condotta, e per gli Tuoi ferini eoa 
ragione fi giudicava effet egli molto 
propenfo al Sneinianifmo . (Guglielmo 
Enrico, fuo figlio, fu Miniflro degli 
Aiminìani a Wtrmond nell’Olanda, e 
compofe molti Libri. Il più confide- 
rabile è la fua Traduzione Latina della 
Cronologia di David Gaoz . 

J VORSTIO ( Elio Everardo ) fltt- 
diò la Medicina in Colonia j dupde paf- 
sò in Italia per confuitarvi i più dotti 
Profedbri delle principali Univerfiiì . 
Si trattene particolarmente a Pado- 
va, c a Bologna. Dopo 14. anni di 
viaggio tornò ne’ Paefi Baffi , ed ebbe 
in Leida la Cattedra di Medicina. M, 
a’ la. d’ Ottobre del idi5. Poche co- 
te abbiamo di lui alla luce , cicè ua 
Contmtnteriolun de ennulorum otigi- 
nt'y e due Orazioni Latine, una in mor- 
te dì Carlo Clufio , l’altra in morte 
di Pietro Pauw . QuandomurlJavora- 
va a tre Opere ìmpuitanit . Ciò tono, 
Un Trattato de Betavite Pifctbus y an- 
notazioni a Ccifo, e olfervazioni rz- 
rum memorabitium per enagnatn Gre- 
eiam , Japygietn , Jjtceniam , Bru- 
tios, adjaeemefgue regiones . Ebbe un 
figliuolo chiamato Adolfo, e pur Pro- 
feSbre di Leida, moti nel j6óì- dopo 

ave- 
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«vere flaM^tato un Catalogo delle pian* 
te; Morti Actdtmiei Lugduno-B atavi, 
/« una ricognizione verponit Jo. Offo 0 Ì 
^phorifmorum Hjppotratit . 

VOS C Martino di ) Pittor celebre 
raiivo ^ Anverfa, fu eccellente in di- 
pingere i vali , che adoptravano i 
Crcci I # Romani nelle loroFcfte,ne’ 
l'oro Sacrifici, o Funerali- Il fu o co- 
lore era netto , ad unito, il fuo dife- 
gno libero, c 1 * ordine giudiciofo. Con 
che egli tal fama s’ acquiftò , che il 
Principe di Parma edrndofi impadroni- 
to d’Anverfa, volle vilitarlo , ed elfer 
dipinto dalla fua mano- Ebbe molti 
eccellenti Pittori fuoi allievi , e m. a 
Anverfk nel 1604. d’ an. 70. 

VOSSIO C Gerardo Giovanni ) uro 
de' più dotti- e più labotioiì Scrittori 
del Secolo XVI 1 - er.r d’ una tignar- 
devole Famiglia de’ Paefi B.-ffi , il cui 
tiomc era Vos , e nacque nel 1577- nel 
Palatinato, preffo d' Eidclbcrga , in 
un luogo, ove fuo padre Giovanni 
VnIGo era Minifiro- Si refe abililTimo 
nelle Belle Lettere , nell’ Iftorìa , e 
nell’ antichità Sacra, e Profana , fu 
fatto Direttore del Collegio di D'rr- 
drecht , fu fatto poi Profcflbre d' Elo- 
quenza , e dì Cronologia a Leida , 
donde fu chiamato nel idjj- a Am- 
llerdam per effer Profefforc d’ Ifioria. 
Mori nel 1^49. d’anni 71. Le fue prin- 
cipali Opere fono - l- D* origine Ida- 
loltttrie : de Mijlorieit ùreeit : de Hi- 
fiorirti Latini s I de Poetii Gradi: de 
Potiti Ijttinii : De Seientiil Mathetna- 
ticil : De quatuor Artibu! Papa lari- 
bui ; Ht/I Pelagiana : Inftitutionet 
Rbetorica, Gramtaauta ^ Poetica: Te- 
fei Chronoìogica ; Eiftnologicon Lin- 
gua Latina: de Pititi lermonit . Tut- 
te le fue Op. -furono Rampate a Amller- 
d:mi in 9 voi- in fogl. Egli lafciù J- 
figliunli, Dianigi , FranccKo , Gerar- 
do, Matteo, e Ifaac, ■ quali tutti 
compofero qualche Opera. 

VOSSIO ( Ifaac ") Figlio del prece- 
dente , ed uno de' dotti Critici del Se- 
colo XVII. nacque a Leida nel idi8. 
Egli frgui le rracfie di fuo padre, e 
fi refe vaiente nella critica sì G'eca , 
che Latina, e ncll’inoria. Egli paf- 
kò poi in Inghilterra , ove fi fece Ri- 
mare da’ Dotti , ed ove fu fatto Ca- 
nonico di Windfor. Egli fu il primo, 
che rinnovò il fiRcma della Cronolo- 
gia de’ Settanta, che da lungo tempo 
non ufavafi , e lo difefe con calore . 
Raccolfe una bella Biblioteca di libri 
Rampati , e manolcritti , c mori a 


Windfor allitt. Febbrajo ld88. d’anni 
71. Hivvi una fua Edizione delle Let- 
tere di S- Ignazio Martire: e diverfe 
Differtazinr.i di Filologia, e di Filofo. 
fia: un Trattato delle Sibilrz diverl^ 
altri piccoli Trattati : un Libro di di- 
verfe ufi'ervazinni : delle noie fopr» 
Seylax , fopra Pemponio Mela , e fo- 
pra Catullo -■ delle oServazioni fopra 1 * 
origine del Nilo, e d’altri fiumi , « 
molti altri dotti fcritti in Latino. La 
riputazione , che Ifaac Volfio s’ ac- 
■quiRò , indulTe il Signor Colberto a 
fcrivergli la lettera feguentc, che ù c- 
gualmeoce ginriofa al Re, e iti Signor 
Colberto, che a Voflio ec. 

,, Quantunque il Re non fia «oflro 
„ Sovrano, vurtle noh per tanto elTe- 
„ re voRro Benefattore , c mi ha co- 
„ mandato, che vi mandi la lettera 
„ di cambio, quivi rinchiufa , come 
,, un fcgnale della fua Rima gd un pe- 
,, gno della fua protezione . Ciafenno 
,, fa, che voi feg-iite il degno efempio 
„ del famofo Voffio voRro padre, d 
„ che avendo ricevuto da lui un no- 
„ me, che Io refe illuRrc co’ fuoi fcrii- 
„ ti, voi ne confervate la gloria co’ 
,, voflri • Quefte cofe effendo note a 
„ Sua MaeRà , ella con piacere vuo- 
„ le gratificare il voflro merito : e 
,, gran piacere nc provo io , eh’ ella 
„ m’abbia comandato di farvelo fa- 
„ pere , perché mi polTa fervire di que- 
,, Ra occafìone per alficurarvi , che io 
„ fono 
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Voflro Umilift. e^ AtìflK- •^ofvo 
Colberto. 

VOSTERMAN C t-«ca ) bravo Inta- 
gliatore Olandefe , le di cui Rampe 
fono tifai ricercate. Egli ha molto in- 
tagliato fugli originali di Rubens- 

VOtlT C Simone ) Pittor ccleb. na- 
tivo di Parigi. Papa Urbano Vili, il 
Re Luigi XIII. ed il Card. Richelieu, 
ec. fi fervironodi lui, c s' acquiRù un' 
aita riputazione per tutta Europa. M. 
a Parigi nel 1649. d’anni 59. 

VÓUWERMAflS C Filippo ) eccel- 
lente Pittore de’ Paefi Baffi, principal- 
mente nel dipingere i Paefi, morto 
vrrfo il Id70. 

VO'VER di Panlmy C Marco Rena- 
to di) Cavaliere, Marchefe d’Argeii- 
fon , Vice Ointe di Mouzé gc. Mini- 
Aro di Stato, Guarda Sigillo di Fran- 
cia, e Cancelliere , c Guarda Sigil 

dell’ 


jll^rdinc Rtalé , e^iljUre di 
{.uigi ; .ara figlio di K?nato di Voyer 
di P4kutwy «. morto nel 1700. di ' cui 
|>arlcrei 4 <»,'di Tolto Nacque a Vene- 
;^ia àlli 4. Novembre 1651. c fu $«- 
arctàeio de' Memoriali , poi Tentate 
««aerale della cìvilé Difciplina di Pà- 
eigi . Si difiinfe oltre modo' in quefio 
.fao ultimo impiego , e fu fatto Guar» 
da Sigillo nei 1718, e finalmente Pre- 
fidente del Configlio delle Finanee, e 
Miniflro di Stato nel 1710. M. ai 18. 
Maggio I7ai. d’anni dy. Egli era fiato 
aicovuto Onorario dall’ Accademia dèf- 


le Scienze nel 1716. ed uno de* 40. 
dell’ Accademia Francefe nel 1718. 
Francefeo Elia di Voyer di Paulmyd' 
iirgenfon, l’ uiip de’ ftioi fratelli, ab- 
bracciò lo Stato Ecelefiaflicd, e fu Ve- 
feovo di Dol nel l7oa. poi Arciwefco- 
vo di Embrua od jyiS- e finalmen- 
te Arcìvefcóvodi Bourdeaux ai xs- Ot- 
tobre 1708. d’anni Marco Renato 
lafciò due figliuoli, aiod. Renato Lui- 
ni , efie fu Conlr|liere di Stato , c po- 
co prima Miniftio degli afTaH «fieri ; e 
Marco, Miniftio, c Segretario dello 
Stato di Guerra • 

VOYER di Paulmy C Renato di ) 
Cavaliere , Signor di Argènfon , della 
Bailloliere , di Chartrea nella Torena 
cc. Configliere dello Stato Ordinario , 
cd Arobafeiadore del Ré a Venezia , 
era figlio di Pietro dì Voyer, Cavalie- 
re, Signore di Argènfon , Gentiluomo 
Orairtario delia Camera del Re, d’una 
nobile ed antica Cafa originaria di 
Tnrena, feconda in perfone di meri- 
to • Nacque nel isd^ fu fatto Con- 
figliere nel Parlamento di Parigi , poi 
Segretario de’ Memoriali , e Intenden- 
te di molte Provincie . Fu mandato 


. motte volte Ambafeìadore nella Ger- 
mania, in Italia , nella Catalogna, re- 
fe gran fervìg) allo flato, e m- a V«- 
tMzia ai 14. Luglio itfst- A’an. 35- ef- 
fendo Ambafeìadore di Francia in que- 
fia Cittì. Havvi una fna Traduzione 
dell’ Imitazione di G. C, ed un Trat- 


tato della Sapieua Criftiana . Renato 
fuo primogenito fa Configliere nel Par- 
lamento di Roven, poi oegrttario de’ 
Memoriali, Configliere dello Statò or- 
dinario, e Ambafeìadore a Venezia nel 
1611. Tenne qnefia carica fino ai aa. 
Novembre idej. e moti nel mefe dì 
Febb. 1700. d'^an. 70- 
URANIA, cioè C«Ae/?e, Tana delle 
nove Mufe , fecondo la favola , prefie- 
de all’ Afironomia . E' rapprefentata 
ordinartameAtc con una vefie di colo- 
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re azzurro, corònatadi fielle, e tenen- 
te in mano un er. Globo . 

URAULT C Ellppo ) Conte di Che- 
veml , e Cancell. dì Francia , nacque 
a’ as> Marzo iji8. d’'una famiglia no- 
bile . Si refe peritifiìmo nella Storia , 
fu Configliere del Parlamento di Pari- 
gi nel IJ^4. pòi Cancelliere di Frane', 
fotto i Re Enrico III. ed Enrico IV. 
Mori a’ }0. Luglio 1599. di 7a- anni . 
Vi fono delle Tue memorie affai no- 
te fotto il nome di memorie di Chever- 
nl . 

URBANO (S.) Difcepolo dell’Apo- 
flolo S. Paolo, fa Vele, di Macedonia . 
S. Paolo lo faluta nella fua Piftula ai 
Romani . 

URBANO I. fuCcefé a PapaCalliflo 
I. ai ai. Ott. ax4. e fu decapitato per 
la Fede dì Geaii C. fotto 1 ’ Imperio 
d’ Aleffandro Tetterò ai af. Maggio 
dell’ an, ijr>. Ebbe per fuo fuccefforc 
S. Ponziano . 

urbano II. chiamato prima Odo- 
ne, o Eudes , era Religiolo dì Clu- 
gny , e nativo di Chatillon Sur Mar- 
ne . Egli fuccelTc a Papa Vittorio 111 . 
ai II. Marzo 1088. e fi portò con 
molta prudenza durante lo Scìfmadell’ 
Antipapa Cuìberto , Egli tenne nel 
1095. il cet. Concilio dì Clermoht in 
Auvergna per ricuperare la Terra San- 
ta, c m. a Roma ai 9. Luglio 1099. 
Vi fono jj. Leti. Pafquale 11 . gli fuc- 
ceffe . Don Ruinart IcrìiTc la fua vita 
in Latino . 

URBANO III. detto prima Lom- 
htrto Crivelli, era Arcìvefeovo di Mi^ 
lano, e fu eletto Papa dopo. Lucio 111 . 
ai 15. Nov. 1185. Egli ebbe delle gran- 
di conteTe con 1’ Impcn intorno alle 
Terre lafciate dalla Principefla Matilda 
alla Chiefa di Roma ; c m. a Ferrara 
ai ao. Ottobre 1187. dopo d’avere in- 
tefa la trilla nuova della prefa di Ge- 
rufalcmme daSaIsdino. Gregorio Vili, 
fu ionalzato fopra la Santa Sede dopo 
di lui. 

URBANO IV. nativo di Trojei nella 
Sciampagna, s’ innalzò col fuo meri- 
to, e fu eletto Papa dopo la morte d’ 
Aleffandro IV. ai ap. Ag. laói. Egli 
pubblicò Una Crociata cuntro Manfre- 
di, ufurpatore del Regno di Sicilia é 
tnttitu) la Fetta del Santiflìmo Sacram. 
nel itdg. e m. a Perugia ai ao. Ottob. 
del medefimo anno Clero. VI. fu<fuo 
fucceffore . 

' URBANO V. nativo delU Diocefi di 
Menda , era figliuolo di Guglielmo di 
Crimoardo, Barone di Roure, e di Gci- 



f»e'. e i' Ertifelife ài Sabr»a , forell» 
di S. El*ear r Ff«<> Benedettino , fu 
Abbate di S. Germano d’Auxerre, poi 
di S. Vittorf in M»ffi(tlia, « fuccefTe 
ti Papa Innocenao VI* ai aS* Ottobre 
Jtd». Egli proteife i Dotti , foftenne 
con zelo i Dritti Ecdcriaftici , e m. in 
odore di Santità in Aeigoone , li 19. 
Tre. 1J70. d' an. di* Qreg. XI. fu e- 
letlo Papa dopo di lui . 

URBANO VI. Napoletano, ed Are. 
di Bari , fu eletto Papa contro le for- 
malità ordinarie , ^on elTcndo Cardi* 
naie , e in una fpezìe di fedieione del 
popolo agli 8. Apr. 1378. 1 Cardinali 
elelTero poco dopo il Cardinale Rober- 
to di Ginevra , che prefe il nome di 
Clemente Vll.il che fu cagione di un 
lungo, e perniciofo feifma . Urb. VI. 
inftitui la Fefta della Vifitaiione , e 
m- gi Oitob. 1389. Ebbe per fuc- 
celTore Bonifacio IX. 

URBANO VII. Romano, detto pri- 
ma Giambatt. Cafhneo , fuccelfe a Si- 
ilo V. Si fpcravano gr. cofe nel iuo 
Pontificato per la fua feienza , e pie- 
tà.” ma m. 15. giorni dopo la fun ele- 
zione li 17. Seti. 1590. Gregorio XIV. 
fu fuo furceffore . 

URBANO Vili. Fiorentino , detto 
prima Maffeo Barberini , fuccelfe a 
Creg. XV. ti 6 . Ag. Ida3. Congipnfe il 
Ducato d’ Urbino alla S. Sede, e go- 
vernò la Cbiefa con molta dottrina , 
prudenza, e fplendore . Amava le Bel* 
le Eettcre, cd i Letterati ; egli facea 
buoni verfi si Latini , che Italiani. M. 
1’ 19. Luglio 1644. Vi fono diverte fue 
Opere in verfo , e in profa . Innocen- 
zo X. gli fuccelfe. 

URBANO di Belluno , Vrbanus , f'a- 
ierisnut, o Bolr.anut , Francefeano , e 
Precettore di Papa Leone X. E' il pri- 
mo , fecondo Voffio , che abbia data 
Una Grammatica Greca in Latino de- 
gna di qualche fi-ma . La miglior E- 
diz. è quella di Germania. Morì nel 
J6X4- d’an- 84- , 

URBINO C Bramantedi ]) uno de p:a 
ecci'll. Architetti, che abbia prodotto 
l’Italia, nacque g Ci»7?el Durante, nel 
Ducato di Urbino , verfo il 1444. Fu in 
brande liima prelfo il Papa Aieffandro 
VI. e Giulio 11. che gli diede l’ Inten- 
denza delle fue Fabbriche . Egli intra- 
prefe di congiungere il Belvedere col 
Palazzo del Vaticano; à forprendente 
la fcala, che fece in quell* occafione. 
Avendo poi perfuafo al Papa di atter- 
•rare la Chiefa di S. Pietro , per fabbri- 
carne un’ altra piò fupeiba» il di cui 


U R ni 

difegno egli aollrò , incominciò que* 

Ha gr. Op. e febbene non I* abbia po- 
tuta finire, non pertanto*’ acquillò un* 
gloria immortali. EgU lafcio la cura 
di continuare la detta Fabbrica a Ra* 
falle d’ Urbino , c a Giuliana di Saa 
Gallo , i quali non efeguirono le fue 
intenaioni . Il che fu cagione , che que- 
lla Chiefa, quantunque la p>u bella del 
Mondo , non ha tutta la percezione , 
ch’ella avrebbe, fe li fude efeguitoe- 
fattam. il difegno di Bramante . Egli 
m. a Roma nel 1514. d’ an. 70. 

„ URBINO ( Sanzio da > Pittore , 

„ fcolaro di Rafaello , che dipinfe per 
„ Io fuo maeflro nel Vaticano , c nell’ 

„ opere a frefeo operò con li cartoni , 
n n difegni del detto Rafaello. 

URCEO C Antonio) foprannomina- 
to Codro , fam. Scrittore del Sec. XV. 
nacque a Erbcrìa , o Ruberia ,' Callel- 
Io nel territorio di Reggio, ai i;. Ago- 
ilo I44d. Egli infegnò le Belle Letr. a 
Forlì con buone penfioni , e Sipibaldo 
figlio del Princ. di Forll fu fuo Difce- 
polo, nella cui cafa mangiava , e dor- 
miva . Dopo la morte di quello Princ. ' 
e di fuo figlio , Codro fi ritirò a Bo- 
logna, ove fu fatto Profelf, di Lingua 
Greca, e Latina, e di Meteorica. Egli 
dimollrò ben poca Religione nell* (ua 
condotta, e ne’fuoi difeorfi , e princi- 
palmente allora che s’appiccò fuoco 
nella fua camera , c abbrucciò i fuoi 
fcritti a Porli . Ma fi dà per certo * 
che in appreifo fi penti delle foe em- 
pietà , e de’ fuoi falli , c che mori a 
Bologna con gr. fentimento di Pietà 
nel ijoo. d’anni 54. Vi fono de|lc fue 
Arringhe, Lettere , Selve, Satire, E- 
pigrammi , c delle Egloghe in Lati- 
no, che furono piò volte Rampate, Di- 
cci! , che fu nominato Codro , perchè 
il Principe di Forll , dfendofi racco- 
mandato a lui .* Le eefe vanno bene , 
rifpofe Urceo, Giove fi reeeomanda a 
Codro . 

URE' (Colo) cel. Profelf. di Uma- 
nità nella Univerfità di Parigi, e Prin- 
cipal, del Collegio di Boncouis, nacque 
* Campigny Sur-yonne, Dioccli di Sons 
ai 7. Novemb. 1639. Egli andò a ftu- 
diare a Parigi , ove ebbe un pollo nel 
Collegio di Graffili. Infegnò la terxa , 
c la feconda nello fleflb Collegio per 
ay. an. e poi li diede interamente allo 
Audio della Sacra Scrittura. Egli fapea 
bene 1’ Ebreo, il Greco, cd il Latino , 
fenza di cui non li può avere una per- 
fetta intelligenza della Scrittura . Final- 
mcnie fu fatto Principe del Collegio di 

Boa- 
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Boncours « ove m. ai iz. Novembre 
1717. di 78. an. Vi fono di lui molle 
opere fulta Sacra Scrittura. Le princi* 
pali fono ; 1, una ediaìone Latina del 
nuovo Teflamento con brevi noti.* 3. 
Una traduzione del Teft.-miento nuovo, 
e le fue note Latine accrefeiute . Pa- 
rigi 1703. 4. Voi. io IX. Quella traduzio- 
ne fece dello flrepito; 3. Grammatica 
Sacra , o Regole per intendere' il fenfo 
letterale della Scrittura, Parigi 1707. 
in 11. 4. un Dizionario della Bibbia 
in 3. voi. in fogl. in Francefe colle pa- 
role della Bibbia in Latino . 

URFE' C Onorato di ) Conte di Ca- 
ilelnuovo, Marchefe di Valromoy, ed 
unb de’ più begli {piriti del fuo tem- 
po , nacque a Marliglia agli 11, Febb. 
1587. da Giacomo d’Urlè, d'una iliu- 
Rre Cafa di Forez , originaria di Sve- 
zia , e iì Renata di Sava/a, Marchefa 
di Baugì , fu il quinto di lei figliuoli , 
cd il fratello di lei forclle . Dopo d* 
aver fatto i fuoi flud) a Marfiglja , e 
a Tournone, fu mandato a Malta, e 
ritornò poi nel Forez . Anna d’ Urfò , 
fuo fratello , che avea Ipnfato nel 
1574. Diana di ChevilUc di Cadcl Mo- 
rand, ricca c fola erede della fua Ca- 
fa , avendo fatto dichiarare nullo il 
fuo matrimonio nel ijpd. ed avendo 
abbracciato lo flato Ecclefiaflico , O- 
«orato d’Urfè , a cui flava a cuore , 
che le grandi facoltà di Diana rima- 
nelfcro nella lor Cafa, la fpr'sò verfo 
il lòto, ma quello matrimonio non 
fu felice i perchè Diana effondo già d’ 
anni 40. era fordida oltre modo. O- 
notato non ebbe figliuoli, ed avendo 
fatto divorzio, li ritirò in Piemonte, 
ove m. nel idij. d’anni s8. La fua 
Principal Opera è un celeb. Romanzo 
i nlit- -d/lrea , che è il più ingegnofo Li- 
bro che fìa apparfo io qucflo genere . 
Comunemente li crede eh’ egli abbia 
In elfo defcritli gli avvenimenti piace- 
voli dèi Regno d'Enrico IV. c la paf- 
{ione , ebe alcuni vogliono , ch’egli 
abbia avuto per Diana, quando quefla 
fpoco Anna d’Urfè fuo fratello. Ma 
è cofa certa , che quello ultimo fat- 
to è falfo , perchè égli non avea 
che anni 7- quando quello matrimo- 
nio fi fece , e che egli fposò poi 
Diana non per paffione , ma. per in- 
tereffe , come fi è notato più fopra . 

La Cafa d’ Ur/è produffe no gran num. 
d’altre pcrfonc di merito. Non vi ri- 
m.anea che una figlia di quefla illuflic 
Cafa , nata nel idjò. ed Abbadefla 
di Santa Chiara di Montbrifun , che 
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* MH MoitaRero fondato dajla fua Fa- 
miglia. 

t URGELLO C Concilio di ) del 
799- tenuto da Leidrado , che Carlo 
Magno avea maiid.ato a Felice , con 
Nefrido di Narbona , Benedetto Abba. 
le d Aiiiano , e multi altri si Vefeo- 
yi , che Abbati . Elfi pcrfuadcronvi a 
Felice di venire a-irovarc il Re, cod 
promettergli un’intiera libertà di pro- 
durre alla fua prefenza ì palli de’ Pa- 
dri , ch’egli alla fua opinione- preten- 
deva effer favorevole, 

URIA, Profeta Ebreo, avendo pre- 
detto la rovina del Tempio di Saio- 
mone, e le difgrazie infinite de’ Giu- 
dei, fu uccifo per ordine del Re loa- 
kim tfo8. an. av. G. C. Non òifognà 
confonderlo con Uria, marito di Ber. 
fabea, di cui fi fa menzioni nell’ Iflo- 
ria di Davide . 

tJROOM C Enrico Cornelio) bravo 
Pittore nato in Harlem nel 1^66. paf- 
sò la maggior parte della fua vita in 
viaggiare per quali tutte le Corei 
Europa. Avea un raro lalenro per rap- 
prefentar Marine , e combattimenti 
di mare * 

URSINI, o Orfìni C.ifa Ilìuflriffimà 
ed antichiffima d’ Italia, che da mol- 
ti^Sec. fuSìfle, c che ebbe 5. Papi, e 
piu di 30. Cardinali , oltre il gran nu- 
mero de’ Senatori Romani ,• è etaà 
Capitani . . 

biac. Antip. nel 38Ì4. 

URSINO Q Giovanni Giovenale, o 
pìnttollo Giovencle, degli Urfini di ) 
Reims nel Sec. XV. tra fratello' 
^ Guglielmo degli Urfini , Baroni di 
Traynel , è Cancelliere di Francia d* 
una illuflre Qafa di Trojes nella Sciam- 
pagna , difi'erente da quella , di cui 
abbiamo di fopra parlato. Dopo d’ efa 
fere^ flato Segretario de’ Menioriali , 
e d clTerfì diflinio in molti impieghi, 
veftì l'Abito Ecclefiaflico , e fu fatto 
Vefeovo di Beauvais nel 1433. poi dì 
Laon nel 1444. ed Arcìvefeovo dì 
Kcims nel 1449- dopo Giacomo Giove- 
nale fuo fratello. Egli fu nominato 
per rivedere la fentenza pronunziata 
contro la cel. ZitéHa d' Or/eans , ten- 
ne un ^Concilio , e m. ai 14. Luglio 
1473- d’an. 85, Havvi una fua Stori* 
del Regno di C^rlo VI. dal 1380. fino 
al 1413. Quefla Cafa produffe mol- 
ti altri uomini . 

URSINO, vfdi Fulvio Urlino , 
URSINO ( Zaccaria ) famofo Teo- 
logo Proteftante, nacque a Breslavi» 
ai 18. Luglio 15Ì4-SÌ refe valente nel- 

le 
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!e Belle Lett. e nelle Scienee , t »’ le- 
quiflò una gr. riputa*, nella Germania, 
c fu intimo amico di Melanrone : ni a 
dopo la morte di quell’ ultimo , Urli* 
no, effendo pcrfeguittto dai Teologi 
della ConlclT. d’ Augufta , ufcì da Bres- 
Javia , e fi ritirò a Zurigo . M. a Neunad 
ai 6. Mareo 1585. d’ anni 49- Vi fono 
molte fue Op. llimate dai Proteuanti • 

„ URSO C Nicolò ) da Mazaara , 

_ Medico fam., Profcff. nell’ Univerfi- 
„ tò Salmaticefe nel 1540. fcriffe più 
„ volumi : de Re Medica • Altro Nic- 
colò d’Urfo della flcffa Città , e del- 
„ l’Ordine degli OlTervanti di Sw 
,, Francefco , morto nel 1504. uriK 
,, più opere ; de fuga Mundi lib- De 
„ PJativit. Chrifti lib. De Trtumpbo 
,, morii! ab- &e. - . . 

URSULA, o ORSOLA (S) figlia d 
un Principe deiU Gran Breuagn* » 
martirizeata dagli Unni, preffo di Co- 
lonia fui Reno , con molte altre Ver- 
gini , che l’accompagnavano yerfo il 
381- fecondo la più comune opinione. 
Molti Scrittori hanno detto che le com- 
pagne di quella Santa erano li. mila 
Vergini ; ma Ufuardo , che yivea nel 
IX. Sec. , dice folamcnte, eh effe era- 
no in gr, n. ed altri vogliono che non 
follerò che undici in tutto . Si fondano 
fopra gli antichi Titoli , ne quali fa- 
cendoli menzione di quelle Sante, , fi 
legge in Cifra Romana XI. M> V. che 
alcuni fpiegano peruijifjc» mila Vergi- 
ni, ed altri per undici Martiri (Vergi- 
ni . Credefi da alcuni che la principal 
Compagna di S. Orlola chiamavau 
Llnriecimila , donde venne l’ equivoco , 
e l’ errore di coloro, che credettero , 
che Vndecimila , che è un nome pro- 
prio, folle il numero di Undicimila , 
e à' Undecim minia . Quella conjeitu- 
ra è appoggiata (opra un Antico Mef- 
fale di Sorbona , oye la Fella di S. 
Orfula Avvocata della Sorbona è le- 
gnata io quella maniera : Fejium SS. 
Urfuhe , Vndecimill* , Sociarum 
Firginum , & Martjfrum . 

URSUS C Nicolao Raymaro ) abile 
Matematico Danefe del Sec. XVI. dopo 
d’avere guardato i porci nella fua gio- 
ventù , *' applicò da fe ftello allo llu- 
dio delle Lingue, e delle Scienze, e 
tanto s’avanzò , che divenne uno de piu 
valenti Matematici del fuo tempo. In- 
fegnò le Matematiche in Argentina con 
riputazione , e fu poi chiamato dall 
Imp. a infegnarc a Praga la me^fima 
Scicnz.a , ove m. verfo il 1600. Havvi 
qualche fua opera 4i Matemàt'C*’ t 
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URTADO ( Tommafo ) celeb-Teo* 
logo Spagnuolo , nativo di Toledo « 
inlegnò in Roma , in Alcalà , ed la 
Saiamanca con molta riputazione , 9 
m. net 1659. Abbiamo di lui varie o« 
pere Filolofiche , e Teologiche , chd 
tono llimate. 

US C Giovanni ) fimofo Ercfiarca , 
Rettore della Univerlità di Praga, nac- 
que in Us piccolo borgo della Boemi* ' 
da parenti ofeuri . Egli fu graduato 
nella Univerfiià di Praga, e oc diven- 
tò Rettore. Egli rinnovò gli errori 
de’ Valdefi , e di Wiclef, aggiungen- 
dovene molti altri ; fi fece un gr. nu- 
mero di difcepoli fpccialmentc dopo 
che fe gli un) Girolamo da Praga. L* 
Imperator Sigilmondo fratello , ed cre- 
de prefuntivo di Vencctlao Re di Bocr 
mia , temendo le funelle confeguenze 
di quella nuova dottrina , obbligò Gio- 
vanni Us di andar a difendere le fue 
opinioni nel. Concilio di Collanza , 
che allora fi era adunato, e gli diede 
un Salvocondotta . Effendo arrivato a 
Collanza nel mele di Novembre 1414- 
fi efaminò la fua dottrina per 7. meli 
con molta attenzione , e gli fu data 
licenza di p.irtare , e difcndetfi : ma 
non volendo abbiurare i'fuoi errori , 
fu condannato ad elpcr bruciato vivo 
co’ fuoi libri , il che fu efeguito ai 16. 
Luglio 1415. I Proiellaati n.arranq 
molte favole intorno la morte di Gio- 
vani Us , il cui nume fignifica Oca . 
Fra le altre cole dicono che in moren- 
do efetamò , che fi facca morire un' 0~ 
ca , ma che 100. anni dopo la fua mor- 
te , dalle fue ceneri rinafeerebbe" un 
Cigno , che foflerebbe la verità che 
egli uvea difefa . Eglino intendo- 
no per quello Cigno Lucerò , che U- 
fc) fuori nel iji}. e che attinie i fuoi 
errori dagli Scritti di Giovanni Us , 
come egli Hello ce lo fa (apere. Del 
iella le Opere di Giovanni Us fono 
(late Rampate in a. voi. in fog. I tuoi 
difcepoli tono noci lotto il nome d> 
Vffiti. 

USSERIO , in Inglefe Usher C Gia- 
como ) cel. Arcivefe. d’ Armacb m Ir- 
landa , ed uno dei più gr. uomini del 
Sec. XVII. nacque a Dublin nel 1580. 
d’una Famiglia nobile, ed antica. E- 
gli Itudiò nell’ Univerlità di Dublin , 
ch’era Hata fondata per la cura di En- 
rico Usher , fuo Zio, Arcivefe. d’Ar- 
mans , non foiamente nelle Lingue , 
nella Poetica , nell’ Eloquenza , ' e Ma- 
tematiche , ma ancor nella Cronologia, 
neU’ lltorig Sa^ra , t profana , e nclL^ 
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TeoloRìa* Egli fece lui *615. iri Bnà 
Afltmblca del Qero d’ Irlanda • gli Ar. 
ticoH fpettanti alla Religione, e alla 
Ì>ifci|>lina Ecclefraflica, e queHi Arti- 
colrÀifono approvati dal Re Giacomo4 
qqantunque foiCero diftierenti da quelli 
alellaChiefa Anglicana. Quello Princi- 
pe lo fece Vefcoeo di Mcath nel idio. 
poi Arcivefcovo d* Armadi nel i6ì6. 
UlTerio pafsò in Inghilterra nel 1640. 
c non potendo pii) ritornare in Irlan- 
da per le cuctre civili , fece trafporta. 
re la fna Biblioteca in Inghilterra • E- 
gli perdette tutti i fuoi beni, cheavri 
in Irlanda , duranti ledette guerre . Il 
che indulTe i Curatori dell’ Ùniverlìth di 
Leida ad offerirgli una penfìone cnnli- 
derevole col titolo di Profeifore Ono- 
rario , a* egli avefle voluto andare a 
foggiornare in Olanda . Il Card, di Ri- 
chelieu gli mandò la fila Medaglia , e 
gli offerfe ancora una grolTa penfìone , 
con la liberti di profelTare la fua Reli- 
gione in Francia , fe iveffe voluto por- 
tarvilì . Ma egli volle piuttofto ftaricne 
in Ingbiltefra, ove concinnò a compor- 
re molte Opere piene d* uaa profonda 
erudizione. Fu oltre modo fenfìbile 
alla infelicità di C.irlo I. e dìcefì , 
che effendo nel Palazzo della CuntelTa 
di Peterboroug , vicino a Witehal , 
quando fu condotto a morte il detto 
Principe , non potè vedere 1 ’ apparec- 
chio , talmente che furono coRretti a 
portarlo a letto , ove predifTe ciò che 
poi avvenne in Inghilterra. Ctomwel 
gran riguardi ebbe per lui, e gli pro- 
mUe nel 16^5. che il Clero Epifcopale 
non farebbe flato tormentato , ma non 
gli mantenne la parola . Uferio mori 
plurécìco ai ai. Marzo' 165$. d’an.7j. 
CromWtl , il quale (apea eh* egli era 
molto amato dai popolo, lo fece fol- 
lennemente feppellire nell’ Abbadia di 
Wfflrainfter . Havvi di tlfferio un ar. 
numero di dotte Opere in Latino. Le 
principali fonò ; l ÌJtoria di Cotefeal- 
eo^flampat» in Irlanda nel idai. a. no 
T rat. dell’ antica Religione d' Irlan- 
da: 3. un' Ifloria Cronologica , 0 fiano 
yfnnali , Opera fiimatijftma •* 4. t/rM 
Edigione delle Lettere di S, Ignagia, 
di X. Barnaba , e di X, Policarpo , 
con delie note. Quefl’ Edizione è rara: 

5. le antichità della Cbiefa Britannica : 

6. un Trattate dell’ Edizione de' 70. 
nel fuale vi fono delle _ opinioni fingo- 
lari , che non furono approvate da' 
Dotti . Non pnofG dubitare , che le fife 
Opere fieno piene di Critica , e di crn. 
dizione , e fan vedere , ch’egli avea 
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Ulta grati cognizione dell’ Antichità 
era , e Profana . 

USUAROO, dotto Benedrttioo, che 
èivea verfo la fine del Secolo IX. è 
Autore d’ un celeb. Martirologio, che 
dedicò a Carlo il Calva i * Bifogna 
vedere l’edizione fattane dal P. du 
Solier. * 

IITINOT ( l.uigì ) Scultore di Pa- 
rigi , di cui vede?) nel Giardino di 
Vetfaglies una figura rapprefentante 
Cerere . Mori in Parigi nel ÌÓ7f. d’ 
anni to. 

ÙTTEN C Uirico de ) gcntiluonid 
di Franconia noto per le fuc Poefìe 
Latine , nacque nel CaRello di Mec- 
kelberg ai 10 Aprw 1488. Egli levi ii| 
le. con valore nell’ Efercito deU’Impe- 
ratore Maflìmiliano I. c pubblicò di- 
verfì Scritti ccmtro il Duca di Wirtem- 
berg, che avea uccifo Giovanni Utiea 
gf. Marefciallo della fua Corte, e cu- 
gino del Poeta, di cui parliamo • Egli 
abbracciò la dottrina di Lutbero, me- 
nò una vita agitatiifinta , c m. vicino 
a Zurigo ai 39. Agoilo ija]. di ]d. an. 
Le fuc Puefìc furano flzmpate ip Franc- 
forc nel i^;8- 1 fuoi Scritti contro il 
Duc.i di Wi rremberg fono fiimatiffimi . 
Egli fi applicò anche intorno l’ òpera 
intitol. Epjflolé obfctirorum virorum , 
delle quali fu autor principale Òìo. 
Croco , contemporaneo 4 e aiftico di 
Lutero 4 ma poi ritoruato in feno alla 
Chiefa Caitoìica . tllrico pubblicò, il 
primo pel 1J18. due Libri di Tito Li- 
vio, che non fi erano per anco vedu- 
ti . Erano ferirti in cararterg Longo- 
bardo , é gli dedicò all’ Elettore di 
Magonzaa. Nel 1^19. feopr) nella Li- 
breria di Fulda Plinio. Quintiliano . 
Marcellino4 e un MS. de unitati Ee- 
elefite .eonfervanda , Cf f ehi fatate inter 
Uenrieutu IP. & Gregorium PÌI. che 
fece flam p.->re in Magunza nel l$io. 

tJTTERO C Elia ) Teologo PrOtr- 
ftante del XVII. Scc. e Autore di va- 
rie Opere 4 la principale delle quali ò 
una Bibbia Poliglotta , che è rarilfi- 
ma . Non bifogna confonderlo con 
Leonardo Utirro nato in Ulma net 
ljd5. e morto nel i6id. che fu Profef- 
fore di Teologia in Witemberga , e 
che fetiffe contro i Cattolici , e contro 
i Calvinifli . 

VULCANO, Dio del fiioco, e Fab- 
bro degli Dei , fecondo la favola , era 
figlio di Giove , c di Giunone . Giove 
lo trovò al difforme , c s) orribile a 
vedere quando nacque, che lo preci- 
pitò d.rl Cielo, io terra , e in qncOa 
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fda caduta Vulcano (i ruppe le i;am> 
be « onde rìmafe per femprc zoppo . 
Per confolarlo in quella Ina dirgtaziai 
Giove gli diede Venere in moglie ^ e la 
carica di fare i faoi fulmini co’ Ciclopi , 
UYGENS C Criftiano ) tiugenius ^ 
nno de' più gr. Matematici , e de’ più 
dotti Allronomi del XVII. Sec. nacque 
aII’A)a a' 14- Apr. Itfap. daCofiantinn 
Uygens Signore di Zuylichem , che li 
fece del nume colle fue Poelie Latine , 
e che fu fucccllìvamente Segretario di 
tre Principi di Oranges . Crìlliano di* 
molirò da* più teneri anni un gufto 
firaordìnario per le Matematiche. Fe- 
ce in clTe in breve rempo de’ gran pro- 
creili , e vi li perfezionò (otto il cele- 
bre Scofen Profeffore in Leiden . Segui 
nel Idap. Enrico Coste di NalTau nell’ 
Ollein , c in Danimarca. Volea paf- 
fare lino nella Svezia, per vedere qui- 
vi Cartriio ; ma il breve foggiorno , 
che il Conte di NaRan fece di Dani- 
marca , non glielo permife. Viaggiò 
poi orila Francia, e Inghilterra, c vi 
fi acquillò una 'gran riputazione . Il 
Signor Cr.lhert fapendo il fno merito, 
gli diede una groRa penlione , per {tf- 
farlo a Parigi . Uygens lì arrefe a' 
Cuoi delìderj. e rimafe in quella Cittù 
dal 1666. lino al idSl- E' nato ricevu- 
to dalla Società rcala di Londra net 
ì66s. e fu ammeRo all* Accademia del- 
le Scienze in tempo del fuo foggiorno 
in Parigi . Egli amava la meditazio- 
ne , il ritiro . e la vita pacìfica . Non 
era però di quel cattivo umore , che 
fuol contrarli da chi coltiva la foliiu- 
dlne . Fu il primo che feoperfe un A- 
nello , cd un terzo Satellite di Satur. 
no . che lino allora era frappato gli occhi 
degl’ Afironoroi . Trovò J1 modo di 
dar l’ efattezza agli orologi, applican- 
dovi un pendolo, e rendendone tutte 
le vibrazioni uguali collacicloide . Per- 
fezionò il tclelcopio .* fece un gr. nu- 
mero di feoperte utiliRimc , e m. all’ 
Aja gli 8. Giugno id 95 - di 66. an. Sì 
ha di lui un gran. num. di Opere ec- 
cellenti . Le principali fono comprefe 
in due raccolte , di cui la prima i 
(lata Rampata in Lcydcit nel 1681. in 
4. col tic. Opera l'aria y c la feconda , 
che ha per lit. Opera reliqua , è Rata 
Rampata in AmRerdam nel 1718' in a. 
«ol. in 4. Il fuo trattato della plura- 
lità de' Mondi fu tradotto in France- 
fe dal Signor Oufour ordinario della 
Mufìca del Re . Le fuddette edizioni 
furono procurate dal celebre Signor 
Ctavefand . 
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VYGUEN (Gummaro) cel. DotL' 
di Lovanio , nacque a Lièr , altrim. 
Lyre , Villagg., del Rrabante',*; nel 
1631. Egli profcfsò la FilofoRa a 'Leu 
vanio con riputazione , ove diventò 
PrcRdente del Collegio di Papa Adria-' 
no VI. e m. ai ay. Ott. ipoi. di 71. 
anni . Evvi un gr. num. di fue Qperv 
in Latino. Le principali fono .- i. ì| 
metodo dì rimettere , e ritenere i pec- 
cati : a. delle tcR Culla grazia.- 3. del- 
le conferenze di Teologia in 3. voi. in 
la. 4. un corfo di Teologia cc. Ricusò 
di fcrivcrc contro i quattro articoli del 
Clero di Francia . il che lo pofe in 
cattiva vifla prcRb la Corte di Roma . 

W 

W ADINGO C !-«» di ) ecl. Fran- 
cefeanu Irlandefe , morto in Ro- 
ma nel idsy. Compofe gli Annali del 
fuo Ordine in 8. voi. in fogl. e la Bi- 
blioteca degli Scrittori , che furono 
Francefeani . QueRc Op. fono flim. 

WaGENSEÌl C Gian Ctifloforo ) 
detto Scritr. Tedefeo del Sec. XVIf. 
nacque a Norimberga ai ad. Novemb. 
1533. Dopo d’aver facto buoni Rudj , 
fu eletto Governadore di alcuni Gen- 
tiluomini , e viaggiò con effi in Fran- 
cia , in Ifpagna , ne’ Paefi Baffi , ia 
Inghilterra . e nella Germania. Luigi 
XIV. gli dimoHrò più volte la Rima 
che ftcea di lui . c gli fece tre doni 
confiderabili . Ritornato nella Germa- 
nia , fu fatto ProfeR". d’ IRoria , del 
Diritto , e delle Lingue Orientaligftt 
Aliorf, c Bibliotecario dell’ Univ. di 
quefla Cittì . ove m. ai 9. Ott. 1705. 
d’an. 71. dopo d’avere pubblicato di- 
verfe Op. Rimate . E' principalmente 
ricercata la fua raccolta intit. Tela i- 
gnea Satané in 1. voi. in 4. 

WAGSTAFFE(Tommaro) Cancel- 
liere della Chìefa Cattedrale di Licb- 
field . è vai. Medico Inglefe , nacque 
nel 1645. Egli terminò i fuoi flud) a 
Oxford . ebbe diverlì impieghi confì- 
dercvoli , c fu fatto SuR'ragance d’ I- 
pfwich. Egli m. nel lyia. Vi fono 
molte fue Op. (limate dagli IngIcR . 
Si conofee colle fue Op. ch'egli dece- 
flava l’orribile cractamento fatto al 
Re Carlo I. 

WA ICE , ( Roberto ^ Poeta Francefe 
nac. deU’IfoU di Gerzai , ò Autore del 
Krmanzo di Rou , e dei Normanni , 
fcritto in verlì Franeelì : ojl. curìofa , 
e importante, per quei, che ricercano 
l’ origine , e i progtc(C della Lingua 

Frau- 


D 


-,flB W A 

Qjie(l« Poeta virea retro U 
ineià del Xil< fec. 

' (Guglielmo^ fam. Arciv. di 

Caworbery , n. od 1^57. e morto a 
nel 17 J 7 - ^ Autore di diverfi 
•Sermoni , di jnolti fctitti contro ilSig. 
BofTuet, Vere, di Meauz, cd altre 0 > 
;Mre in Inglefe . 

' WALApRIDO Straboncf dotto Be- 
nedettino del IX. fec. fu allevato nel 
Sdonadern di Fulda , folto U difcipli- 
na d’ Incmaro . Egli fu fatto Decano 
di quello di S. Gallo , poi Abbate di 
Riebenore, nella Diocelì di Coftanaa, 
ove m. nell’ 8^. Le.fue principati op. 
dono .* 1. de Offieiif Diviuit : 1. Poe- 
tnatar 3. Otoffa Ordinari» in Sactam 
Seripturam &t. 

WALLER C Edmondo) celeberrimo 
Poeta Inglefe, ed uno de’ più begli fpi- 
Titi^ che l’ Inghiltcrrà abbia prodotto, 
nacque tifi 160$. d’nna dovìziofa Pam. 
di Buckinghamahire , che gli lafciò 
doooo. lire di rendita. Egli ra alleva* 
he a Eaton, e a Cambridge, e dimo* 
Rrò da giovinetto molto guflo per gli 
Autori antichi Greci , c Latini . Eglf 
fa deputato d’an. 17. nell’ ultimo Par- 
lamento del Re Giacomo I. in qualità 
di Cittadino d’ Agmondesham , e com- 
rofe in appreSb un bel Poema , /opra 
il pericolo tbe eorfe il Prineip» Carlo 
filila Jlrada di S. /ladre» nel idig. Ne 
compofe un altro nel idaS. /opra le 
ftiMiM della morte del Duca dt Buehin- 
gbam. Le fue Op. lo fecero conofeere 
alla ^rte , ove lì fece grandemente 
ammirare colia delicatezza, e colla e- 
J|ihazione_ del fuo talento da tutte le 
«erfone di buon guflo , e di merito . 
waller fu anche Deputato al Parlamen- 
to molte volte in appreflb , cfccitottel 
hd^i. per uno de*Commiffar; , che por- 
tarono al Re in Oxford ddtic propoli- 
xioni di pace. L’ aii. feguente entrò nel 
penficro di ridurre la Città , e la Torre 
di Londra in potere di fua Macflà . 
Ma quello fuo penlìcro emenda ftato 
feoperto fu imprigionato, e condannato 
ad una groffa emenda. Avendo ricupe- 
lata la fua libertà , lì ]wrtò in Fran- 
cia , c vi foggiornò molti an. Ritorna- 
to in Inghilterra , s’attaccò ai Grandi, 
e principalmente a piiviero Cromwel , 
di^ cui egli fece il Panegirico nel Iòsa* 
1 .’ elogio funebre del medelimo Crom- 
V/el, che compofe in verfo nel idjg. 
jaffa per un cap. d’Op. In appreso e- 
gli lodò Carlo IL ìu un Poema fatto 
«fpreSamente , a quello Principe rim- 
frqverandogli che avea compodo me- 
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elio in lode di Cromwel, 4 *>V«, rìfpofe 
waller, noi altri Poeti riufeiamo me- 
glio nelle finizioni , thè nelle verità , 
Egli continuò ad effere favorito inCor- 
te , e m. nel 1687. dopo d’ avere avu- 
ta una {fretta amicizia colla DuchelTa 
Mazzarini , e col Sig. di S. Evremond, 
Oltre le dette Poelie , abbiamo un fua 
Poema fopra l’ amor Divino in 6 . Can- 
ti , cd alcuni altri pii componimenti , 
ed un gr. num. d’altre Poefie, che rc- 
fpirano il piacere , e le voluttà . Sono tà 
piene di buon gufto, di fpirito, di ge- 
nio, c di delicatezza, che Waller è 
conlidcrato come 1 ’ Anacreonte , cd il 
Chaulicu d’ Inghilt. Egli vi loda i diffe- 
renti Princ. fotte de’ quali ei ville , cioà 
Giacomo I. Carlo 1 . Cromwel, Carlo 
11. c Giacomo li. perchè, fecondo lui a 

Le Menar gue gai regno eft toujtdiri 
le plus Grand. 

Il piu grande dei Re, fempre è chi 
regna . 

WALLIS C Giovanni ) uno de’ più 
dotti Matemaiict del fec. XVII. nac- 
que nel idld. a Ashford nel Kent, in 
Inghilterra , ove fuo padre era Predi- 
catore . Egli terminò i fuoT Audi a 
Cambridge , e fu poi Minrftro della 
Cbiefa di Londra • Fa fatto nel Id49. 
Profeff. Saviliano di Geometria a 
ford, e Dottore di Teologia: 8. anni 
dopo gli fu data la carica di cuflode 
dell’Archivio, e fu, uno de’ primi mem- 
bri della Società Reale di Londra , al 
cui ftabilimento contribuì molto. Wal- 
lit infegnò le Matematiche con una 
gran riputazione. S’applicò nel mede- 
lìmo tempo atta Teologia, e all’Arte 
di difeifrara le lettere fcrittc in Cifrai 
in cui egli avea un talento particola^' 
re . V Elettore di Brandeburgo , pel 
quale egli avea difeifrato molte di que- 
fle lettere , gli mandò in riconofeenza 
nel 1039. una catena d’oro, con una 
Medaglia. Wallis fu anche uno de’ 
più grandi Avverfarj di Obbes , e com- 
pofe Contro di lui molti dotti fcritti . 
Mori a Oxford ai »8. Ottobre 1703. d’ 
anni 87. Le fue principali Opere fo- 
no : 1. /Iritbmetiea •. i. de S eHionibue 
Conieis : 3. Aritbmetiea Infinitomm : 
4. molti Tratt. di Teologia^ ebe fono 
i più deboli de' Cuoi ferini ; 5. dello 
buone Edizioni a Archimede , dell' Ar- 
monia di Ptolemeot delTreteaio della 
lontananza del Solo , • della Luna d' 
Arijìareo di Samo , dei Commenti ài 
Porfirio fopra l' Armonia , Tutte le fue 
Opere fouo Rate llamptte in 3. voi. in 
fogl. 

■ WAL- 
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WALLIUS ( Giacomo 5 Gefuita 
Fianuningo, nativo di Courcray , s’ 
acquiflò della riputazione colle fuc 
Podie Latine, che furono più volte 
flatnpate. Egli m. verfo il idSo. 

WALSH, fam. Sociniano Inglefe 
del Partito di Wighs • 

WALSH, (Guglielmo) celebre Poe* 
ta Inglefe , fa Macftro del Pope nell’ 
arte di far veri!, e t’acquiAò una gran 
riputazione in Inghilterra colle fue Poe* 
(ic . Mori nel 1708. in età di 49. an* 
Le fue Opere fono ftate Rampate , e vi 
fi feorge una grazia, e una dolcezza 
lìngolare . Il Signor Abbate Yart ne 
ha tradotto due Odi in Frane. 

WALSINCHAM ( Tommafo ) dot- 
to Benedettiao Inglefe del Monaflero 
di S. Albano verfo il 1^0. s’ applicò 
alla Storia , e alle Antichità del fuo 
Paefe in qualità d’ Iftoriografodel Re, 
e compofe 1* IRoria del Re Arrigo VI. 
ed altre Opere Rimate. Non bifogna 
confonderlo conGiovanni WalRngham, 
Teologo Inglefe, che dettò Teologia 
in Sorbona , ed entrò poi nell’ Ordi- 
ne de’ Carmelitani . Mori in Avignone 
nel 1330. Vi fono molte fue Opere . 

WaLSINGHAM C Francefeo) Mi- 
nìllro, e Segretario di Stato, fotto ii 
Regno della Regina Elifabetta , fu uno 
de’ più gran Politici del fuo tempo .* 
difeendea da una nobile, ed antica Fa- 
miglia di ChifelhurR. Dopo d’ aver 
fatti grandi progreffi negli Rudi a Cam- 
bridge , fu mandato due volte Araba- 
feiadore in Francia ; ed effeodo ritor. 
nato in Inghilterra, gli furono com- 
tneffi imporiantifiìmi affari, c fu fatto 
Segretario di Stato . Egli tenne queRo 
impiego con tantacapacità , che gl’In- 
eleR lo confideiano come il Cardinale 
Richelieu della Regina Elifabetia . In 
appreflb cadde in difgrazia, e mori nel 
1$90. così povero, che fuorché la fua 
Biblioteca, ch’era belliflima, appena 
li ritrovò per farlo feppellire . Le fue 
principali Opere fono t I. Memoria , 
ed IJÌru^ioni per gli /imbafeiadari , 
calte fue Lettere , e eolie fue ntaorj»' 
^ioni : a. delle Muffirne Potitiehe er. 
Quefle fue Opere furon tradotte in 
Francefe . 

WALSTEIN C Alberto ) Barone di 
Boemia , Duca di Fridlan, ed uno de’ 
più gran Generali , che la Germania 
abbia prodotto, nacque nel 1584. d* 
una nobile , ed antica Famiglia. Non 
potendo foff'tire lo Rudio , fu poRo Pag- 
gio col Marchefe di Burgaw , figlio 
dell’ Arciduca Ferdinando d’ iaiptuclc , 
Tomo ni. . 
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donde cfTrndo ufeito , fi fece Cartoli^ 
co • e viaggiò nella Spagna , in Fran- 
cia, in Inghilterra, e in Italia. ESen- 
do pervenuto a Padova, incominciò a 
dilcttatfi dello Rudio, e vi foggiornò 
molto tempo, applicandofi principali''' 
mente all.a Politica , c alla Altrológia. 
Ritornato alla fua patria , menò mo- 
glie , ma la fua moglie effendo mortat~ 
poco tempo dopo, fi portò all’ afledio 
di Gradifca nel Friuli , ad offrire il fno 
fervizio all’Arciduca Ferdinando contro 
i Veneziani. WalAein talmente entrò 
nella buona grazia di queRo Principe, 
che lo fece Colonnello delle Milizie di 
Pomerania. Le turbolenze di Boemia 
effendo nate, s’offerfe all’ Imperadore 
con un’armata di jocoo. uomini, con • 
patto ch’egli luffe Generale, il che 
accordatogli dall’ Imperadore , egli li 
pofe alla teRa di queRa fua Armata, 
e foggiogò la Diocefi d’AlberRat, ed 
il Vefeovadu di Hall. Saccheggiò le 
terre di Magdeburgo , e d’ Aobalt , 
feonfiffe Mauffeld in due battaglie, ri- 
prefe tutta la Slcfia , vinfc il Marchefe 
di Urlach, conquiRò l’ Arcivefeovado 
di Brema , e l’Olfazia ,s’impadron) di 
tutto ciò che ò'tra l’Oceano, il Mar 
Baltico, e l’Elba, e cacciò dalla Po- 
merania il Re di Danimarca, al quale . 
egli lafciò foltanto GlulcRad. Dopo il ' 
Tratt. di Lubcclc , l’ Imperadore diede- . 
gli i titoli , e le fpoglie del Duca di 
Meeleelburgo , che fi era ribellato. Ma 
avendo pubblicato verfo il medefimo 
tempo una dichiarazione de’ Beni Eccle- 
fiaRici , i Proteffanti commoS , chia- 
marono in lor foccorfo GuRavo Adol- 
fo Re della Svezia. Quella azione inti- 
morì talmente l’Imperatore, che con- 
ceffe la dcTOfizione di WalRein , ed 
oppofe a GuRavo il folo Tilly . QueAi 
effendo Rato battuto dai Svedefi a Li- 
pCa , il vincitore penetrò nella Germa- 
nia , come un torrente . Il che oboli- 
gò l’ Imperatore a richiamare WalRein, 
il quale lo creò Generalilfimo., Wal- 
flein venne a battaglia col Re di Sve- 
zia , lo feonfiffe, e fu vinto, gli lulfe 
la maggior parte della Boemia per la . 
ptefa di Praga , e fece la guerra con di- 
verfo fucceffu fino alla languinofa bat- 
taglia di Lutzen, data aitò. Novemb. 
i 6 i%. ove WalRein fu finalmente rot- 
to, febbene GuRavo Adolfo fbffe Rato 
uccifo nel principio della battaglia . 
WalRein non affante la fua perdita, 
veggendofi libero d’ un formidabile Prin- 
cipe, cadde in fofpetto che volcffe ren- 
derli ìadipnadente . Quelli folpetti (u- 
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itno accrefcinti d*l 
deferire ai configl' di Vienna nelle fue 
intrajtefe , e l’Imperatore gli. tolfe lut- 
to ilJi&mando , e nomitiò m (uo luo- 
go Gala* . Egli moffo da quella nuo- 
va» fi ritirò a Egra, Cuti 
tuata fopra le frontiere della SaBunia; 
ma fu tradito da Cordon Governatore 
'dglla detta Città » e fu uccifo ai M. 
Peb. 1«J4. Egli avea allora an. 50 Ea 
fua Famiglia i cel. nella Germania, 
e prodoffe molli gr- uomini • 

WALTON C Briano ) dotto Vefeovo 
di Chefler in Inghilterra fi refe celebre 
colla fua Eduionc delU Bibbia 
gioita » thè chiamali la Polislotta f 
Jngbilttrra . Pofe alla teda di quell 
Opera de’ Pfohgnntni , che fono mol- 
to piti ampli , c più riatti di tutti 
quelli thè apparvero pria . Mori nel 
jédi. Olire quella Opera flampata fe- 
naratamente a Zurigo nel id73. Vi fo- 
no di lui alcune altre Opere, nelle 
. quali fi ravvlfa , come nella fua Poli- 
glotta , molta critica , gindieio , feien- 
*8 , e moderaeione. 

WAMELE C Giovanni ) valente Giu- 
Teconinito del Set, XVI» naf* di Eicge , 
infegnò il Drino a Lovaitio con molta 
ripuiaaione» e mot) nel 159®* <1' •nui 
46. Havvi di lui delle annotaeioni en- 
tiole (opra diyerfi titoli dell’ uno, « 
dell’altro Dritto. 

WANBROUK ( il CaualUre ) Poeta 
Comico Jnglefe» le ài cui t^mmedie 
fono xipienc di fali » « di galanterie. 
S’applicava pure all’ Architettura, e 
•'fabbricò il Caflello di Blcnheim , fab- 
brica', che non fa onore al fuo gallo • 
M» verfo il 1704 . . 

WANSLEB (Gian Michele 3 Scrit- 
tore del Sec. XVII. nato a Erford in 
Turingia il 1 . Novembre idJS» •** 
lenii Luterani, fu difcepolo di ludolf^ 
c lì refe molto verfato nella lingua d 
Etiopia . Il Duca di Saxe-Gotha lo 
mandò in Egitto, e in Eliopia ad efa- 
minare i Dogmi , ed 1 R'ii 
Pari!, e Wanslcb avendoli ritrovati 
come quelli della Chiefa Romana , li 
gloriò a Roma nel Tddq. rinunciò all 
Errila , e fi fece Domenicano . Eftn- 
dofi portato a- Parigi nel lò 70 . il Sig. 
Colberto lo mandò in Egitto a fare 
nuove feoperte. Ritornato fu fatto Vi- 
cario d’ una Parrocchia ptriTo di Fon- 
taincblcau , ove m» nel Iò8i_ ^1 

lui ; 1 . una Storia dilla Cbitja a il- 
Itffatidria: ». ttna Relagjona dillo Sta- 
to d' Egitto ; 3- una Offerigian» dii 
Juo ficoudo vinggie . 


*WARE' , Wamat C 

Scrittore Irlandefe nel 

Cavaliere della Giarrettera . Havvi u« 

fuo Traiiaio degli S*”"® oublin lei 
in Latino , ftampato a D^lin nel 
1039 » in 4. Quello piccolo trattato e 

*'wÀ*RHÀM C Guglielmo 3 cel. Arci- 

vefeovo di Cantoibery, ed uno de più 
gr. uomini del S<-ci XVII . era 
d’ Oakley nell’ Hampshire in 
ra. Egli fu fatto Dottore nel Dritto a 
Oxford, poi Profef. e fu «»ndaio da 
Re Enrico VII. Ambafciidore a Filip- 
po, Duca di Borgogna . Ritornato fia 
nominalo Vefe. di 
celliere d’Inghilterra 1 ' 
cifcfcovo di Canlorbe*y* 
nel 151 »- n«l Parlamento 
feorfo fopra quefte parole i • 

6’ pa» ahulata funi . E m. 
nel 151». in vedere 1» RcHgiou 
loliea cacciata dalla fua patria , fott» 
il- Regno d’ Enrico Vili. 

WARIN C Giovanni 3 
del Re, Intendente delle 
fua MacAk . Condntor Generaje delle 
moneto di Francia, *<* 

Icb. Scultori del fec. XV!!. era nati 
vo di Liege d’ una nobile * 

Efendo flato fatto Paggio del Pri"‘‘P* 
Roebefort, la (“» ",V„“ /. 

le lo portò.al D.frgno, allaS« tu«^ 


le lo porto ai • - 

e all’ lataglio . Il Re Luigi XliL >»- 
formato drila fna capaciti I '*P‘*S^* 
e creò due cariche in fuo favore , l u 
na di Conduttore Generale delle »o 
nete, e l’altra d’ Intagliatore Genera, 
le dei PoincoM per le fne monete . 
Warin fece folto del luo ^*8"® * 
fono la minorità di Luigi XIV. delle 
medaglie, e delle monete, che pafla 
vano per capi d’ opem d intaglio , che 
refero immorale il foo nome . M. a 
Pariai nel i6Ìx. d’ an. «• mentre la- 
vorava intorno all’ Iftoria Metalllc» 

‘*^WAST ( S. > Vefe. d’ Arras , era 
nat. di Toni . Clodovco P« 

lucfla Città dopo la batt. d* 

S. Wall l’iftrul de principi della Keli 
Rione Criftiatia, e 1’ accompagnò fino 

Reims, ove S. V"*V,T„rvn. 

illrul quello Principe, e fece 1« fol«rt 
niià del fuo Battefimo. *PP'’"® 
Wall fu otdin-to Vefe. d Arrat da S. 
Remigio. Egli governò la lua Dioc«t 
con «lo , c con prudenea per an. »». 
e m. f.ntiamente aHi 6. Fel^ 
WATTEAU C Antonio 3 P>«®”s 
ViixVanau. 
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WAUWERMaNS ( rilippo ) tino 

de’ pib gr. Pittori, ch’abbia prodotto 
l’Olanda, nac4}ue in Harlem nelidio. 
da un padre, ch’era Pittore d’ ifto* 
tie . Fu fopra tutto eccellente ne’Pae- 
f*f«i * ch’egli ha adornati di quanto 
può tenderli dilcttctroli t e iatereffan- 
li . 11 iuo merito , ed i flioi talenti 
non furono rlcompenfati i e moti pe- 
però in Harlem nel ì6ói. Pietro , e 
Giovaoni Wauwermani fuoi fratelli 
imitarono la fua maniera , ma con af- 
fai poca riufeita • 

WAZA C Guftaeo ') famofo Re di 
Svezia nel priincipio del Scc. XVI, l>i- 
feendeva dagli Antichi Re di Svezia ì 
ma effondo flato dato in oflaggio a 
Criflierno li, quefto Principe lo tenne 
•rigidne contro il Dritto delle Genti < 
Guflavo efendo fuggito, fi ritirò ne’ 
Bofehi della DalecArlia, ove fi vide 
coftretto dalla nrcciStò a lavorare alle 
mine di Rame, per vivere^ e flare oc- 
culto . Sepolto io qnefti luoghi fotter- 
taneìj egli osò penfare a detronare 
Criflierno i e fi feoperfe a i Paefani ^ 
che approvarono il fno penfiere . Egli 
formò ben tolio de’ Guerrieri, attaccò 
Criflierno, e l’ Arcivefeovo d’ Upfal e 
c li cacciò dalla Sveaia . In premio 
delle fue vittorie fu eletto dagli Stati 
Re di Svezia . Egli fece la guerra al 
Clero , a’ impadronì de’ beni Ecclefia- 
flici , e fece tutta U Sveaia Luterana, 
Id. d’an. 70. lafciondo fui Trono la 
tua famiqlia, e la fua Religione, 

WECHEL C Crifliano , cd Andrea > 
nome di due cel. Stampatori di Franc- 
fort t le di coi Editioni fono corret- 
te « c molto flimate . Effi devono lico- 
nofccre qitefla perfezione della lor Ar- 
ie dal dotto Federigo SilbutgO, Cor- 
rettore dello loro flzmpe , Crifliano 
ptvea ancora nel I5ia. Andrea mori il 
1. Novembre ijSi. Si flampò a Frane-' 
fort nel 1581. in 8. il Catalogo de’ 
Libri ofciii da’ loro Torchi > £ffi era- 
no fratelli . 

WEIMAR ( Bernardo >Dnca di Saf- 
fonia , cd uno dei più gran Capitani 
del Secolo XVII. cea 1’ ultimogenito di 
Giovanni Duca di Saffonia, e di Do- 
Totea Maria, Principefla d’AnhaU, 
Weimar effendo flato poflo alla teda 
d’ nna poderofa armata nella Germa- 
nia dal Re Luigi Xlll. egli vi tipor. 
tò delle fegnalate vittorie , S’ impa- 
dronì di molte Città , c anche dell’ 
Alfazia, che Luigi XIII. data gii avea. 
Onde divenne potentifimo. Egli erg 
in procinto di fare maggiori conquifle 
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quando m, a Neuburgo atU 18. LuglM 

IÒ39- Per dimoflrare l’alta Rima , eh' 

egli avea del valore del Conte di uoet< 

brillante gli lafciò in motendo la fiid 

fpada , c le fue pillole , le file arma- , 

ture , ed il fuo cavalla di battaglia a 

I {boi fratelli ereditarono i fuoi Stae 

ti . Enti era Luterano , . 

H wEismANNO ( Cflfliantf Cue^ 
ratdo ) u<,ino di molto nome tra* Pro- 
teftanti , trif quali nel . 17»I« prefe ad 
infegnar Teok.gia nell' Univerfità di 
Tubinga e e poi ^afsò net 1^9- ad ef- 
ferne Decano, e fovraintendente delliP 
ftipeodio Ducale . Ha Rampate molte 
opere in difefa del fuo partita , e tro ,, 

quefle è da ricordare una introduzione 
«n memoraiilia bijl. EccltJ^ N. T. To- 
mi due in 4. a Stutgard I7I&. e 17l9« 
e poi a Gottinga 1^4}. Impugnò anche 
le Lettere Giudaiche dei MarchefcDar- 
geni, con alcune Lettere Ctiflianm 
^flt alle Lettere Giudaiche . Veggafi 
il Giornale di Firenze Toni. V. p. i- 
p. i8d 

WEITZIO C Giovanni 3 valente Fi- 
lologo del fec, XVI. di cni abbia^i^ 
de’.commeoti {limati fepra Tereni[io^ 
fopra i Ttiftì d’ Ovidio, fopra P'trrip 
Placco < fopra Prudenttio ec. \ 

WELSER CM^rco) uno de’ piò dot- 
ti Scrìttoci del fuo tempo r pubblicò 
gli atti de' Martiri, ed altrp Opere , 
che gli acquiflarono nna grande ripu- 
taaionc. Egli era nativo d’Auguftai 
e m. nel idi4. 

WESEMBEC C Matteo 3 vilentd 
Giurrcoofulto del fec. XVI. nacque s 
Anverfa nel i$}i. Fu ricevuto Dottor* ^ 

nel Dritto a Lovanio d'anni 19- cola 
inufitata in fin a quel tempo , fi fece ‘ 

poi Proieflante , ed infegnò la Giu- 
rirprudenza con riputazione a Jeifa, é 
a Wictembetga , ove mori nel tii6- d* 
anni $5. Havvi un gr. nuifiero di fa* 

Opere , Sono principaimeaie {limati i 

fuoi Paratitli , ne' quali egli fpieg* ’ 

con molta brevità , e chiarezza ciò , 

che havvi di piò difficile ne’ 50. Libri 

del Digeflo . 

WESSELO C Giovanni 3 ano de’ eiii 
dotti uomini del fccolo XV. nacque * 

Gronlnga verfo il 1419- Studiò alla pri- 
ma a Swol, ove fece grandi progref- 
fi , ed ove non volle giammai abbrac- 
ciare la vita Monaftica , Egli portoA 
poi a continuate ì fuoi ftud; a Colo- 
nia , donde varcava fovente il Reno 
per andare a leggere nel monaffero di 
Doytz l’ opere dell’ Abbate Ruperco , 
che egli ammirava aitai , Qualche 
1 a tem- 
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* ttenfl «all * Held<lbcrj • 

fiit 5 ‘r*CòV. 

S!’e"d«pnK°d*“Fnofo^*^ 

K-r/reji‘N» 

«urò convertire 1 ‘*P‘ Rea- 

*.Sìè égl %*ffo “*;■ 

Il . Fin»ln>«*« *8" . i’ «vendo 

la Setta de’ * «je® che l’ al- 

aitrovfita P'f . àgi ^ominM- 

y*’ DuVr‘‘^* *Bll '**><»'* 

i* • . -pi i^cvante per !*•*• 

jicr la I Linsaa Greca , ed 

Riio appreadere la tingo» aconl- 

£Wèì » •,;» «g 

fontfodtafmu , . Cheche 

Olitotele « co * P {^.mbrano 
tie fi» di ^ueft» fatti , cne icih , 

#aYolofi« U ripuiaaiOTic 1 

«quiftata , lo fece 

di Vrancefeo dell* Rover*, Ge- 
Sirale de’Frati Minori , al qu»le «gU 
f ;S*ac?6 per U^lperanaa d- andare co« 

Ini al Concilio di BafiU» • Esl . 
dò in fatti , e vi fu *-‘.d 

cefi fliware dalle perfone dotte , ea 

ammirare in alcune difput* 

In apprtffo Francefeo della Rovere « 
fendo flato fatto Pa^a fo«» ' „ 
di Sifto IV. continuo ad . 

«olle in qualunque gfeml 

ina egli non 8l« d-man^*' c“. 
«lare della Bibbia >n Ebreo . * 

«o , Il Papa trovando qu*«a « 
manda ridicola : F*rcW , B»’ 

^on dimandate voi f 

ira , o maUbt altra f: 

Pertbi non ne ho dt btfegna » 8 
iifpofe Weffelo. Il Papa. .‘‘“PRibuS^ 
fla nfpofta, fece P""*!*/'; t. 

teca del Vaticano i ®Ealì 

^ea dimandato , e glieli donò . tgl» 
ritornò poi nel fno P»'f«» * 

Croninga all! 4 . O'*®**:* fj p,ccu^ 
fideraio con ragione, come il rrecui^ 
fore di luterò . Una p«te de fup. 
MSS. furono abbruciati doTO >“ 
morte , e ciò che vi nmafe fu «»«?• 
to a Croninga nel idl4- pol aAmflcr- 

^*westVale C 

Teologo Luterano, nacque anambu g 
i.l i 5 «o. Egli fcrilTe 
Tto Calvino , e contro Beaa , e fu tO; 
Ruto per uno di’ p'^ dotti Teologi 


tiéionis pernieiofit Mutattombus , • 

*” WETSTE?^ Gian-Rodolfo > vir- 

tuofo Dottore, e 

r:r#rA e èi Teoloei» a Baule». 

Se ,*n Seft* Città il T. Settembr. 
1647. d* una Famiglia .di*'"« • 

era nipote di Giovanni Rodolfo Wet- 
cr» nipuB»' u:.iiRi:i.a . nomo 


flÌDOtC al Uiovanni cq.wuw.aw -- -- 
ilein Borgomaflro di ' 
d’ un gran mento, che refe 
ti fervei alla fua patria, nella paco 
d\ ffifter,. Ila Corte d^ impe- 
dore , e nel fuo proprio paefe . QL»e 
fli , di cui noi parliamo fece ijuol 
Audi a Zurigo, e viaggio poi in in- 
ehilterra, e in Olanda. R‘^^™**®?.- 
fno* paefe fueceffe a fuo padre nell» 
Cattedra di Profeffore in Lingua Gre- 
« rS in quella di Teologia, e mo^ 



MarcìomiM * 

c la lettera ad Africano fpettaiite 1 » 
Stori» di Sufanna, eh egli F”; 

mo fuori da MSS. CrecJ . w-rico 
molte altre Opere “ 

?nò de’fuoi fratelli era por anche un 
dotto nomo nella l-’uBu* p* 

Latina. Egli fi porto a flabilitli m 
Olanda, ove avendo abbracciata 1 . 

profeSone di Libraio , divenne un ceU 

Stampatore. I fuo. poftcri *i»«n® 
cora in Olanda efercuando il fuo me 

***WHICHC^ C BeOiamioo ^ 
Predìcator Inglefe, nacque nel Shrop: 
shire all! 11. Marno 1609. EbI‘ 
fooi ftod) a Cambridge , 
fetto del Collegio del Re •» *“®BO^J 
Dottor Colina, che fu de^Ao. « «J 

quale egli volontariamente d.ylft U 

rendita della fu»; «»"** 
flò molta riputaaione a C^'^Se “ 
fuoi talenti nell’ iflrnire la Gioventù t 
a Londra colle f“* P! 5 ‘*'*”'to'.iVi„ , 
ceffe a Mitthon , al U»»®' 

ch’era flato nominato Vcfcovodi^e 

fter, e mori a Cambridgt. ne la caf. 
del Donor Cudworte fuo "" 

1687. Giovanni Tillotfon «citò la (ua 
imaione funebre, ci U D<>«®'* H 
fety pubblicò i fuoi Sermoni in 4- voi. 

WHITBY C Daniele ) famofo T«l^ 
go Inglefe , nacque a Ruaden “•* 
tkampron, ove fno P»**/* 

Aro , verfa il *dj 8 . Egli f**S '.f. q-ji-i, 
di a Ogford, nel CoUegiodellaTnni. 



tè , di cui divenne Membro « e fd poi 
Oppcllano del Vefcovo di Soliibury , 
che gli diede una Prebenda, e la Can- 
toria della fua Cactedple • Pu fatto 

r i Dottore in Teologia, c Rettore di 
Edmondo di Sajitbury . Égli mori 
nel lyad. d'anni 88- Le fne principali 
Opere fono : I- nn Trattato della ccr- 
trrea della Religione Criltiana in ge- 
nerale, c della Rifurrezione di Getè 
Crifto in particolare.' i. Difeorfo fopra 
la verità , e certezza de.lla fede Cri* 
Riana 3. Ra^frali , e Commento fo- 
pra il nuovo Teflameoto in a. voloiifi 
io foglio : ^ Difeorfo della necefStà , 
t dell’utilità della RivelaCione Cri* 
Riaaa : j. Extmn varinttklm Lettiò- 
mttm Jeannif Milli iti naxMm Ttfla- 
mtntum , Londra jvio. In foglio: é. 
un gran numtfo di Trattali , a di 
Strmeni centro i Dogmi dilla Chiefa 
Cattolica Romana . Vi fi tavvifa nelle 
fue Opere, la maggior parte delle ^ua- 
li fono in Inglefe, molta erudizione.* 
ma vi fono delle opinioni Angolari, e 
affurde . Egli vi dimoflra de’ pregindi* 
ai contra la Chiefa Romana, ed un 
furor indegno d’un Letterato, e fi di- 
chiara con calore a favore dell* A- 
rianifmo, febbene egli abbtU impu- 
gnato con celo ({UeAa erefia ne’ primi 
fcritti . Dicefi,’, che non fi può’ con- 
cepire fino a qual pUnto egli giunte d’ 
inezia , e d’ignoranza delle cote del 
mondo , e del commercio della vita 
Civile . 

WHITELÓKE C Énlfirodc ) abile 
Politico, e Giurcconfulto Inglefe, nac- 
que a Londra nel ido$. Si fegnalò nel 
Parlamento d' Inghilterra, fu Cullode 
della Biblioteca , e delle Medaglie del 
Re nel idqp. e Ambafeiadore nella 
Svezia nel 1653. ESeudo ritornato nCl 
1659* fu fatto Prefidente del Cotifiglio 
di Stato, td ebbe dìverfe altre cari- 
che importanti . Mori nel idyd. Le 
fue mcnaorie fopra gli affari d’ Inghil- 
terra, e fflolti.altri (noi fcrftti forono 
Rampati. Gl’lnmefi dicono di (ni ciò', 
che Cornelio Nipote dice di Pofzio 
Catone, cioè, (h' egli ira' ‘Oirtuofo 
memo di Siate , un dotto Gtdroeenfttl- 
$0, un gran Comandante t un oetollon- 
ia Oratora , od un varo uomo lana- 
rato. 

WHITGIST C Giovanni > famnfo 
Arcivefeovo di Cantorbery fortn il Re* 
gno della Regina Elifabetta, nacque a 
Crimtby nella Provincia di^Lincnln 
tiel IS}0. Egli fece t foci fiudj a Lon* 
«ira, c a CambridgC , c non osò pale* 


fare il filo odi^contro la Aeligioud 
Cattolica durante il Regno della Regia 
aa Maria ; foa la Regina Elifobetta efo 
fendo faiita fui Tròno, non prefe piò 
alcuna mifura nelle fìie Lezioni, nè 
delle fue Teli; il che allora fu taftra* 
da fieura per avanCarfl , In queftn 
maniera divenne in breve tempo il 
Prìncì|ialt del Collegio di Pembroke , 
c di quello deha Tridltà , Profogbre 
Regio in Teòloj^ , Prebendario d* 
Ely , Decano di Lincoln , poi Ve* 
feOvo di Vorcheller , e finalmente Av* 
civefeovo di Cantorbery nel 158$ Egli 
fu gran nemico de’ Puretan'f , t foflen* 
ne coll telo i Dritti nel Clero contro 
la Certe d’Inghilterra^ Ouefta Corte 
avendo voluto ftabilire de^ Commina* 
ri, per fapere efattamente quale fofe 
il giufio valore di ciafcUn trenclicio 
del Regno , fottO pretello d’ aumeutaa 
re le rendite della Regina, egli fcrilTd 
fortemente al Gran Teforierc contro 
quello dlfegno, e in fece andare a 
vuoto . Moti nel i 6 Sa- ai S9- Feb- 
braio • Abbiamo di lui : i. una lun- 
ga littard a Bega , nella guata le ri- 
prende di ayer date dall' armi ai Pu- 
ritani: a. malti altri fcritti , ne' guati 
non ebbe reffott di trattare il Papa d' 
jtntieri/le . 

VPICELIO f Giorgio ) laboriofo 
Teologo del Secolo XVI. nacque u 
Fulda net i$oi. Dopo d’avere latto I 
fuoi Audi, fi fece Religìofoz ma d’ 
.inni 30. in circa lafciò la vita Mona* 
Dica per abbracciare gli errori di Lu- 
tero. Fu fatto pòi MiniAro, e quan- 
tunque folTe amico di Lutero, OiuAo 
Jona, e molti altri ProteAanti lo per* 
f^uitaroiro crudelmente . In appreiro 
eifondo entrata nella comunione della 
Chiefa, fu fatto Curato , e divenne 
Configlicre dell’ Imperadore Ferdinan- 
do, e Mafiìmiliano . Egli lavorò tK 
tutta la fua vita con xclo , ma in va- 
no per riunire i Cattolici , ed i Pro- 
teAanti , ed ifpifò queAo defiderio • 
Cafiandro, a Mafio , ed a molti al- 
tri . Mori a Magonza nel 1393. Huv- 
vi di lui : fia Ragia j Mttbodus Con- 
cerdiéì ti un gr. nuia: d’ altri Libri , 
la maggior parte in Tedefeo , che fu- 
roò tradotti in Latitro, e Aampati piò 
volte . Non bifogna confonderlo con 
Giorgia Wieelio, fuo figlio, di cui vi 
à qualche fcrifto . Per dìAInguerc 1 * 
Uno dall’ altro il padre è chiamato 
Major , n Senior . 

WICKAM (Guglielmo) ccleb. Ve- 
feovo di Winebefler , nacque nel Vil- 
1 3 lag- 
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Uefio di Wicle«m n»l contado di Soti« 
tbampton nel 1314. Egli ftudiò a Wia- 
cbefler , e a Oxford , ed avendo paffa' 
to 6 . anni in circa in quefta Vnivrrfi- 
tà t il fno Protettore Nicolao Wedal, 
Covernatore della Provincia di Sou* 
champton lo fcce fno Configliere , e Se- 
gretario . Egli non potca fceglìerc no 
uomo pib proprio per gueito impiego. 
Perche in quel tempo neliino parlava , 
tib (criveva con tarrta politeaza come 
lui . Perciò tre anni dopo Ediogton 
Vefeovo di VETiachefler , e Gran Te- 
foriere del Regno , lo elefe per fuo 
Segretario ; c lo raccomandò al Re E- 
doardo III. QiibDo Principe lo pre- 
de al fuo fervizio , e iiccoroe egli in- 
aendea U Geometria , e rArebitettu- 
pa f lo fece Intendente delle fabbri- 
che • e Gran Foreflier . Egli fu che 
direfe la coflruxione del Palazzo di 
>{Pindror . Qaalche tempo dopo fu 
fatto primo Segretario di Stato ■ ed 
•vendo abbracciato io Stato Ecclefìa- 
dlico I egli fuccefe nel 1367- a Eding- 
(on nella Sede di Winebefter , e po- 
rco dopo gli fa data la carica di Gran 
Cancelliere « poi quella di Preridente 
del Conliglio Privato. Per fare nel 
gnedefimo tempo i doveri che gl’ im- 
TCnevano le cariche EccleliaHicbe . e 
le dignità focolari, da una parte s’ap- 
flicò a regolare i fuoi cofluroi • e a 
coflituire nella Aia Diocefi Curati dot- 
ti ed efemplari ; dall'altra parte ten- 
tò ogni via per fate che la Giuflizia 
fofle con ciattezea ammjniflrata . Egli 
jrinnnziò |a carica di Gran Cancelliere 
nel 1371. c poco dopo il Gran Sigil- 
lo. Edoardo effendo ritornato in In- 
ghilterra, dopo d'avere fatta la guer- 
ra in Francia con buon fucceffo, tro- 
vò in gran difordine le fuc Finanze , 
3 l Duca di Lancaftro , uno de’ fuoi 
figlinoli, alla teda di molti Signori 
pndò a ritrovarlo , C lagnò degli Ec- 
clefiaflici, che aveano allor la mag- 
gior parte delle cariche del Regno; il 
Ke moSb dalle fue doglianze , lolfc 
•I Clero le cariche, e le diede ai Lai- 
ci . Ma quedi si maUmeme le cfcrci- 
tarono, che i| Re fu codretto di re- 
tiituirlc agli EcctcGadici . Qualche 
tempo dopo il Duca di Lancaftro ten- 
tò ogni ftrada per perdere Wiclcam , 
t lo fece condannare a perdere tut- 
to il temporale del fuo Vefeovado , 
lenza concedergli il tempo necefa- 
rio per porre in O'dine le fue giudi- 
flcazioni . Egli cundgliò anche il Re 

» bandire da’ (voi Stati qucAo Frc- 
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lato: ma qnedo Principt fofpettag» 
do che la fentenza data contro di Ivi 
fofe ingiuda, e che il Duca di Lan- 
cadro vi avefr avut(| qualche par- 
te, rellitn) a Wickam tutto ciò, che 
il detto Duca gli avea fatto perdere , 
e dichiarò. per fno fuccefore il Princi- 
pe Ricardo fno nipote . Morto fa- 
bito dopo Edoardo, c Ricardo che gli 
fuccefe non avendo che il. anni, il 
Duca di Lancaftro , Oh’ era Capo del 
Conliglio , rinnovò le acenfe contro 
Witicam ; ma qoefto Prelato lì di- 
fefe con tanta forza, che fu dichiara- 
to innocente. Egli fondò poi dlie Col- 
legi l’uno a Oxford, e l’ altro a 
Winchefler , Egli fa chiamato al- 
la Corte contro fua voglia a ripren- 
dere la dignità di Gran Cancelliere nel 
1389. L’ efercitò anni 3. ne’ qual! fe- 
licitò la nazione . In zpprefo preve- 
dendo la tempefla, che minacciava 
il Regno , ottenne dal Re la licen- 
za di ritiratd. Compì la coftruzìonk 
del Collegio, e fabbricò una Cattedra- 
le • qual coli magnìfica come quella 
dì San Paolo dì Londra . Egli fece 
molte altre cofe ntìli al Pubblico, e 
ai poveri . Con tutto ciò fu accufatò 
di crtHU di Stato nel Parlamento nel 
1397. ma fu altamente giuftificato . 
Mori nel 1404. d’anni 81. .^li s’era 
prima adoperato per far cacciare Wi- 
cUf. 

WICLEF C Giovanni) famofo Ere. 
fiarca Inglefp, nacque nel 13x4. nel- 
la Provincia di Yorck , e fu allevato • 
Oxford, ove infegnò la Teologia cop 
riputazione. Egli ebbe un gran nume- 
ro di Difcepoli tra i Bzccillieri , ed i 
giovani Dottori ; ma avendo infegnato 
delie opinioni fingolari , ed erronee , 
fu cfcliifo dalla Principalità del Colle- 
gio di Cantorbery , ed il Papa gli negò 
il Vefeovado di Vigorne. Egli per ven- 
dicarfi di quello rifiato, fi rifolvctte 
di annientare l’autorità del Papa, • 
del Clero; e febbene egli fofe Curar* 
di Lutterword nella Diocefi di Lin- 
coln , intraprefe di far togliere agli 
Ecclefiaftici tutti i loro beni . Per riu- 
feire in quello fuo difegno ptrniciofo 
fi guadagnò alla prima rafezione del 
Duca di Lancaftro, che governava lo 
Stato della PrincipetTa di Gallea, ma- 
dre del giovine Principe Ricardo , chi 
dovea fuccedere ad Edoardo III.’ fuo 
avo . e di Enrico Percin Gr. Mare- 
fciallo d’ Inghilterra. Egli predicò poi, 
ed infegnò pubblicamente , eòe /« Cbit- 
fa Bamana mn i CtH dtlit aitrt 

Ckie- 
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eUtf* ; ti» a ■> Artivtfctvì, 
ed i t'*feovi non kaeao eltuna prt- 
mintntj» fofra gli nitri S Mordati ; 
eh* il Cifro , • i Monttt . feconda In 
legge di Die , non pojjono poffedere 
alcun bene temporale ; che guande 
vivono male , perdono tutto tl lo- 
ro potere fpirrtunle : e tlu i ^rinti- 
pi , ed i Signori Secolari Jone obbli- 
gati di privargli di tutto ciò che pof- 
jeggonof tbe non fi dee, permettere > 
tbe agifeano per vin di giuflizin tèn- 
ero i Criftieni , non appartenendo fut- 
fio Dritte , tbe ni Principi , e ni Ma- 
giftrati : ebt nè il He , nè il Regno 
non debbono fettometterfi ad alcuna 
Sede Bpifcopalt ; tbe non fi dee al- 
enne eejn tòglierò et popolo , fe non 
fe dopo che i beni degli Eeelefia/Uci 
fefftro fiati tutti fptfi per le ^bbli- 
eie nteejfità ; tbe il Re era obbliga-^ 
te in ttfeienzfi di eonfifeare tutti i 
beni de' Prelati., tbe offenderebbero 
Dia mortalmente t e ebt nelle tari- 
thè del Regno non pottafi impiegare 
alcun Ptftovo : tèe la ftfianga 'de! 
pane « t de! vino rimane dopo In 
Confeer azione ne! SS. Sacramento dell 
Altare t e tbe Getti C. non v’ è ve- 
enmèntt^ o realmente , ma felamen- 
ee in figura ; tbe guando /’ uomo è 
eontriio y la Cenfgfiiont de’ peccati 
è fuperfiua ; e tbe dopo Urbane PI. 
non bt fogna più rieenoftere alcun 
Papa, ma vivere all' ef empio dei Gre- 
ti , fttondo le loro proprie leggi , ee. 
Egli girò tutta 1’ Inghilterra femi* 
nando i (uoi errori andando fcalao 
cnn nn gran nomerò di Difcepoli , 
eke foftenevana la fna dottrina con 
no ardore incredibile . Il Papa Gre- 
gorio XI- fatto eonfapevole_ di quello 
fcandllOt ne fcriRc ali’ Univerfità d’ 
Oifotd net 1377. c Widef fu citato 
l’anno fegoent* * comparire alla pte- 
feoza dei Commiffatp nominati dal Pa; 
pa . Egli fu t) bene appogg'ato dai 
fuoi polfenti Protettori « che n conten- 
tarono di rimandarlo fuUa promcffa di 
ofervare il filmaio j ma non manten- 
ne la fua parola; e non contento di 
predicare ì medefioii errori» volle lla- 
bilirc l’ egualità , e l’ indipendenza 
tra gli Domini ; il che ecekò nel 1379- 
e nel ySo. una follevazione generale 
di tutti i'paefflui» ccootadint» I qua- 
li fecondo le Leggi 4’ fnthilterta era- 
no obbligati di coltivare le terte dei 
lor padroni . Elfi prafero l’armi^ pih 
di cento mila uomini » e commifero 
thfiùiti difordini per tutto gridando « 


Ubertd , tàberti . Quello popolaccio 
elTeadofi difperfo qua e la ^ cd il Re 
avendo lorO conceduta I’ ^moiflia » 
Wiclef fu condannato in un Oancilio 
Nazionale tenuto a Londra ai 17. 
Maggio 1381- li Re Riccardo pubblicb 
ai ia« Luglio fcguentc una dichiara- 
zione contro i Mlficlefifii, e comandò 
all’ Univerfità d’ Ozfurd di togliere 
dal loro corpo Wiclef» c tétti i (noi 
Oifcepoli . La maggior parte li focio- 
mi(e per timore d incorrere nelle pe- 
ne polle nella dichiarazione del Re £ 
ina ricaddero poi nei loro errori,' Co- 
loro. che hanno detto» che Wiclef dì 
ritrattò nel Cuccilio di Londra , fi fo- 
no ingannati • Egli morì a Luttcr- 
word , ove fe ne flava occulto » li a- 
Dicembre 1384- il Concìlio di Collan» 
za condannò'ln appretto ì fnoi errori » 
ed ordinò» chd il Tuo corpo foCe di- 
fottcrrato» c le fue offa abbruciate : 
il che fu efeguito. Il Re Kiccardo or- 
dirò » che gli ferini dei Wictcfifti 
fbffcro confegnati alte fiamme , ed il 
Re Arrigo V, eflerminò gli avanzi di 

S uefta fetta : ma un Gentiluomo di 
oemia» che fludiava nell’ Univerfi- 
tl d’Ozfbrd» avendo portató-i Libri 
di Wicief nel fuo p*cfe , fefero ifa- 
feere li fetta degli UJfiti , dalla qda- 
le nacque quella dei Luterani , e dei 
Protcflanti • Ci rtmaire una fua Tra- 
duzione del nuovo Teflamento, ed al- 
tri fenili . 

WICQUEFORT C Àbramo di ) fa- 
mofo Scrittore Olandefe, fi portò gio- 
vinetto in Francia , c vi fogg ornò an- 
ni 31. in qualità di Refiiente dell’ E- 
letrore di Brandeburgo. Il Cardinal 
Mazarini lo fece mettere nella Balli- 
glia nel 1658. poi condure a Calaìs , 
donde lo richiamò tre mefi dopo» e 
gli diede una penfione di mille feudi • 
Wicqncfort godette quella penfione li- 
no alla guerra» che fu trall’ Olanda » 
e la Francia . Egli continuò a dimo- 
llrare un grand’attacco alla- Francia t 
c fu protetto in Olanda dal Penfiona- 
. rio Giovanni de Wit: ma avendo da- 
to all’ Ambafeiadore d’ In^ilterra gli 
originali degli avvili fegreti » che^t 
Oiandefi ricevevano dal Milord Ho- 
ward , loro fpia in Inghilterra , eie 
gli erano fiati confegnati per iradurt1« 
fu condannato ad una perpetua prigio» 
ne. Una delle fue figlie avendo ritro- 
vato il mezto per liberarlo nel idTjp. 
fi- ritirò alla Cotte dei Duca di Zeli • 
ove viffe (ino al i68i. Quando egli fu 
imprigionato in Olanda » egli era Re- 

1 4 fi- 
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r- fidente all’ A}« dcL Ddcbi di -Srinis* 
'widci LuccbourB cc. e Segretario Jn- 
tcrprctr dagli Stati Generali per le 
;fpedùioni eftere. Perdette quelli tm- 
piegbi quando fu poAo in prigione ) 
e non più li ricuperò . Haevi di lui 
- ««.gran numero d’ Operai e delle 
^raduaioni . Il fuo miglior libro ò 

S ueilo, che è intitolato rAmbafcia- 
ore e le fue funaioni i la di cui mi- 
glior ediz. è quella dell’Aia nel idSt. 
in 1. voi. in 4. Quello Libro ò curio* 
fo . e flimato . 

WIDMANSTADIO ( Giovanni Al- 
berrò) valorofo Giureconfttlto , eCan* 
celliere delle Provincie deli’ Auftria 
Oricntaie , pubblicò il primo e fe- 
ce llampare a Vienna il nuovo Te- 
fiamento Siriaco nel 157*. a fpefe 
dell Imperador Ferdinando . Egli a- 
vea avuto quello cfrmplare Siriaco da 
Sdosè Sacerdote di Merdin . Non vi 
fi ritrova la feconda Epiflola di San 
Pietro , la feconda « e la terza di 
San Ciovanni * la Pifiola dì S. Giu- 
«J» 1 ni • Apocaliflc . Egli pofe alla 
gena di quella edizione una dotta Pre- 
fazione. 

WIGNEROD (Francefeo di) Mar- 
cheie di Ppnt-di-Courlay nel Poitou , 
c Governatorp di Haure di. Grazia , 
•ta figlio di Renato di Wignerod 
«c. Gentiluomo ordinario della Ca- 
mera del Re , morto nel id»5. e 
di Francefea Dupicflisi forella del 
Cardinale di Ricbelieu . Fu fatto Ca- 
valiere degli Ordini dei Re nel 
. 3ÒJJ. e General delle galere di Fran- 
cia rei Egli riportò una cele- 

bre vittoria fopra la flotta Spagnuo- 
3 a vicino a Genova il 1. Settembre 
3038. e mori a Parigi li a 6 . Gennaio 
d anni 37. lafciando da Maria 
Traneefca di Gueroadeuc 1 fua fpo- 
fa|. Armando Giovanni di ^Vignerod- 
che fu fi.llituito al nome, e all’ ar- 
mi de Pleflis Richelieu , dal Cardia. 
Sllcbeliea fuo zio, e continuarono i 
|ooi polleri ad effer chiamati Duth» di 
Xichcliru . 

WfLDENS (Giovanni) Pittore PA- 
IO in Anverfa nel ideo, ò uno dei 
piu evi. Paefifli dell’Europa. Erafpef- 
fo impiegato da Rubens, e m. verfo 
il 1 Ò 44 . 

WILKINS C Giovanni ) celebre Ve- 
icovo di Cberter in Inghilterra, era fi- 

t lio di un Orefice d’ Oxford, nacque 
Fauslecy , nel Northampton nel 
«J 4 - , e fi refe valente nelle Matema- 
attbe, e nella Teologìa. Avendo in f(- 
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gttito fpòfató la forella di Cromwn f 
fu fatto 'principale dei Collegio della 
Trinità a Cambridge, c divenne uno 
dei primi membri della Società Reale 
di Londra , poi Vefeovo di Oieiler , 
per la protezione di Lord Buckingana . 
Egli mori lafciando una figlia , che 
maritò al Dottor Tillotfon , Areivefeo- 
vo di Cantotbery . Abbiamo un gran 
numero di fue Opere (limate dagli fn- 
glefi. Le principali fono.* 1. Molti di- 
jmrfi , t fermoni : ». due Libri fopra i 
davtrir i principi delta Religione 
Naturale- 3. Saggio fopra la lin- 
gua filofofica , eon un Dizionario een- 
ferme a gueflo Saggio: 4. delle Ope- 
re Filpf<^ebe , ee. Tutte qucNe Op. fo- 
no fiate llampate a Londra in Ingiefe 
nel 1708. 

WILLIS C Tomroafo ) celeberrimo 
Medico Ibglefc, nacque a Grra-Bed- 
win nel Contado di Wilt alò. Febbr. 
idii. Fece i fuoi Audi a Oxford, ove 
prefe l’armi con molti altri fludenti 
rn favore del Re. Si diede poi intera- 
mente allo fludio della M^icina, e 
Carlo II. eflendo falito al. trono nel 
16Ò0. Io fece Profefibre di Filofofia 
Naturale nella - Cattedra fondata da 
Guglielmo Sedley. Willis fu uno dei 
primi membri della Società Reale di 
landra . Egli lafciò Oxford nel 1666. e 
li ritirò a Londra, ove cfcrcitò la Me- 
dicina con Una riputazione flraordi- . 
natia • Egli mori ai ai. Novembre 
. 1675. d’ anni 54. Havvi di lui : i. un 
Tran. Ingiefe intitolato ^ Mezze fieu- 
ta, e fatile per pre/ervare, e guarire 
la pefle, e tutte le malattie tontagie- 
fe : a. molte altre Opere in Latino , 
raccolte , e Jiampate in Amperdam nel 
ld8a- in a. voi. in 4. Qutfla Raecoltn 
contiene tre Dijfertezjeui , fune fo- 
pra la fermentazione , e I' altra fopra 
le febbri ^ e la terze fopra le urine ; l’ 
Anatomia dtl cervello , con una rteferi- 
Zione dei nervi , ed il loro ufo t un 
Trattato della ragione del movimento 
dei mufcoli j un altro delle malattie 
del cervello, e delle parti nervee, ove 
egli parta delle malattie convulfive^ e 
dello Jcorbttto t un Trattato delle ma- 
lattie Iftericbe, ed Ipocondriache con 
una Dijfertazione fopra V infiammazio- 
ne del fangue , ed un' altra fopra il 
movimento mufeulare: un Trattata 
dell' anima delle beflie , ed una Far- 
maceutica ragionevole in due pani . 
Ciucile fue Opere tutte fonò dotte , e 
filmate molto. 

WILMO, C Giovanni ) Conte di 

Ro- 


' Roeheftert e tino del p!à celebri Poeti 
Inglefi, nel genere di Satire, nac^e 
nella Contea d’Oxfbrd, nel 1648. Di* 
moltrò (in dagli anni pib teneri flraor* 
dinar) talenti per le Belle Lettere , e 
fu allevato con tanta diligenza , che 
nell’fti di dodici anni celebrò in ver- 
fi il riflabiliraento di Carlo IL Dopo 
aver viaggiato in Francia, e' in Italia, 
s'applico alla prefeffion militare, e 
fervi la (ua patria con zela, e con di- 
llinzione . Si diede poi intieramente ai 
piaceri, e alla Poeiia , e fi tirò addof- 
fo colle Satire lo (degno del fuo Re . 
Mori per lafua intem|>eranza nel fiore 
della fua età nel idSe. dopo aver co- 
nofeiuto le (ue pailate frtgolatezzc, e 
dopo aver dati fegni di molto penti- 
mento . La maggior parte delle fue Poe* 
fìe fono Satire, molte delle quali fono 
fiate tradotte in Prancefe , Sono elTe 
ripiene di fuoco, di elevatezza, e di 
cfpreflìoni nobili, vive, ed ardite; ma 
di olceniiì ancora, che ne rendono la 
lettura affai pericolofa. Il Signor Bur- 
tiet ha fatto Una Relazione curiofa del- 
la morte del Conte di Rochefter. Que- 
lla Relazione è fiata tradotta in Fran- 
cele, e merita d’elfer letta a cagione 
delle folide rirpofle , che egli fa alle 
difficoltà principali degli Increduli , ed 
f ai pretefli , che apportano per autorìz- 
zare la loro incredulità , e il loro 11- 
brrtinaggin . 

WIMFELINGO (Giacomo 5 fam. 
Scrittore del Secolo XV. nacque a 
Scbelefiat li Ì4. Luglio 1450. Si refe 
abile nell’Eloquenza, nella Poefia , e 
predicò a Spira nel 1494. con riputa- 
zione . Si ritirò in appreffo a Eidel- 
berpa , ove t’applicò a (indiare la Sa- 
cra Scrittura , ed a iflrulre i giovani 
Chierici . Gli Agofliniani lo fecero ci- 
tare a Roma, perchò avea detto, che 
S. Agoflino non era mai flato Mona- 
co ; ma fi difefe con una Apologia, c 
Papa Giulio IL fedò quella differenza. 
M. a Scheleflat ai 17. N»v. iji8. d’ 
«n. 78. Abbiamo uli tuo Trattato cu- 
riofo fopra gli Inni, un altro (opra i’ 
educazione della gioventù , e molte al- 
tre fue Op. 

WINCHELSEA C Anna Conteffa di ) 
Dama Ingleie, iiluflre pel fuo fpiritn, 
c per le Tur Poefie , fu prima Dama di 
onore della Ducheffa d’ Yorck feconda 
/ moglie del Re Giacomo IL, e fu poi 
anaritaia a Lord Heneage, Conte di 
Winchelfea. Mori fenza pofleri nel 
1710- La Raccolta delle lue Poefie fu 
flampata a Londra nel 1713, 11 fuo 


Poemt fopta la tmlK» i conli- 

dcrabile tra i .fuoi fentti . 

WIRLEM-BAUR cel. Pittore, ed 
Intagliatore , i quadri , e le (lampe di 
cui fono d una finezza, e d’ una bel- 
lezza forprendente . S’ applicò princi- 
palmente al parfaggio, ed ai foggeui 
d Architettura . Le fue (lampe di Me- 
tamorfofi fono flimatiffime- 
WISCHER ( Cornelio ) eccellente 
Difegnatore , ed Intagliatore Olandefe, 
le di cui (lampe, e difegni dimoflrano 
molto guflo, e talento. Luigi, e Gio- 
vanni Wifcher hanno intagliato 4 agli 
originali di Berghcm , e di Wauwer. 
roana ; fono però inferiori a Corne- 
lio . 

WISSOWA 2 IO ( AndrCa ) famofo 
Sociniano , nacque nel ido8. a Filip- 
povia nella Lituania , d’ una nobile 
famiglia . Era nipote dalla parte della 
madre, di Fauflo Socino. Egli fludiò 
a Cracovia fotte Giovanni Crellio , • 
fu pur anche Difcepolo di Martino 
Ruzrt . 11 Sraroflo di Zublin lo fceUe 
nel idip. per Governadore di fuo figlio 
primogenito . Egli prefe ad educare 
quello giovine iafino a tanto* che fi 
trattò di farlo viaggiare, e non volle 
accompagnarlo nei fuoi viaggi . Egli 
fi portò in Olanda, in Francia, e in - 
Inghilterra, e feceli conofeere in ogni 
luogo dai dotti . Ritornato in Polo- 
nia, fu uno dei principali capi dei 
Sociniani , e fparfe quefta fetta eoa 
pericolo della fua vita . Finalmente , 
eflendo flato coftreffo a ritirarli in O- 
landa, t’applicò all’edizione della ffi- 
bliottca dei frattlli Polacbi, e nccor- 
reffe gli cfrmplari . Vi m. ai 17. Giu- 
gno 166S- Havvi un fuo Trattato inti- 
tolato : Religio ratìonalis , fea de ra- 
tionis judieio in eontroverflit ttiam 
Tbeologieis ^ ae Religiojis adbibendo 
TrtSlatuty e molte altre fue Op. peri- 
colofiffime . 

WIT C Giovanni di ) celeberrimo 
Penfionarìo d’ Olanda, ed uno dei più 
ran PoUtici del fuofecolo, era figlia 
IGiacomo Wit, Borgomaftro dì Dor- 
drecht d’una famiglia nobile, ed an- 
tica: nacque ai aj. Settembre 1615. 
e fi refe valente nella Giurifprudenza, 
nella Politica, e nelle Matematiche , 
e in altre Scienze . Egli cnmpofe un 
Trattato degli Elementi delle linee 
curve , che pubblicò per la cura di 
Francefeo Schooten . EiTendofi fatte' . 
accettare Dottore nel Dritto , egli 
viaggiò nelle Corti eflerc, ove fi fece 
(limare col fno fpirito, e colla fua 

pru- 
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erudcoci • Ritornato nella f«a patti* , 
fa fatto Pentìonario della Cittì di 
pordrccht, poi Conligllerc PeoCpnario 
d’ Olanda, e di Weflfrifia , Intenden- 
te , e Cancelliere dei Feudi, e Cufto- 
de del Gran Sigili». In quella manie- 
ra fu alla iella degli aftan d’ Olanda , 
cfu ammirata la Tua abilitlk in gover- 
nate in tempi difficiiiflimì , c la fu* 
proniezia a riparare le perdite , e le 
fconfitte date agli Olandefi. Ma aven- 
do fatto elcludere Guglielmo III. Pno; 
cipe d* Orange dalle cariche , che i 
fuoi anteoati aveano occupato nell* 
Repubblica, e le difgraaie dell’Olan- 
da accadute nel 1671. emendo fiate at- 
tribuite a lui , fu affalito da quattro 
«iraOini , vi uccifo dal popolaccio all 
Aia con Cornelio di Wit , Tuo fratel- 
lo. In quella maniera mori uno dei 
pili grand' uomini , che abbia prodotto 
l’Olanda, lodatoda molti, c bialima- 
to da altir'. L'IRoria della fua vita 
fu ftampata nel 1707. 

WITASSE (Carlo di) cel. Dottore, 
e Profeffore di Sotbona , nacque a 
Cb*nny , nell* Diocefi di Noyon , li 
jl. Novembre j66o. Egli fu allevato 
s. Parigi nell* Comunità del Signor 
Gillot , ove fi dillinfe tra i fuoi Condì- 
fcepoli nella Umanità , nell* Filofo- 
fia, «Teologia. Apprefe pur anche 
il Greco, e TEbreo, e fece delle con- 
ferenie fopra 1‘ Iftori* EccleCaftica . 
Egli fu fatto Priore dell* Sotbona nel 
idSy. Dottore nel 1690. e Regio Pro- 
feffore di Teologia nel 1696. Egli ten- 
ne quello impiego fino al 1714. quan- 
do non avendo voluto accettare la Co- 
flituzione Unigenitufy fa efiliato a 
Noyon, e privato della fua Cattedra. 
Egli comparve di nuovo in Sorbona 
nel mele di Settembre 1715' c f"® 
qualche paffo per avere il medefimo 
impiego: ma mori d’ un attacco di 
•poplefia ai' 10. Aprile lyiff. d’ anni 
5d. Vi fono varie fue Lettere fopra la 
Pafqua .* L’ efame dell’ ediaione de 
Concili del Padre Atduin . Egli in- 
traprefe quello efame per le lollecit#- 
aioni del Parlamento di Parigi : una 
parte dei Trattati , che ave* dettati 
nella Sorbona, cioè, quelli della Pe- 
nitenza , dell’Ordine , dell* Eucarillia , 
degli Attributi, e della Trinità .Quel- 
lo della Confermazione, che gli fi at- 
tribuifee, non è fuo , m* d’ un Padre 
dell’ Oratorio. 

WITIKINDO, Witukirvdn.o Wit- 
tekindo, celebre Religiofo Benedetti- 
no, dell’ Abbadia di Gorbia fopra il 
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Wefer, nel X. Secolo . Avea compo^ 

Ilo molti fcritei , dei quali non ci ri- 
mane altro, che 1’ Ifloria degli_ Otto- 
ni, intitolata, Annaitt de gtflit Otto~ 
tium . Fu flampata da Meibomio . 

WITIKINTO , famofo Principe di 
SalTunìa , tenne molto tempo i Saffoni 
rivoltati contro 1* potenza di Carlo 
Magno. Finalracnle quella Monarca 
fianco di fare guerra ai Saffoni , c di 
fpargere fangue , mandò a quefio Prin- 
cipe uno dei fuoi Signori per efortarlo 
a ritornar al fuo dovere con patti 
vantaggiofiffimi • Egli fi fottomife , 
e andò * ritrovare l’Impcradore in 
Attigny nella Sciampagna, ove quello 
Monarca lo accolfe con un* dolcezza 
flraurdinaria , e lo gratificò del Ducato 
di Angrìa, c l’indulTe a farli iftruite 
nella Religione Crilliana • Witikindo 
fece la fua Profeffione nel 785. c fu 
uccifo 4. anni dopo da Geroido Duca 
di Svevìa . 

WITSIO C Ermano ) famofo Dot- 
tore Proteflante , c ProfelTore di Teo- 
logia , nacque a Enchuyfen nel Nord- 
Ollande li la. Febbraio léad. d’ un 
Togato di quella Città . Egli fi refe 
valente nella Filofofia , nclla^ Teolo- 
gia , e nelle Lingue Orientali , e fu 
fatto ProfelTore di Teologia a Fr.me- 
ker, poi a Utrecht, e finalmente a 
Leida, ove egli mori ai »*. Ottobre 
ido8- Le fuc principali Opere fono ; 
Vna btUa jirringa fopr» t' cttelUnt» 
delle ve\ità Evangeliche \ Meleienem* 
Leidenfia , 0 D</Jertaz.ione foprs dive*- 
/e materie ; Economia feedetum Dei 
eum bominihui : Exereitationes faeut 

in orationem Doittinteami /Egfptiac», 
&• Detapbyloa , eum Diatriba di Le- 
gione fulminatriet ChriJUanorum ; Ali" 
feeilaneorum S aerorum libri duo tfe- 
WITTICHIOC Crilloforo ) celebre 
Dottor Protellante , e Profeffore di 
Teologia , nacque * Brieg nella baffa 
Slefia li 9- Ottobre idij. Egli fee* ' 
funi ftud) a firema , a Groninga, e a 
Leida , c fu poi Profeffore di Matema- 
tica a Herborn , donde fu chiamato a 
Duysbourg per infegnarvi la Teologia « 
Quindi pafsò aNimega, ovefuProfef- 
lore di Teologia per anni fedici . Fi- 
nalmcute ebbe il medefimo impiego t 
Leida nel 1871. e vi fi acquiflò un* 
gran riputazione. Egli fu fra tutti i 
Proteflanli quel che feppe meglio con; 
giungere i principi , e la Filofofia dt 
Cartello colla Teologia , Mori ai l9- 
Maggio 1887. Le fue principali Opere 
lono ; Conjimfus f'tritatii : Teologia 

Pi' 
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yttifieéi AitifpimafM f Cemmanttriut 
ile De», ^ tfus sttrihuis &e, 
WOLFIO (GiroUmo) noo dei pih 
dotti uomini del XVI. Secolo, ufciva 
' li’una nobiliffima ed antichiffima fa- 
ailiglia dei Grigiocii • Dimoftrò dalla 
fu> infànzia una inclinazione (ingoiare 
verfo lo Audio ; ma fuo padre glielo 
proibì per il debile fuo temperamen- 
to . WuUio non potendo rcfiriere alla 
l'uà incliiiazione , fé ne fuegl dalla ca- 
la paterna, c fi portò a Tubinga, oee 
li pofe al fenrizio degli Studenti per 
vivere . Ciò non lo impedì punto a 
renderli abile nelle lingue Greca , e 
Latina.- L’infegnò alcuni anni , e fu 
fatto poi Bibliotecario , e Principale 
del Collegio di AuguAa , ove m, pel 
mal di pietra nei 1580. d’anni da- Vi 
fono delle lue buone Traduzioni Lati- 
re , di DemoAene , d' Jfocrate, e di 
«Icuni altri Autori , un Trattato d» 
vere , 6’ licito /iftrolegij ufu , ed un 
«Uro de txptdita uiriufyue lingum di~ 
feendg ratioat , Vi- forio fiati , e vi 
fono nella Germania , e negli Sviaze- 
ri , un gr. num. di dotti uomini delia 
Famiglia di Wolfio» 

WOLLASTON C Guglielmo ) vir- 
tuofo Teologo , e Fìlofufo Inglefe , 
aiacque a Caton Cianford nel Stafibrd- 
ihire li ad. Marzo Idjp. d* un* antica, 
c diftinta Famiglia - Dopo d’ aver fatto 
i fnoi Audi a Lichfield, e a Cambrid- 
ge , la mediocre fua fortuna lo cofirin- 
fe ad accettare un impiego di fotto 
Maeftro , poi quello di fecondo Mae» 
firo nella fcuola pubblica di Birming- 
lian . Egli ricevette in qucfl'occafio- 
ne gli Ordini Sacri , fecondo i Riti 
Anglicani. Alcuni anni dopo egli f« 
fatto principale erede d’ uno de’ fuoi 
parenti, ch'era ricchiffimo , c m- nel 
]dS8. Quefla fucceffione lo fece diveni- 
re doviziofo, delle quali fue ticchec- 
ae fe ne fervi per aififiere un gran nu- 
mero d' infelici . Poco dopo li portò 
a foggiornare a Londra , c l’ anno 
dopo menò moglie: Egli ricutò con 
gran fermezza i podi confiderabilt of- 
fertigli per darli interamente allo flu- 
dio delle lingue , della FilofofU Na- 
turale, dell’Ifloria antica , e moder- 
tia , c delia Teologia • Egli vi fi 
.lefc valente, e m. nel mefe d* Otto* 
bre 17*4. d’anni 64. La fua princìpa- 
Je Opera i uno sbozzo della Religione 
Maturale , ebe fu tradotta in Francc- 
fe , e flampata all’ Aja nel I7>d. in 
4. Prima di morire confegnò alle fiam- 
me la maggior parte de fuoi feruti » 
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non trovandoli abbaSanta perfetti « 
per non avere avuto tempo di darei V 
ultima mano . 

WOLMAR C Melchiore ^ famofo 
Proteftante , era nativo di Botweil 
negli Svizzeri . Egli ftudiò a Parigi 
fotto Giacomo le Feure d’EflapIet, • 
a Bonrgee fotto Alciato. Egli fu che 
iafegnò la lingua Greca a Calvino, e 
che gli infpiiò il defidcrio d’ eCer Ri- 
formatore . Egli fu pur anche Precet- 
torc di Betel I c I* ioduffe td tbbrtccit* 
re la pretefa Religione Riformata . 
Dopo d efere fiato Correttole dì 
Stampa con Gourmont , Ulrico il 
Duca di Wittemberga , lo dimandò iie* 
fuoi Steti , e lo fece Profeffore nel DI- 
ritto a Tubinga. Wolmar vi lofegnò 
la Giorifprudenza, evi fpiegò gli Au- 
tori Greci con una riputazione firaor* 
dinaria; finalmente fi ritiiò a Eifena- 
che, ov<m. apopletico nei 1561. d’an- 
< 4 - L» Prefazione ch’egli pofe alla 
iella della Gramacìca Greca di Dome- 
trio Calconditla, ptfla per un capo d’ 
Opera nel genere di Prefazioni . Vi fo- 
no pur anche de’ Commenti fopra li 
due primi Libri dejrillUde d’ Ome- 
ro , da quali fi conofee , ch’ egli era 
molto perito nella lingua Greca. 

WOLSEY CTomroafo) famofo Car. 
dinale , ed Arcivefeovo d’YorcIc, era 
figlio 4 un Macellaio d' Ipfwich in 
Inghilterra. Dopo d’aver infegnau 
la Gramatica nell’ Univerfiià d^ Ox- 
ford ) fu f«tlo Cappellano , c Limoli- 
niMedel Re Arrigo Vili. Egli effen- 
don interamente impadronito dello 
fpirito di quefto Principe ebbe fuccef- 
fivamente molti Vefeovadi , c fu final- 
mente Arcivefeovo d’ Yorclc , e Gran 
C^ceiliere d’Inghilterra, primo Mi 
nìfiro di ^aco , e per molti anni l* 
arbitro d Europa . p*pa Leone X- lo 
creò Cardinale nel 1515. e Legato a 
Later» per tutta l’ Inghilterra . Fran- 
cclco 1 . c 1 Imperador Carlp V. lo 
colmarono di beni per guadagnarfclo . 
Wolfey dopo d’elTcre fiato dalla par- 
te di Carlo V. fi dichiarò in favore 
della Francia, S’oppofc alla prima 
con tutto il fuo potere alla ripudia- 
gione della Regina Caterina d’ Arra- 
gona : ma «cggendo , che il Re Arri- 
go Vili, non yolea difuederfi , s’a- 
doperò per lui , c fortemente operò 

S er la fua caufa . In apprelTo Anna 
olena avendo parlato male di lui col 
Re , per vendicarli della oppofizione , 
eh egli avea dimofirato prima pel 
dÌTOUio della Regina j ^ucAo '‘Prin- 
cipe 


"•4® e» V lutti i beni» Sj* 

'cipc ."{eie «d « bentfiil 

fe tutte le t*t'« yorck , *d «r iinò , 
ael Vel^eoeado d Yor« , 

Uev « per a L^yce^ 

dra.WoUey P" ^ p,i„* dt 

ianiiont "c „ WOLZCKJEW 

. r?^5P-)“uo’ ou.d.ftr..«" 

¥.'„Ì8“ fi P»--‘ '".irt" 

rt.net» P« P«^ Ginevra, B» Svi<* 
franecfe , « «» •«. co„vetràitdo in 
**"•’. * ,neó’ Dotti , e tentando ogni 
ogni •““S'i 'g flimare. Ritornato in 
$: * Sy fa fuecTffmmente Min.ftro 

Predicatore, e ProfeHore o _ 

»• * Seriptttrarum Iji- 

Sol* ^““[‘Jf’ txertitatorim P arado- 

terpretc oontr^ex f tumore , e 

l“”„U^«a darAmolo L.badia , 1 

euM’io IngìeK » ® J> .- f «Uevato m 
Dicem^ *1dSmeffo nel Colle- 
queftA Città » g fitto 

5Vi,“"*w»i 

^\r.n? ld%lo"Babin..to fl»dian<lo 


lé ABtìeiHA . P^‘"‘tpt|r‘unl«rfi^?? 

"e*U fi alla prim" gran «c- 
A.’* Calvinifti , e de* Prcabiteri»- 
^“°e dii^ftrb «olta propenfi^c ver- 
?'’i! Rdinionc Cattolica . Ma 
mori «dante AoBlic»no ai 

ìxr\;%^‘r»^r^ 

niWrfiftft fog.' dtt« 

Konùnjes i» '^ood *i 

a. O^ra di tutti gU Aa- 

"■r 

eccellente Ifto i fpiegava mol- 

?Tghilterr*^edeir^ 

ford , quello Conte fi lag" 

j,6 , ^e un , o cacciato 

nniierfità d.’ Oxford inBn a tan- 
enli fi ‘offe ritrattato di ciò , 
to , eh '8' . egli ricuiò co- 
che avea »*" . e* dimorò no* 

ftintemcotc ai i 

«■•g^"f;2,DWARD\“f vanni ) «Ubj 
^'^°[g^ga’Do^*d'e(rc"fi® *rc*fo’ valente 

5‘ellJ lingue <3r«ca^.^rI;^‘>JÌfu7. 

ceffo Vuo**»*®» della Fhofofi» * 

Anatomia , e deUa Medw jjJiJjuc 

^Tc^lUnVo’di CreahL. in luogo del 
nel Collegio “ fondò poi una 

Dottore di Cambrid- 

Tuo Salcio appartenente 
Su’ Iftoria Naturale della Terra , 

"VOOLSTON ’C TÒmm ) «‘"«S 

oe?*U fua Condannaaione , * 

Northa«ptonneli«9^ 

fot^rna l’impedì a dotioratri,. 
£u pubblicò nel 17^ 

i-"* i Miracoli di Gtd Cnfio . 
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flrun<rl' • L» fua empi» dottrina Io 
fece efcludere dal Collegio di Sydney 
oel lyai. e gli fu tolta la fua penfio- 
Be . Egli fi ritirò poi a Londra > o»e 
continuando a fcrivere contro le ven- 
tò fondamentali della Fede, fu accufa- 
to al Tribunal Secolare, e condanna- 
to davanti la Corte del Banco del Ro 
alti i8. Novembre 17 » 9 - • pagare aj- 
rolla lire fterline d’emenda^ per cia- 
feun de’ fuoi difeorfi , a fubirc un an- 
no di prigione , e a dare ficurta per 
la fua buona condotta durante il tein- 
' |io della fua vita .* ma non avendo 
avuto di che foddisfate la detta fen- 
tenza , flette in prigione fino alla fua 
morte avvenuta a Londra alli 
na)o 17JJ. Egli ra. epidemico, il ^aal 
naie fi fece fentire nel detto anno 
quali per tutta Europa. Poco prima 
della fua condanna , egK avea pubbli- 
cato Un’ Apologia fotto quefto titolo : 
Difefa de' Difeorfi del Xr^nor WooIJion 
/opra i M$raeoli di Gesti Cri/io eontro 
i Pefeovi di S, David , e di Jjsndra , 
c contro gli altri fuoi AwerfarJ, de- 
dicata alla Regina • Vi fono molti 
altri fuoi ferirti in Inglefe , pieni d_ 
empieti , e di mal talento . 1 Dotti 
che eli hanno meglio confutati fono 
. il Sig. Gibfon Vefeovo di Londra , 
Smalbrooclc Vefeovo di Lichfield , c 
di Conventri , il Dottor Wada , il 
Dottor Pietro, e Sherlock Vefeovo di 
Bangrir. 

WORMIO C Olao celeb. Medico 
Danefc, nacque a Arhus nella Jutlan- 
da alli ij. Maggia 1588. fi refe valen- 
te nel Greco , c nel Latino , e a 
applicò poi alla Filolofia, alTIfloria, 
calla Medicina; viaggiò nella Germa- 
nia , negli Svizzeri , nella Francia , in 
Italia, e in Inghilterra, fludiando in 
ogni luogo , e converfando co’ Dotti « 
Ritornato a Copenhaghen nel idi], gl} 
fu oSerta la Cattedra del Greco , poi 
quella di Fifica , c fuccefle a Gafparo 
Bartolinu in quella di Medicina nel 
]6 i4. Fu fatto Canonico di Lunden , 
c Medica del Re Criflierno V. Egli fe- 
ce delle nuove feoperte nell’ Anatomia, 
c m. elTendo Rettore nell’Accademia 
di Copenhaghen alli 7. Settembre 1 Ò 54 * 
lafciando un gran numero di figliuoli • 
Vi fono molte fue Opere flimaie fopra 
T lltoria di Danimarca, e altri fcritti . 
1 figli di Olao Wormio fi diftinfero in 
Danimarca , e pervennero alle prime 
cariche . 

WORMIO C Guglielmo 5 figlio pri- 
mogenito del precedente, nacque aCo* 
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pnhaghen nel id)i. Divenne valente 
Medico, ProfcITorcdi Fifica efperimen- 
tale , Iftoriografo del Re , e Bibliote- 
cario Regio, Prefidente del Tribunale 
Supremo di Ciuflizia , Configliere di 
Stato , c delle Conferente . Mori nel 
1704. d'ann. 71. Egli fu che pubblicò 
la Deferizione delle Curiofiiò di fua 
padre fotto il titolo di Mufeum l/Por- 
miaaum . Quell’ Opera ch’ò flima- 
ta, fu flampata all Aja nel i6;s. in 
fog. Olao Wormio fuo primogenito fu 
ProfeiTore di Eloquenza, d’Ifloria, e 
di Medicina a Copenhaghen , e morì 
alli 18. Aprile 1708. d' anni 41. Ab- 
biamo di lui de Glùffopttrif ; de Piti- 
bus Medieamentorum fpeeificit , ed al- 
tre Opere . Criftiano Wormio , fe- 
condogcnito di Guglielmo , fu Dotto- 
re, c Profeffore in Teologia, poi Ve- 
feovo di Selande , e di Copenhaghen • 
Fu generalmente ftimato per la fua 
feienza , pel fno merito , per la fua 
regolarità , e zelo pel pubblico bene . 
M. nel 1737. Abbiamo di lui: de Cor- 
ruptie Jintiguitùtum Hebraiearuno ve- 
fligiis apud Tatitum , ér Martialem • 
Dijfertationet quatuor de Perir Caufity 
cur dtledatet bominit carnibut , ^ 
promifeuo eoncubitu Cbrifiianos ealu- 
mniati fine Et baici . Hiftoritt Sabel- 
lianifmi tre. 

WOTTON C Eduardo ) dotto Me- 
dico inglefe del Secolo XVI. nativo 
d’ Oxford, è Autore d’un Libro inti- 
tolato.* La dtfftrenr(fl degli Animali. 
11 Libro è pieno di erudizione , ed 
acquiftò a Wotton una gran riputazio- 
ne prelfo de’ Dotti . M. 3 Londra nel 
Ijjj. d’anni 6 j. 

WOTTON C Eifico ) figlio del 
Cavalirr Tommafo Wotton , nacque 
a Bortkton Hall Contado di Kenc nel 
IJÒ8. Egli fece i fuoi ftudj nei nuovo 
Collegio d’ Oxford , donde egli paf- 
(ò in quello della Regina , e vi prefe 
il grado di Maflro dell' Arti • Egli fe- 
ce in quella occafione tre Lezioni fo- 
pra ròcchio, con cui s’ acquiftò una 
gran riputazione. Viaggiò in apprelTo 
anni 9. in Francia, nella Germania , 
e in Italia. Ritornato in Inghilterra 
fu fatto Segretario di Ruberto Conte 
d’Efiex. Quefto Conte effendo flato 
dichiarato colpevole di tradimento , 
Wotton fi ritirò a Firenze , ove li 
fece talmente ftimare dal Gran Duca, 
che quello Principe lo mandò fegreta- 
mente in Ifcozia a Giacomo VI. con 
lettere, per avvertirlo d’ una congiu- 
i» cgniro la fua vita . Giacomo VI. 

ctfen- 

' / 

/ 
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tlTenda ptrvtButo atlt Corona d*Tii< 
ghillcrra fi ricordò de’ fervigj di Wor' 
ton, lo fece Cavaliere , e lo mandò 
Ambafeiadore nove , o dieci volte < 
Wotton fu fatto Prevofto d’£atonnel 
ì6xi- e vi mori nel i6}g. Era un uo- 
mo dotto , e fpiritofo. Abbiamo di 
lui Epìflota dt GjJptfe Sdoppio . £- 
fiflola ad M. t'aljtrum. Lo flato dalla 
Cfiflianità in Ingltft: od una Raccol- 
ta d' altri Scritti , inciti Roliqui0 
Watteniané . 

WOWER , o WOUVER ( Giovan- 
si } dotto Scriitore del Secolo XVIIi 
nacque In Amburgo,^ è Autore d’ un’ 
Opera piena di Erudizione, intitolata 
Polymachia , d’una Edizione di Pe- 
tronio, di molte lettere, ed altre Op. 
llìmate. Si conofee dagli fcritti fuoi , 
eh’ egli era molto perito nel Greco , 
c eh’ era fornito di un buon giudicio, 
c ch’era buon Critico. Egli abbiurò 
la Religion Proteflante, e fi fece Cat- 
tolico a Roma nel idoa. Non bifogna 
aonfonderlo con Giovanni fuo paren- 
te , Cavaliere» Configliere della Città 
d’ Anverfa , e Membro del Configlio 
delle Finanze » e di Guerra. Quefto 
era un gr. pauitante di Giulio Lipfio, 
e m. in Anverfa , fua patria , li 03, 
Settemb. 1635* d’an. dp. Havvi pur an- 
che di lui alcune altre Op. 

WRANGEL c Carlo GuRavo ) Ma; 
tefciallo Generale , e Conceitabilc di 
Svezia , a’ innalzò col fuo valore , e 
col fuo merito , e fi fegnalò per terra » 
e per mare. Egli abbruciò i vafcelli 
dell* Ammiraglio di Danimarca nel 
1Ò44. fconfilTc vicino ad Augufla gl’ 
Imperiali , ed i Bavarefi nel 1048. 'e 
battè r armata navale degli Olandtfi 
nel palTaggio di Sund nel 1058. Mori 
Conteflabilc di Svezia nel 1076. 

WrEN CCrilloforo ) celebre Mate- 
matico , ed Architetto liiglefe, nac- 
que a Earc Knoyle nel Viltahitc , li 
ao. Ottobre 1031. d’ una antica fami- 
glia originaria di Binchefter . Egli fe- 
ce i fuoi ftud) a Oxford , e vi fi di- 
flinfe talmente , che d’ anni 10, egli 
avea già fatto delle (coperte importan- 
ti nell’ Autonomia , nella Gnomoni- 
ca » nella Statrea , e nelle Meccani- 
che^ Fu fatto Profefforc di AHrono- 
mia nel Collegio di Gretham a Lon- 
dra nel I0J7> ebbe ri medefimo impie- 
go nel Collegio Saviliano a Oxfnrd 
nel 1000. c ficcome egli era abile Ar- 
chitetto , fu mandato nel medefimo an- 
no dal Re Carlo li. ad ajutare Gio- 
vanni Deoham, Sopraintenderrte delle 
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fkbbriebi! di Sna Maeflà • Fece poi dd 
viaggio in Francia nel 100). per efa„ 
minarvi i piò belli cdtfizi , e vi fece 
delle olfervaziont enriofiffime. Ritorna- 
to in Inghilterra, cglipcefentò al Par- 
lamento un plano magnifico, fopra di 
cui egli defirierava , che fi rifdbhricaffe 
la Città di Londra , quafl interamente 
difirutta da un incendio nel mefe di 
Settemb, 1000, Egli fucceCe a Giovan- 
ni Denham in luogo di Sopraintenden- 
te delle fabbriche Regie nel I0e8. Da 
qucAo tempo egli ebbe la direzione di 
nn gran numero di edifici pubblici » 
che gii acqniftarnno una gloria immoN 
tale , Egli fu che fabbricò il magni- 
fico Teatro d’ Oxford , e la Chtefa di 
S, Stefano di Londra , il Palazzo di 
Hamptouenurt , il Collegio di Cbel- 
fea , l’ Ofpitale di Oreenwich , ed ui( 
gran numero <3* altri beili Edifici , Gli 
ra tolta nel 1718. la carica di Sopra- 
intendente delle fabbriche , Fa due 
volte Deputato del Parlamento » e mo- 
ri a Londra g’ a). Febbraio f^|, d’ 
anni pi. liavvi un giHn numero di fue 
Opere dotte» e fihifate, oltre un’Ar- 
ringa Inaugnrxlc» che recitò a’ 7, 
gofto 10)7, allorché fit ditto Pi^eflor* 
di Aftronomia nei Collegio di Grc- 
tfaam . Egli propofe in quéfi’arrin^ 
un metodo ingegnofo » per ifpiegare in 
quai maniera fi fece la -retrogradazio- 
iie dell’ombra nel Quadrante del R« 
Achaz , Fu uno de’ primi membri del- 
la Società Reale di Londra , c vi fona 
molti fuoi componimenti nelle memo- 
rie di quella Società , Il Cavaliet Cri- 
flofbro Wren , fuo figtindlo » pubblicò 
ifcl 1708. Numifmatum Antiquorum 
Sfllege &c. in 4, Quell’ ultimo fii 
Membro nel Parlamento » c mori nel 




ERLEY ( Ottgllelino > etlc 
bre Poeta Comico 'Inglefe » nacque 
a dive nel ^ropthire verfo il 1040- 
Si portò in Francia d’ anni 1), e fa 
ammeflb nelle migliori compagnie , « 
tra le qltrc in quella di Madama di 
Montauficr » una delle Dame le ptò 
ornate della Corte » celebrata da Vol- 
ture nelle fue Lettere. Ritornato ia 
Inghilterra , flUdlò a Otfurd » ove 
lettore Batiow lo ricondulTc alla Re- 
ligione ProceHantc , eh’ egli avea ab- 
bandonata ne’ fuoi viaggi per farli Cat- 
tolico. Egli a’ applicò poi allo Rudio 
del Diritto» ch’egli lafciò folto il Re- 
gno di Carlo II. per darli in preda a* 
piaceri , e alla Poefia , che ficcano la 
dellata di quefto Principe-. Avendo da- 
ta 
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to al Teatro tifi ié7i< la Commedia 
intitolata 1’ Amor in un Befco , o il 
Porco di S. James ; quello componi» 
mento fu ricevuto con appUufo Rene» 
rate, ond'cgli fu ricercato alla Città, 
e alla Corte, ove lU flimato dalla Du- 
cheSa di Cleveland , di Giorgio Duca 
di Buchingam , e del Re Carlo II* 
Stampò alcuni anni dopo le Comme- 
die int’t. il Gentiluomo Maefiro di 
Ballo ■, il Piano-Dealer , ed il Coutrf 
Wifey che furono ugualmente ricevu- 
te come prima • Ma il fuo matiimo- 
nio con la ContcITa di Drogheda , che 
lo fece Signore di tutti i fuoi beni, lo 
fece mal ricevere in Corte, c dopo la 
morte di quella Dama , la focceflionc 
elTcìidoqli contraAata, e non potendo 
pagare i fuoi creditori , fu imprigiona- 
to. Vi flette anni 7. c più, c vi fa- 
rebbe flato di più , fe il Re Giaco- 
mo II. ufeendo dalla rapprefentaxiune 
del Ploin-Dealer non avelTe comanda- 
to , che I fuoi debiti foCerp pagàti , e 
fe non gli avèCe dato una pcnlionc di 
aco. lire flerlinc. Non oflantc quella 
generofiià , egli non foddisfece a’ fuoi 
creditori , perchè non avea ©fato pa- 
lefare tutti i fuoi debiti. La morte 
flefla di fuo padre che gli lafciava più 
di doo. lire flerline di rendit'a non po- 
tè liberarlo da’ fuoi debiti , perchè 
non porca difporre de’ fuoi beni , che 
dell’ ufufrutto . Egli determinò menar 
moglie , e prefe una giovine Damigel- 
la nel I71J. di anni 80. in circa. E- 
rIì m. II. giorni dopo . Oltre le 4. fue 
Commedie già dette, vi fono delle fue 
Opere vilume flampate a Londra nel 
1718. che fono fpìritofe , e poetiche , 
ma troppo fatirichc , e licenaiofe - 
Wicherley ha tentato d’ imitare Mo- 
’ fopra tutto il Mifantropo^ e la 
Scuola delle Donne, 

VYGENS C Crifliano ) Pedi avanti 
'^*GUEN(Gummaro) , 
WYNANTS C Giovanni ) Pittore 
Olaodefe del XVII. Secolo, e uno de’ 
migliori Paelifli dell’Olanda. I fnoi 
Quadri fono rari in Francia • 


^I^ACCA C Erafmo ) Siciliano , 
V, Filnfofo, Medico, eGiurrcon- 
r, lulto del XVII. Secolo. Scriife , e 
V, pubblicò colle /lampe .* Narrazione 
V, dell' incendio del Monte Etna , a 
» Mongikello del 1669. DePebribuiin 
n genere, tginfpecie ettm {igni t, pro- 
ni g’iojheit, curàtion'e , carmino a- 
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„ xamttro i Expofit. btevìt in Pfatm. 
,, Davidico/ , ér Cantica Canticomm s 
,, Hierofolfma Taffi latino , ©• beroicn 
„ Carmtne txpreffa . 

XANTIPPA , Moglie di Socrate, e- 
ra oltremodo fallidiofa, Alcibiade a« 
vendo dimandato a quello celeb. Filo- 
f^o, come mai egli potea vivere con 
tir» ? rirpofcgli , perchi effd efercitaln 
rata pazienta , e che in fojffireadota 
•0 poJTo frffrire tutto ciò che dagli al- 
tri mi puote ejfer fatto . 

XANTIPPO, Generale de’ Lacede- 
moni , Iti mandatp a foccorrere i Car- 
tagincli sse. anni avaliti Gesù Grillo 
contro 1 Romani , i ^uali fotto la 
condotta di Attilio Regolo àveano già 
battuto Amilcare , ed i due Afdruba» 
lì . Xantippo feonfife 1 Romani più 
» * malgrado della reliflenza di 
Regolo^, ridulTe i Romani molto Inlé- 
riori a’ Cartagincfi . Quelli temendo 
che Xantippo li arrogane troppa auto- 
rità lo rimandarono al fuo paefe , e 
pel una nera ingrat|tndiac, ordinarono 
a quelli, che lo rtconducevano a Lace- 
demone , di farlo n.infragare , e dì 
farlo perire per iftrada. Quello tradi- 
mento terminò di fcreditare i CartagU 
nefi , la di cui cattiva fede era già 
panata in proverbio . 

XI , o Chi-Hoang.Ti , o Xius , f.-im. 
Impcrador della Cina , fai! fui trono 
verfo il 140. avanti G, C. Dopo d’a- 
ver conqniflatà tutta la Cina , una 
parte della quale egli prima poffedeva 1 
^irtò le fue vittoriofe armi contro I 
Tartari : e per impedire le loro In- 
valioni, egli fece m. in. avanti Gesù 
Grillo fabbricare quella famofa mura- 
glia , che divide la Cina dalla Tarta- 
lia . Quell’Opera immenfa fu fatta 
in j. anni, c vi fuffifle al prefente. 

t, XIBECCA ( Antonio J Palermi- 
„ tano Giureconfulto morto nel 1J84. 
n lafciò : Concilia 4. che lì hanno tra 
„ quelli di Pier di Luna.* Coflituzioni 
n Pragmaticali fatte fotta M. Antonia 
„ Colonna Pietri dt Sicilia; De Re- 
,, già Monarchia Regni Steilim Trad. 

,, MS. Annotation. tn eonfuetud, Pa- 
„ normi (Srp. 

XIFILINOCGiovanni^cel. Parriar- 
ca di CP. del IX. Scc. , era di Trabi- 
fondn . Si diftìnfc col fuo fapere , 
c colla fna probità , e fu innalttio lulla 
Sede di Coflantinnpoli nel iod4. M. atti 
». Agoflo 1075. Non bifogna confon. 
derlo con fuo nipote del medefimo no. 
me; di quello ultimo abbiamo uit rj. 
Arcuo della Storia di Dione Gallio . 

XI- 
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5aMENES C F^wfco J 
■nn Cardinale Arcivefcovo di ToWo , 
p“n%»| Miniftro di Stato della Spa- 
«L , ed uno de’ pii! gran PoUt^> t 
Ihe apparve al mondo, nacque a Tor- 
Slaguna , nella Vecchi. Caviglia., nel 
Vlv. Egli era figlio d’Alfonfo di C.f- 
«to« di Ximcnes, Procuratore nella 
cVarifdieione di quello Borgo, fece i 
^oi fludj a Alcali , e a Salamanca , 

TOi eflendo andato a R?"»» > V* 

5n ftato affafBnato per ifirada , non v 
Sb. ”he «ra fola Bolla per la pri-, 
ma Prebenda , che farebbe vacata . L 
Arcivefcovo di Toledo gliela negò , c 

10 fece porre in prigione nella Torre 
i’ Uceda , ove un Sacerdote , il quale 
da lungo tempo eivea prigione , 
nrrdilfe che nn giorno egli farebbe 
Saw Arcivefcovo di Toledo. Avendo 
avuw la fua liberti, ottenne un Be- 
neficio nella Diocefi di Sigueuffa , ove 

11 Cardinal Gonialee di Mendora , che 
era il Vefeovo « lo fece fuo Gran 

Vic«io . xUenre entrò qu|ilche tem. 
PO dopo ne’ Francefcani di Toledo , e 
Si fece i fnoi voti ; ma veggendofi oc- 
cupato fempre dalle "/‘'Vr* 

«na folitudine, nomata CoJlantU e a 
ap^icò allo Audio delle Lingue Oncn- 
?ali, e della Teologia. 

Toledo, la Regina 
flielia lo eleffe per fuo Confeprc , e 
lo nominò nel I49S> .. 

Toledo fenaa fua laput* • * 

vendo ricevute le Bolle dalla «n»"® 
della fieffa Principefa , fi 
baciarle fenaa leggerle, e le reAit I 
alla Regina, dicendo. Madama qutp* 
Lutare %no'a me J « partì 

incontinente alla volta del Con- 
vento di Caftantl rifolutiffimo di non 
accettare quefio Arcivefeovado . 

, La Regina fu molto *‘*'.**'*'® 

^ sifiuto r c Ximenea 

via nei fuopropofito, «>»b'f®Bnò per 
vincerlo un efpielTo comando del l'a- 
pe . Contuttociò egli 1 
queAe condiaiom , 

^teffe lafciart la Ch,af» dt Toledo , 
e che il fuo Arctvefeovado /w*./'”. 
ro dallo pen/Jeni, C il S«»l* ò . P-> 
ricco del mondo, ) • che * 
a lo immunità 

flejfero tuttavia . Egli ne prefe la p f 

feffione nel 149»- • f“ flr.ofdiTr- 
ledo con una magnificenaa «ìraordina- 

Le prime fue cure furono di prov- 

Am* nnveri a di Vlfi- 


Inoghi difolntr. EgH cacciò i giudi- 
ci ) che ficeano imltoieiiie il lof do* 
vere, e pofe in loro luogo delle per- 
fone, la cui bonti , e difintereffe era 
a lui beo noto • EfU tenne in apprei» ^ 


a lUI OCO UUEW • -- -rr - 

fo un Sinodo a Alcali , ed un altro 


vedere ai bifogni de J^vcri , di 
tare le Chiefe, e gli Ofpedali di pur- 
gate la fua Diottfi dagli ufuraj , e da 


IO un Oinuuu • »»iVM*am q — , 

Talavera , ove egli fece fapientimmc 
Leggi per il Clero della fua Diocefi « 
Lavorò nel medefimo tempo alla ri- 
forma de’ Francefeani ne’ Regni della 
Cafiiglia, e d’ Aragona, e felicemente 
ne riufeì , non oRante le oppofiiioni , 
che vi incontrò • Egli fondò una ce- 
lebre Unlverfiti a Alcali, ed il famo- 
fo Collegio di S. Idelfonfo nel 1499- 
il qual Collegio fti fabbricato da Pie- 
tro Gumìel i uno de p'u abili Arco»- 
tetti del fuo tempo. Ximenes intra- 
prefe a. anni dopo il gran Progetto d 
una Bibbia Poliglotta . Egli fece ve- 
nire per qucAo effetto d Alcaji a To- 
ledo uo gran numero di Dotti uomini 
nelle lingue Creca, Latina ^ Ebraica x 
Araba, c in altre, l’ intelligenea del- 
le quali è neceffaria per perfettamen- 
te intendere 'la Sacra Scrittura. Quan- 
tunque egli faceffe lavorare in quetta 
Bibbia Poliglotta fino dall’ anno 150». 
effa nonfi Rampò, che nell annoi jis- 
e negli anni feguenti . Ella contiene 
il Teflo Ebreo della Bibbia , la Ver. 
fione de’ 70. con una tradunone Let- 
terale , quella di S. Cirolamo , e fi- 
nalmente le Parafrafi Caldaiche d 
Onkelos fopra il Ptntattuton fola; 
mente . Nell» prima Prefaaione di 
' quefla Bibbia, che i diriiaata a P*P* 
Leone X. queflo dolio Arcivefcovo di- 
ce, che ò cofa ntiliffima allaChiefa di 
dare al pubblico gli Originali della 
Scrittura, si perché non havvi alcuna 
Traduaione , che poffa perfettamente 
rapprefentare ifuoi Originali, si anco- 
ra perché fi dee, fecondo il fentimento 
de’ SS. Padri , aver ricorfo al Tetto 
Ebrw), per 1 Libri delP Antico Te- 
llamcnio, e al Greco, per quegli del 
Muovo . Si lavorò Intorno a quella 
Bibbia piò di anni 1». Ximenes vi s 
applicò egli flefib con molta cura ; e 
fece la fpefa, che fu immenfa . Eg» 
comperò fette Efestiplari in Ebreo • 
4000. fendi , e pagò a qualunque pr^ 
zo alcuni MSS. Greci , e Latini . 
QucAa Bibbia é nominata La Pelt- 
vlotta di Ximtntt . Vi aggiunfe u“ 
Oiaionario delle parole Ebree , e Cai; 
dee della Bibbia . e quefia Opera gli . 
acQuiflò una gloria iininortalc • li Fa* 
pa Giulio li. gli diede nel 1507. ilCap» 
pello da Cardinal* i e il Re Ferò'* 
* iian* 


\ 



Danio il Cattolico gli 4 iede l’atnmini* 
Arazionc degli affari dello Stato. Il 
Cardinal Ximenes da quel tempo in poi 
t» l’aaiilUi per cosi dire, di tutto 
ciò che fi fhcea nella Sp.igna . Egli 
frgnaiò il' principio della tua ' ammint- 
flrazione collo {caricare it popolo del 
grave fuffidio Domato Acavale \ che 0 
crvcontinuato per la gnetVa di Grana- 
rla, e lavorò con tanto zelo, c fuccef- 
(o alla converlipne de’ Maomettani , 
che ne converti quali 3000. con un 
Prìitcipe del Sangue dei Re di Granada. 
Egli battezzò quella gran moltitudine 
in «na fpaziola piazza, ovo ^avendo 
fatto ^ortarq tutti i Libri dell’ Alco- 
rano , li fece gittate lui fuoco • Que- 
(io ^orno in avvenire fu foIcnnSzzalo 
come una Feda in Ifpagna . Il Cardinal 
Ximenes ampliò nel 1509. il dominio 
di Ferdinando verfo iMori, perla con- 
guifta che fece dctla Città d’ Orano 
nel Regno d’Algeri . Intraprcfe que- 
fla conquifla a fue fpefe, e anarciò 
egli Aeffu alla tefla dell’ armal a ^ga - 
gnuola , vcftico co’ Tuoi ornanfibi 
Pontifieì , ed accompagnato da un fr* 
numero d’ Eccledallici <, c di Rcligio- 
fì. Effeqi^ ritornato > il Re Ferdi- 
nando andollo ad ibcóntrare 4. leghe 
diftanfe da Siviglia, e difeefe dal coc- 
cÙo pei abbracciarla. Qifhlche tempo 
dopo queflb Cardinale prevedendo una 
ilcrilità ■ flraordinaria , fece fare de’ 
pubblici grana) a Toledo, 'a Alcali, 
e h Torrclaguna, e li fece riempire 
di grano a lue fpefe j con che*fi gua- 
dagnò talmente, la Ifiroa l^i tutto il 
mondo , che per confervare la memo* 
zia d’una 1) beila azione fu {colpito 
r Elogio nella Sala dei Senato di To- 
ledo^ e nella piazza pubblica . '*11 Re 
Ferdinando in morendo nel i;id. no* 
minò il detto Cardinale Reggente de’ 
fuoi Stati, c 1’ Arcidnea Carlo '(che 
fu poi Carlo V. ) coolìrmò quefla no» 
mina . Apiicna egli ricevette U Con> 
ferma della Reggenza, che non pensò 
ad altro , che a far valere la fua aU'^ 
torftà. Egli fece una riforma degli 
Ofhciali dei Coniìgito Supremo , e di 
quelli della Corte, ordinò a’ Giudici 
il reprimete le opjpreliioai dei Ricchi, 
e de’ Signori , é lioeuziò due favoriti 
del Principe Ferdioaodo. Siccome ■ 
Grandi mormoravano per queni can- 
giamenti , alcuni Officiali ditnanJaro- 
zio al Cardinale qual potete egli avea 
di cosi fare.' Egli moftiò loro incon- 
tanente i foldati , che componeva- 
no Ja fua guaidia otdiuaiia , e luiodif» 
Toma t^IL 
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fe, che confiftea nella lorp fnraa il 
detto potere. Poi prendendo -il Cordo- 
ne di S. Franeefeo , e rimcnandolo nel- 
le mani . Queflo mi bafla, dilFc , per 
porte alia ragione i Sudditi ribelli • 
Nel medefimo tempo fece Sbarrare i 
Cannoni , che tcnea dietro ai fuo pa- 
lazzo , e conchiufe con quelle .parole : 
Hff tjì ratio ultima Kegit v.cióè V 
la ragione dectfiva dei Re . Egli s’ 
oppolc alla riforma deU’luqui^iùjge ; 
s’applicò con una diligenza mflaiHabi'' 
le negli affari della Chiefa,' e della 
Staio, ed ogni cofa fece , che pot^f- 
fe coDCribuirc alla gloria della Reli|ip.» 
ne , e al vantaggio de’ fuoi Sovrani • 
Finalmente dopo d’aver governato la 
Spagna anni la. fofto i Regni di 
dinando , d' ilabeila, di Giovanua, 
di Filippo, c di Carlo d’AuAria, fu 
avvelenata, ' c mori alli 8. Noveaubre 
1517. d'anni 8r. Fu feppelliio nel Col- 
legio di S- Idelfopfo d’ Alcalà , ove fi 
Vede la fua tomba . Egli avea fatta 
molte b:llc rindazioiii , fra le altre 
due magnifici Monaffer) di figliuole , 
l’uno de’ quali eradeftintto per àlle- 
vare un gran affinerò di Damigelle beni 
nate, ma povere j- e l’ alitò 'era per 
le povere figliuole , ebe aveanò u^a 
vera vocazione per la vita Rtligiofh. 
La fontana . d-’ acqua viva, che fece 
condurre nel^Bórgo di Tòrrefaguna' pei 
comodo pubblico , e 4 « altre fpefe, 
che fece in quello fol luogo , mna- 
tarogo a piò d’un mMlonad’oro. Co» 
loro , che vorranno piò 'Articolarmen- 
te conofcei c queflo gr. uomo , pofoao 
leggere ,la fua vita Icritta d^t Signor 
Flechier , e Morfolier . Non bifpgna 
confondere quello celebre Cardinale 
con Roderlgo Xiiqcncs Arcivefeovo di 
Toledo nel Secolo XII f, di cui noi ab- 
biamo una Scoria di Sp.igna in IX. Li- 
bri , nè con mólti altri Scrittori Spa- 
gnuoli di queflo nome , 

XYLANÙER C Guglielmo 3 fain. e 
laboriofo Scrittore del Sec. XVI. nac- 
que in Augufta nel I$51. da poveri pa- 
renti. Egli flndiò in molte Utiivctfìth 
della Germania , è fi refe valente nelle 
lingue Latina , Greci , fi Ebraica . É- 
glì era buon Fllofofo , ^Matematico « 
Egli fu 'ProfCSorc ifiGrcco a Eidelberg- 
La fua eflrema povertà, e” la fua gr* 
ap^icazionc allo Audio fo fecero ca- 
dere fferamcdtc ammalato, per cui m. 
a Eidelberg net 157Ò. d’anni 44. Hav- 
vi una fua traduz. Latiira di Dione 
Caffio , di M. Aurelio cc. ed mi gran 
numero d’ altre Opere . Alla fua po- 
K Al 
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vetth debbono attribuire gli errori cne 
111 effe s' incontrano 1 perché eflen4o 
con retto a fcrivcrc per vivere , non 
uvea il tempo neccflfario per pcrftiio- 
narè i fcoi ferirti « nè di rivederli cori 
tutta ta^diligenza * e 1’ ef!attezj;a di cui 
era capace. . ^ 


■■f ^^ACCA C Coneilfo 'dtì in Arago* 
y na del icd}. in preicn'za del R« 
Ramiro . Vi 0 fecero molti rcgola- 
' stenti per riformare i coRumi , e rift^- 
bilire la difciplina . alterati dalle con- 
tinue guerre, e vi'G abolì il rito Go- 
' lieto per feguitarc il Romano. Pagi 
all* anno lodo. ■ ^ 

YAO , famofo Imperattor della Ci- 
na , è liguardato dai CincO come loro 
Legislature, e come il modcUo di tut- 
ti i Sovrani . Safì fui trono verfo 
3J17. anni av. G. C. e<) ebbe CAun per 
fuo fuetelToie. Comincia da Yao 1 ’ 
lAoria della Cina ad eflTcr certa; tut- 
to ciò, che precede «{ueno Principe , 
preb'o I Cinefì è ripieno di favole , e 

di fatti incfrji . 

■ f YORC C Concilio di 3 a’ 14. e ij. 
al Giugno del I19J. teputo da Uberto 
di'Cantorbcrl Legato del Papa. Vi 
pubblicarono la. Canoni diviG in l8- 
fecondo un’ altra edizione , / 

YSE C'.Aic^^ndro di ) Miitiflro di 
Grenoble , poi ProfefTore di Teologia 
a Die nel Dclfinato , compofe uiv di- 
feorfo per riunire i Protenanti , cd I 
Cartoliti. Siccome in quéflo fuo fcritto 
ditnoflrava d’ effer propenfo alla Chiefa 
Romana, fu nrivaio della fua catte- 
dra, c fi porto in Piemonte, donde fu 
mandato in Inghilterra nel tempp di 
Crnmwel . Egli alfiftè poi nel Sinodo 
de' Protellanti tenuto a Loudun , 
YVAN , Sacerdote dell’ Oratorio , 
Tondatore dell’ Ordine delle Reli- 


VA t' . 

pio init. Condotta alla petfttOtne ciu 
Jliana . . » ^ 

YVES C Si 5 Officiale Bellb. BretU- 
gna , nacque g Kermartin » un quarto 
di Lega lontano da TregUiera, al 17.. 
Ott. nobile famiglia. E« 

gli. flodiò a Parigi la Eilofofia , la Tcó- 
• logia, e il Dritto CaiHiiiico , e h por- 
tò poi a nudiate il Dritto Givifea^- 
leans. Ritornato in Brettagna fi dice, 
che avvocò grati! P*’ poveri , per le 
vedove, e per gli Orfani ; e fi narra 
pur anche nel lib. intil;. /» Spgcthfo l- 
Jìorieoi 0 Ro fario dello Gntrre •» I Ifto- 
riad’ilna Canfa , che fece guaddlsnare 
ad un’OflcCa di Tours , alla qvialeuae 
forefiieri avevano rimelTa una «ligia 
in depofito; ma Ravvi luogo da'dubi- 
tare, che Si Yves fia flato Avvocato. 
Checché ne fia . égli andò a Retines a 
porli fdtto la difciplina di un p'O , e 
dotto Réligiofo, e fu fatto in poco 
tempo Officiale della Diocefi di quella 
"’Cittàl Efercitò quefla carica cori tan- 
tat prudenza, c difintercire ,'che il Ve- 
lavo di Treguier lo thiaitoò, e lo fe- 
éc fuo Officiale, e gli diede la cura di 
Tresdrets, poi qbella di Lohaoec ■ S. 
Yves fi porto da eccellentovOffieiaie , 
e da buon Curato. Egli predicava in 
'E.ranceft e in Bretone, e faceva in La- 
tino delle Arringhe Sinodali . Mori 
•alli 19. Maggio tjpi. d’armi So-, Si 
vede dagli antichi conti del Dominio, 
che aveva dal Re urta penfione conli- 
"dcrab^Ic . Egli fu canonizzato da Cle- 
mente VU nel 1347. ’ , 

YVES di Parigi pio, e eel. Cappoc- 
cino del Sec. XVll. dopo d’avere av- 
vocato! Parigi con diflinzione, fi fe- 
ce Cappuccino, e lavorò anni dò., con 
infaticabile zelo alla converfione de’ 
peccatori , e degli Eretici . Mori nel 
1678 d’ anni «s- Havvi un gran num. 
di lue Op. 

YVES di Chattrts, fedi Ivone . 

YVETAUX- fedi Ivctaux. 


gioie di iioflra Donna della Milericor. 
dia , con la Madre Maria Maddalena 
'della'Triniiì , nacque a Rian$ , pic- 
cola Citlà di Provenza, alli io. No- 
vembre 1576. Dòpo d’aver fattoi fuoi 
flndj con molta pena per cagione della 
fua povertà , entrò nella Congregazio- 
ne dell’Oratorio, c andò a foggiorna- 
Te a Aix ■ In quello luogo egli conob- 
be Maria Maddalena della Trinità . 
Egli fondò con elTa nel 11537. il detto 
Ordine, del quale elfo fu il primo Con- 
feir.Te . Egli m. alli 8. Ottob. IòSJ- 
Vi fono dci|e fur Lettere, cd un Ubio 


Z 

Z ABARELLA , 0 de Zatarellif 
Francefen ) celebre Card, ed uno 
de’ più dotti Canonifti del fuo Sec. nac- 
que a Padova nel 13^9. Studiò il Drit- 
to Can. a Bologna, ed infognò a Pa- 
dova con molto applaufo. Quefla Cit- 
tà era allora folto il Dominio di Fran- 
cefeo Carrara: cITa fu .tifalita da’ Ve- 
reziani nel 1408 e dcpiiròZsbazelI'a al 
Re ^ Francia per dimandargli^ foccor- 
fo, che ella non ottenne, e videfi co- 

ftr*4- 
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a^ttomeuerli tilt dtttt Rc- 
^nbblict • QutUlie tempo do|>o Ztbt> 

• telU fi portò t Virente per Infegaarvi 
il Dritto Ctrt. Egli fi ttltneot* »• 
mare, r Rimare colla foa virtù, elo> 
qtiema, e dottrìnt, ebe efiendo vacata 
la Sede ArcfVbfcovile, «gli f« eletto. 
pet occuparla : ma gaefla «tee. eoo eb- 
' be «Ràtio , pertbè il l*aps , piò dili- 
■ ^ Beute , 1 ,| avea di già data ad ùn altro . 
^Zabarella fa in apprefib tirato a Roma 
'da Bonifacio IX. Egli vi propofe de’ 
buoni meaei per far cefTare lo feifma, 
e ritornò poco tempo dopo a Padova « 
Ove fu onorato di «arie deputaiiooi . 
Egli rifiatò' raggianiente il Vefeov. di 
^opfia Ciati {Kt timore di cadere in 
difgraBia del Senato « eòe voira cloe- 
gerr mt altro. Papa Oiovtnili XXIti. 
voleodofi appoggiare fopip petfone dot- 
te, lo domandò alla foa Certe, e lo 
fece Vefeovo di Fifenae, e Cardinale 
net 1411. Da ^uel tempo in poi egli 
fu chiamato il Cardinal di Ferrata . 
Fa mandato Ambafeiadore Ite! Papa 
con un altro Cardinale, e con #mi- 
Itianucle Crifoloro all’ Inpefadore $>'- 
gifmondo, che dimandava un Conci- 
lio, t! perl’Ercfia di Boemia, che 
per gli Antiprpi . QueRn Principe aven- 
do eletto la Città di CoRanaa per te- 
nete il detto Concilio Gen, Zabarclla 
in elfo fece Una luminofa comparii . 
Egli vi configliò la Depofitìone di Gio- 
vanni XXIIl. e fi può credere, che e- 
gli farebbe flato eletto ibipa, le non 
folTe morto ai ad. Settembre igrtp. d’ 
anni 7S. un mete , e meteo prima dell’ 
rleaione di Martino V. L’ Impcrad. e 
lutto il- Concilio alSReltero al fuo fu. 
némte , e Poggio recitò la fua Orazio- 
ne funebre . vi fono Tei Lib. de’ ftfoi 
Commenti fopra le Decretali , e fopra 
le Clementiire, un voi. di Arringhe, 
e di_ Lettere ; un Trait. .de Mar/r Ca- 
nattic/tt d« Ftiitiitte libri j. ['jri£ 
LegittH Tipititiona ; ^n/feuté de ani- 
but libetelibtit ? de Namrd rerom di~ 
verfarom : tomraemafii in naturaitm j 
Cr meralem Pàilefapbiam i Jtifleria fitt 
ttmpmis : affla in Ceneiliif Pi fané , &• 
'Con/iamitnfi , Finalmente ^lle note 
fopra r Antico, e Nuovo Teflamen- 
to , ed un Trattato dello Scifma , nel 
quale egli attribuifee tutti i mali del. 
la Chlefa del fuo tempo alla oefTazio- 
tie de’ Concili, l ProtdRaati fecero 
fovenie Rampare gudto Trattalo del- 
lo Scifma , perchè ZabarelM vi parla 
con molta libertà de’ Papi , c della . 
Corte di Roma ,* c<f è perciò che que- 
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ilo fuo libro ti poflo all’Ipdice . QuO* 
Ao Cardinale avea un nipote nomato 
Bartolommeo , Zajbarclla , che profeftò 
■1 Dritto Canonico a Padova con mot- 
ta riputazione. Egli fu ili |ppreCij Ar. 
civefeovo di Firenze, e Referen jario 
della Chiefa fotta Eugenio IVf. M. al- 
ti, ti. Agaflo 1441. d’ anni t 6 j Di'que- 
ft<> Arciv. yegganfi le offerv. del Man- 
ai Copra i ngilli antichi T. II. ' 
ZÀRARELLA C Giacomo ') òno de* 
piò gran Filofnfi del Secolo" XVf. nac« 
que a Padova alti $■ Settembre Mfì» 
Era figliuola di Bartolommeo , di cui 
abbiamo ora parlato. Avendo appr^a 
la- Retcorica , c la lingua Greca fimo 
eccellenti Profafivri , s’applicò alia' 
Logica , e alle Matematiche coqL,gt^n 
progrefib. Si compiacque moitò défl* 
Aftrologla , e fi trattenne a fate moKf 
Orofeopi , de’ quali era perfetto cooo- 
fciiore . Studiò ia Fifica, à la Morate 
d* Arinotele , e fit fatto Ptofeforc a 
Padova nel Jsdg. Zabarelfa vi dettò 
Logica dnni I5> poi la Filofofia fino 
alia morte. Edendo fiato motte fiate 
deputato a VeMài# ,, Arringò con mol- 
ta eloquenza a^a prefeiftà del Senato 4 
Non «ccetiò le ofiérte' fattegli da Si- 
giffflondo Re di Polonia per aVertp nel 
fuo Regno , e m. a Padfwl net mele 


fuo Regno , e m. a radawi nel mete 
d’ Ottobre 1589. d’ an. sd. ^ortàva il 
Titolo di Conta Palatino., fquefio Ti- 
tolo pafsò a* funi pofieri . Vi fono db* 
fuo! Commenti foora Arifiotile , da* 
quali fi conofee., eoe egli avea un graa 
talento a dilucidare le difficoltà gran- 
di , c a comprendere le piò ofeute qu«- 
flioni . Egli |ofleifne ne’ fUoi’^tnmen- 
ti , che fecondo i principi d’ Atiftofile 
non fi p«6 provare 1* immortalità dell* 
Anima, per la qual cófa alenai l’aca 
cufarono d’empietà . Non fi dee con- 
fondere con un altro Conte Giacomo 
fcrittorc del Sec. XVII. del quale ab- 
biamo molti Libri genealogici , equal« 
ohe Opera 4 * antichità. Altri dotti uoa 
laioi fiorirono in quefia nobile Fami- 
glia, che da Bologna, ove fi chiamava 
de’sabbaiini , fi iiapiaotò in Padova 
net Set. XIII. 

n ZABATA C Crifloforo f da Mane- 
4, gtia nel Genovefe , vilTe ,nel XVI. 
,, Src. Abbiamo di lui alcune Raccot- 
•„ te di Rime di verjf . 

ZACCARIA , Re d’ Ifraele , fuccefié 
a fuo padre Jerohoamo II. 773. an, 
avanti G. C. e fu ucci lo 6 , meu dopo 
daSellmn.' Egli era Un Priuaipc vi- 
aiofo, ed empio . 

ZACCARIA, l’XI. dc’ProfctJ m no- 
K 1 ti, 


» 



> ' 
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fi, era tiglio di Barachia , e nipote d’ 
jtddo . ^ii cominciò a profetiuare 1’ 
anno a. del Regno di Dario , figlio d’ 
j ftalpc , 5»o. an. a». C. C. Le fue Pro- 
feaie fnntf in Ebreo, e contengono 14. 
Capitoli. Egli vi «forca i Giudei a ri- 
fabbricare li Tempio , a fuggire l’ Ido- 
iatria , i vìzi, * 1* difobbedìenia de’lo- 
TO pedri , e gli .afficura della protezio- 
ne del Signore , e de’ beni , co’ ^uali 
colmerà Iddìo iI fuo popolo alia venu- 
la del Meflia , Prediffe nel medefimo 
tempo le calamità, che dowano avvc- 
aiire alle altre razioni; Non bifogna 
confonderlo con Zacciria , figlio di Un 
gltro Barachia, eh» vivea nel tempo 
d’ifaia; rè confaccaria, figlio del 
Gran Saccrdote'J°Ìa‘l* » che fu uccifo 
per comando del Re Joas j nè finalmen- 
te con Zaccaria , padre di S. Giovan- 
ni Battìflz: qOefl’ ultimo cantò il can- 
ti co BenediBus . 

ZACCARIA, Greco di nafeita*, e fi- 
glio di Policrone , illuftre pel fuo fa- 
pere , e perdio fua fantìtà , fucceffe a 
Papa Gregorio 111 . il i. Decemb. 741. 
Egli celebrò dìverfi Concili per riliabi- 
lire la Dilciplina , e configliò a' Ra. 
chic. Re de’ Lombardi , a rinunziare la 
corona, e a fare penitenza in un Mo- 
tiaflero. Il che fece ^(lello Principe. 
Élicefi che quello Papa fu confultato 
quando vi fu queftiooe di dare la co- 
rona di Francia a Pipino , e che.parlò 
in fno favore'; ma tiene favolofo quello 
Taeconto il P. Coin te . Mori alli tj. 
Marzo 751. Vi fono alcuni fuoi decre- 
ti , dèlie Pillole, ed una Tiaduzio- 
nc daf Latino in Greco, de’Dialogi 
di S. Greg. di cui la più bella, e la 
più ampia Edizione è quella di Cani- 
fio • 


,, ZACCARIA da Vicenia , Canoni- 
„ co Regolare, e Geografo del XVI. 
,, Secolo, fcrifie umrillretto dello Xta- 
,, TO Geografo dii mondo . con un me- 
„ tfdo particolare imprejfo mel tjoa. 
„ con una dotta prefazione diretta a 
„ Matteo BolTa di Verona AbL. del 
,, Mpnaltero di Fiefole nella Tblcana. 
„ Ce/fier, Bibl. 

,, ZACCARIA C Zacco ) di Volterra, 
,, fu celebre Statuario , e curiofo 
„ deir Antichità, di cui pubblicò un 
,, Trattato. .Leatidr, /tliert. dtjcr. d' 

a, Bai* 

ZACCHIA (Paolo ) Medico di Papa 
Innocenzo X. ed uno de’ più dotti uo- 
mini dei Secolo XVII. era Romano, 


cotiivò U'Bclle Lettere, e la Poefia , 
U l^Pillura, c IV 114 le(««H- 
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ae ; m» con tutto ciò non tralalciò di 
eflere uu virtuoliffimo Medico del fuu 
Secolo. Egli mori a Roma nel idjp. 
d’an. 7$. Havvi un fuo Libro intito- * 
lato Qugftiones Mtdico-Legalet , che 
fu più volte flampato . Quell’ Op. è 
eccellente, c molto erudita , giudìcip- 
fa , e folida, ed è necegaria a que’ 
Teologi, che fi applicano alli Cafi di 
Cofeienza ,* un Trattato in Italiano in- 
titolato la vita guarefimale: tre Libri 
in Italiano Sopra lo , malattie Ipoeoti- 
driaehe . , 

ZACHT.LEEVEN C Ermanno ) eeceU 
lente Pittore Paefitta nacque a Roter- 
dam nel idop. I fuoi Difegni a manie- 
ra nera fona ricercatiffimi . Furono fuoi 
Allievi Giovanni Grifficr, è Cornelio 
Zaefac-Lveven fuo fratello , e mori in 
Utrecht nel 168$. 

,, zaffiri CFilippo) nacque inNo- 
„ vara , e attefe fin nc’ primi anni 
„ all’ tequifto di tutte le feienze , ed 
,, in breve, arrivò alla perfetta cogni- 
,, zione di eSe ; ma attefe foprattuteo 
,^ila Filofofia , c Medicina, nelle 
,, quali feienze cirendofi addottorata 
„ in Pavia ,' fu alla pubblica Lettura 
„ di Logica, e poi di Filofof, propo- 
,, fio . Riufcl anco nella Poefia cuìl 
„ Latina , come Tofcaqa molto eccel- 
,, lente, « fu buon Cofmografo , e nel- 
„ la Mufica ebbe gran talento . Scrif- 
„*fe, c flarapòv /fnaljftieorum, Pojlf- 
n riorum /Iriflotèlit Explanatio, etti 
,, prtepojita efi Gricci Atifìoteli's littera , 

„ quam idem 2 affitus Latino Serma- 
,, ne tradiditf Rime: Poefie&e. M. d’ 

„ anni J4^ Fiori nel XVII. Sec. Ved, 

,, Teat. ir Vota. Lete, GbiI, 

ZAL|iUCO , . faiuofo Legialatore de* 
Locriani popolo d’ Italia i e Dìfcepolo 
di Pittagora, egli vivea 500. anni in- 
circa av. G. C. Fece una Legge , che 
dinava, che agli adulteri foCero* cava- 
ti gli occhi. Suo figlio avendo com- 
meflo quello delitto, il popolo modo 
a compafiìone Chiedeva grazia per luì : 
Zalcuco, che voWa che foffe alToluta- 
mcnte efeguita la Legge , divife la pe- 
na, egli fi fece cavar 1’ occhio dritto , 
cd il finiSro al figlio , volendo con ciò 
dimofirite , eh’ egli era egualmente 
buon padre , che giufio Legialatore . 
Aggiuogefi , che Zaieuco proibì il vino 
alle donne fotto pena di morte , pur- 
ché non foife comandato dal medico ; 
c talmente fu gelofo delle fue l.eggi , 
che ordinò, che chiunque tentaSc di 
fare qualche innovazione, folTe obbli- 
ggtq di f«tc Ì4 (tofoAaioag 40IU eoe- 


éft il iollot acciò foie fòl fatto flrstt* 
isolato , fc quelle innovaaioni non fi 
fofero ritrovate migliori delle Leggi 
tiii flabilite. Diodoro di Sicilia attrì. 
buìlce la medelima cofa a Caronda j 
Legitlatorò de’ Sibariti . 

ZALUSKt e Andrea Grifoftonio) Ve> 
feovo di Ploclcot poi di Varnia, e gr. 
Cancelliere dì Polonia, era figlio d’A- 
lefTandro Zaluski Waìwoda di'Rava . 
Egli ebbe molta parte in tutti gli af- 
fari importanti dello Stato , e m. il i. 
Maggio 1711. d’anni di. La fna Prin- 
cipal Opera è Una Raccolta curiofa di 
Lettere Latine ffampatc nel 1709, e 
17II. in 3. Volami in foglio. Qitefie 
Lettere contengono nn’infioitit di fatti 
intereffanti fopra la Storia di Polonia, 

ZAMOLXIS, Schiavo,e Difcepolodi 
Pittagora, Geta di naiione, accompa- 
gnò il fuo Maeflro io Egitto. Egli ri- 
tornò in appreso nel fuo paefe , ove 
Incivili ì Goti, e i Tartari. Quelli po- 
poli dopo U fua morte lo adoravano 
come un Dio . 

_ ZaMOSKI ^Giovanni ) Gr, Cancel- 
liere, e Generale delle armate di Po- 
lonia, ed uno de* piò. valenti MiniHrì 
dì Stato del Scc- XVI. era figlio dì 
Stanìclao di Cllelm, Cittì della Ruffia 
Roda, uomo di un gr. merito. Fu al- 
levato con gr. Cura da Tuo padre , e 
mandato a Parigi , ove fhidiò Rettor. 
fottoTurnebo , e Lambino , la FiloCo- 
fìa fotto Giacomo Carpenticr, e le Ma- 
lematichc fottn Pietro di Penna. Egli 
fi portò in appreffo a Padova, ove ap- 
parve con tanta diflinzione , che fu c- 
letto Kettorr dell’ Univerfità . lo que- 
Raooorcvolc funzione egli compofe in 
latino i fnoi Libri del Senato Romano , 
e del Senatore Perfetto. Ritornato in 
Polonia fu' innalzato agli impieghi i 
piò' pnfiderevoll delio Stato, c fu uno 
degli Ambafeiadori mandati a Parigi al 
Duca d’ Angiò nel rs73. a pórtare a 
quello Principe gli Atti della fua ele- 
zione alla Corona di Polonia. L’an- 
no fcgoentc Stefano Battori , Principe 
. di Tranfiivania, cfTendo falito fui Tro- 
no di Poloni.a , talmente Rimò Zamos- 
kì , che gli diede la fua nipote in ma- 
trimonio , lo fece Gr. Cancelliere del 
Regno, e poi Gener. delle fuc armate. 
'Egli gfloridfamente li portò iir' quelli 
grandi impieghi . Riprefe l’arrogan- 
za di Balilidc , Czar di Mofeovia , li- 
berò la Poleria , la Volclia . c la Li- 
vonia del giogo di anello formidabile 
vicino, gli fece un^afpra guerra, e 
aSiediò nel maggior rigore d- invrsmo 
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la Citth di Pfetknw nella Mofco'via t 
Durante quella affedio alcuni Sig. 
lacchi efiendoli avanzati per curiolitS 
in luoghi fuor di manof dicci!, chd 
abbiano iìtrov.ato il Libro della Rep, 
di Ciceronr, fcritto in lettere d’oro y 
c Tei giornate lontano da quel luogo 
trovarono la Tomba d’ Ovidio, in u- 
na dcliziofa valle prelTo d’una Fonta. 
na. Chccchò ng lia di' quello fatto, 
Stefano Battori eRendo morto nel 158^. 
tin gr. num. di Sig.. Poloneli vollero 
incoronarlo Re di Polonia: ma egli 
non volle, e fece eleggere Sigifmon- 
do. Principe di Svezia, che io fece 
falire al Trono malgrado di tutti gli 
sforzi dell’ Arci-Duca Maffiihiliano . 
^motki fu zelante Protettore de’ Let-- 
teraci , e delle l^ienze . Fece fonda- 
■te molti Collegi nella Polonia , egli 
vi chiamò con delle penfìoni i più dot- 
ti uomini d’Europa, e fondò egli flef- 
'fo dna bella Univeifitì nella Cittì , 
che fece fabbricare,, e che porta il fuOL. 
nonie . Mori nel d' anni do- 

po d’aver meritato colle fue eroiche 
azioni il nome gtoriofo , di Ùifenfore 
della Patria , e di Protettore dello 
Seient(f . 1 

ZAMPIERI , Pittor ccl. Vidi Dome- 

nichino . 

,, ZANARDI (Michele) da Bergz- 
„ mo , nacque nel 1570'. Suo padre fu 
„ Valerio Zanardi Gentiluomo Serga- 
„ mafeo di grao qualità , c fua m»- 
„ drc fu figlia di Paolo Zanchì , unor 
,, de’ principali Giurcconfulti , , e Pro- 
„ curatori di quella Cittì . Michele 
,, dopo cffcrc Rato fotto la cura dell* 

,, AVO materno, ed rSerfi approfittato 
,, delle Belle Lettere, 15 te' Rcligiof», 
„ di S. Domenico in S. Maria delle 
,r Grazie di Aiilano,- c dal’ Cardinale 

Oiangirolamo Albano fu mandato* 
„ allo Studio di Bologua , c vi Rette 
,V dicci anni , « fc’ tanto profitto nel- 
,, la Filofofia, e Teologia, che ivi fiz 
,, fatto Lettore , e dipoi paTsò nell& 

>, Lettura di Teologia in Milano , 

,, Verona , Cremona , Venezia , c 
„ Faenza j ed ebbe due carichi , da 
„ Maeliro dello Studio gcocrale dC 
n S. Domenico di Bologna j a di Bac- 
,, celliere ordinario ^ e fa aòco di- 
„ chiarato Rrggcnt.e in effr) Srudio ^ 
,, e MacRro di Teologia dì Provincia; 

„ ed eletto Priore, egli non volle ac- 
„ cettarlo . ScriRìt e IVgmpò : Com~ 

„ mentori» in primam pariemSummte 
y, Sanlìi , Angtliti Dolori! 

„ Tkoma Afuin^iif &c. Comra;^ta-i 
K 3 „ rii* 
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„ ria in TraBatum D> Tbama Afut- 
,, natis dt TatiBiffima Trinitasi Qùm~ 
tifliov}' Commentari» in TraOatum 
„ de ^nfylit Div. Thom0 ^quina- 
,, ut QueJUo jo. Commentala eum 
,, quafliombut tn duodteim iibret M#- 
,, tapb/pe£ /Irìflottlit dee- Commenta- 
,, ria eum qutf/lienUfts « ^ dubiit 
„ in elio libro! dt Pbffioo auditn A- 
,, rijlotelit : Di/putationet de Tri- 
„ plici Vniverfo tallir elementari , 
,, ér mixto. parvo bomine tfe. Pars 
„ prima Direliorii Tbeologorum ae 
,, Confejfotum , ad fummam fere a- 
„ tonium C^iium eonfeicntig &e- Di- 
„ reSorii Tbeologorum ad fummam 
,, /«re «rnoffim Cafuum canjtientia, 
„ paurfeiunda , in duat pèrtet divi- 
^,fa , Direliorii Tbeologorum i ae 
,, Confejforum , part fttunda , fetun. 
,, da p^rtit <pe. Part tenia DireBo- 
,, rii Tbeologorum , ae Confefferum , 
,, qua eji de non mentiendo tn fingu- 
,1 lari « in habet S ummam pra- 

„ Biee Criminali! in fero fidai , Ee- 
,, eleftafltto , tr laico Cre. V, Teat. d' 
„ Uom. Leit. Ghil. 

,, ZANBERTO C Gio. } Vcoezianof 
vifie nel XVI. Secolo, e fn Mae- 
„ Aro di Daniello Barbaro nella Prof" 
,, pettìva* ‘ 

, ,, ZANCA ( Ciò. Tommafo ) di Ca. 

poftlaro , fu Medico . e Lettore nello 
,, Studio Nappi, nel XVII. Scc. e la- 
fciò e|{li pubblicato con le flampe ; 
„ Soluuonts eontradiBienum in diBit 
Atift- in prologo i. Pbpficorum dilu- 
„ eidatet 0‘«. Neap, fine anno & im- 
«• peefi 

„ ZANCHI ( Bernardo} Fiorentino, 
,, fa uno de’ fondatori dell’ Accademia 
„ della Crufea nel IsSl. 

,,ZANCHI CFranccfco} d’Aleano, 
nel Territorio di Bergamo, Giure- 
,, conf. del XVI. Sec. fu padre di Gi> 
„ rolamo faraofp'Apoftata della Catto. 
„ lica Religione, e fratello cugino di 
„ Paolo uom dotto, padre di Balilio 
„ elegante Poeta Latino, eGìan|rife- 
,, nomo Canonico Lateranenfc , e Scrit* 
„ tore erudito . 

„ ZANCHIO, o ZANCO (Bafilio} 
tino d'.-’piit liotti Domini del Sec. XVI. 
era di Bergamo* Vefll l’abito di Cano- 
nico Rrgolarr , c s’applicò con un ar- 
der etìremo alle Umane Lettere, alla 
Filofnfìa, e alla Teologia . Fu fatto poi 
Cuftude della Biblioteca del Vaticano , 
<d occupò gtoriofamente quello pofto 
con foddisfarioRC degli uomini Lette- 
rati i ma verfo- la 6ne de’ Ivoi giorni 
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crudelniente pcrlcguitato, c n. a 
Rema con gr. (entimento di pietà nel 
ISdo. Vi fono di lui varie Op. in ver- 
Yo, e in profa, che moRraao la (un 
erudizione . 

ZANCHIO C Girolamo} uno de’ P’ià 
celeb. Teologi Proteftaqt' , na^ue acl 
Alzano, in Italia a’ la. Febbrajo ijtd. 
Egli entrò nella (^ngregazione de’Ca- 
nonìcL 'Regolari di Lacerano d’ an. IJ, 
e s’ applicò con ardore alla FilofoSa , 
’c alla Teologia Scelaflica , e con gran 
diftinzione; ma Pietro Martire Cano- 
nico della medelima Congregazione , 
«vendo abbracciato gli errori de’ Pro- 
tettanti , li comunicò a molti de’ fuoi 
Confratelli , e tale imprcSone fece fc»- 
pra del loro fpirico , che nello fpazio 
d’un anno Zanchio, e ì7. altri Con- 
fratelli abbracciarono i mcdcfi erro- 
ri, ed abbiurarono la Religione Catto- 
lica . In quella maniera egli ufcl dal fuo 
Ordine dopo an. i8- net 1550. Si portò 
ne’ Grigkini, . poi- a Ginevra, donde 
Pietro Martire lo volle condurre in tnr ‘ 
gbilterra per edere Profeffore di Teolo- 
gia a Londra • Ma egli amò piuttoflo 
di Rabilirfr in Argentina. Egli vi l{ 
ritirò nel 155}. e v’ infegnò la Sacra 
Scrittura , c la Filofolia d’ Ariftotile • 
Due anni dopo fu aggregato al Capito- 
lo de’ Can. di San Tommafo . Zan- 
chio era tra i Proteflanti il piil mode- 
rato. Egli amava la pace, e non vo- 
lea intraprendere difpuie d< Teologia ■ 
ma non potò fcanfarfene . I Proteflanti 
l’accufaroao d’errore, e #i pcopofero 
di foctoferivere un-, Formolario . Egli 
lo lottofcriffe con qualche rcltnzmne ; 
ma contuctocìò i tuoi Awerfar) non 
tralafciarono di gridare contro Ini . 
Egli rinunciò il fuo Canonicato , di- 
mandò la fua licenaa, e fi ritirò ig 
Argentina nel 156$. Poi fu fatto Mini- 
Aro di Chiavenna picITo i Crigiqni fino 
al isdS. nel qual' tempo fi portò a Hei- 
delberg , ove fu Dottore , e Profitfote 
di Teologia . Egli ra. in quella Città 
a’ 9. Novembre 1590. Havvi una fua 
voiuminofa Opera contro gli Autit'iai- 
tati , che compofe per le fullecitazioni 
di Federico 111. Elettore Palatino. £' - 
pur anche Autore di molte altre Opc. 
re. 

M ZANE C Jacopo} Veieaiano, na- 
„ to nel 1519. da una famiglia nebilif- 
„ lima, fu ammaettrato nelle feienze, 

„ e nelle ani liberali, c riufcl trinato- 
„ re di grido, e uno de’ piò gentili , 

„ che viveflero nel fuo Secolo ; onde 
i, abbiamo di lui le Rime, c i S«nct- 
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li Aptfl- Superbi net trionfo 'decli 
„ Eroi illuftti Veneti , Bernardo TaJJo 
’ nell’ Amidigi , Francefeo Saverto 
„ Quadrio., e altri affai fanno di lui 
«« lodevole rimembranaa • 

il ZANNlCHELLl(GiangiroIamo) 
di Modena, ove nacijuc nell Aprile 
del idtìx. Fatti in patria i primi (ludi 
paftò a Venezia, ove ^el id84 fu ag- 
gregato a quel Collegio degli Spezia- 
li . Egli inventò le fimofc pillole 
dette del Piovano di S. Fyea^. La 
Chimica Farmaceutica fu uno de prin- 
cipali fuoi (ludi., come appare dii 
Promptuarium renn^diorum Chymuo^ 
rum, che ftampò nel 1701. Prefe poi 
genio allo Audio de’ Fo(0:i, c dell al- 
tre cofe naturali, e vi fece maraviglio- 
(i progrefG ; mori finalmente agli un- 
deci di Gennaio del I7i9- Gli Autori 
della ItalilUi gli han fat- 
to un elogio T. VI. »rt. V. p.. u». 
fol. 19. Oltre il citato Prontuartohi 
compolio altre opere , come una Dif- 
fertazione de ferro, e/uf^ue ntvis pre- 
parationt 17U- de MfHophflh pelagi- 
no, ahague piantala marina anonftna 
1714. de qaoianr infeBo aquatili tS'f. 
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„ ZANNIO CFrancefco) Poeta La- 
„ lino del XVI. Sec. conapofe diverfi 
„ Latini Poemi . * 

„ ZANTANIC Antonio) Veneziano 
„ del XVI. Secolo, ci lajfciò alcune 
„ Pite degl' Imperadori da Giulio Cefa- 
,, re fino a Domitiano nel lib. dell 
„ Immagini con tutti i roverfi trova- 
„ ti, e le vite degl' Imperadori , trat- 
„ ti dalle medaglie , dall' Iftona degli 
,, Antiehi , dp Enea Vim . 

„ ZANTI C Gio. ) Bolognefe del 
„ XV. Secolo, ci lafciò un l'b. fopra 
„ la Riformo deli' anno , eh è molto 

f* • 

. „ ZAPPULLO C Michele ) Napoli- 
„ tano, nativo di Cap.rceio , Giurecon- 
„ fulto, e Aftronorao del XVI. Seco- 
„ lo , dii alla luce ; Il Sommano 
„ ifiorieo , Commentar, fuper Prag. 5. 
•„ De adminiflrat. rerum ad Civitatem 
y, pertineiltium eum cbronolog. legurn 
M Civilium & Canonicarum Longobar. 
„ dorum & feudorum j IJÌoria di quat- 
„ tro principali Citta del Monlo, Gè- 
„ rufalemme , Roma , Napoli , e Pe- 

”^*ZAR ABBINI C Onofrio) di Coti- 

„ gnola Terra della Romagna, nato 
nel 15JJ. egli fu un «omo, c per 
,, eccellenza di dottrina, e per bontà 
„ di vita, degno d' clfcr ammirato 
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„ con ogni commendazione . Da’ pri- 
„ mi anni della puerizia diede fegni 
„ cvidentf, ch’era per darli alle Let- 
„ tere ed alla Religione e che fateb- 
„ be Rato in quelle, ed in quella un 
„ chiaro efempiu a molti , ed un raro 
„ ornamento della (ua patria, e della 
„ famiglia . Di tredici anni in citc.x 
,, entrò per fcrvire a Dio nella Con- 
,, gregazione de’ Canonici Regolari , e 
„ vefti l’abito di effa nel Convento di 
,, S. SaUadore in Bologna. Studiò le 
,, L.-tke;e Umane in qqella Citta , ed 
,, in "Perugia la Filofofia fono Fraii- 
„ cefeo" Piccolomini celcbratitTimo , ed 
,, il pili fard Filofofo dell’ età fua , 

„ ed ivi attefe parimente all» Tcolo- 
„gia. Fu egli,, e per ar^e , c per 
„ natura ugualmente faconqo , e fc- 
,, condo cosi nell’ Idioma Latino ^ 
,, come neir Italiano. Alcuni valcnt 
„ uomini Letterati fecero di quello 
„ Padre menzione lodevole ne’ Icritti 
,, loro, ed in particolare Carlo Sigo- 
nio famofo Profeffore di Umane I.et- 
„ tere . che ne fenffe in La'tino la 
„ fua Vita , c Borgaruzjo Borgata- 
,, X.Ì la traduffe in Italiano; e ci la- 
,, fciò tra 1’ altre Op. Della Nobiltà 
,, civile , e Crilitana , libri quattro T 
„ Dello flato Pergìnale , Maritale y 
,, e Pedovile, libri tre, Delle Omelie 
„ fopra le Domeniche , e fefle prtitct- 
„ pali de' Santi : Omelie fluadrage- 
yy fimtliy ec. Prima Parte ■- Secon- 
„ da Parte delle Omelie Quadragefi, 
„ mali : Delle Materie , e de Sog- 
y, getti predicabili , trattati feconda 
„ » ordine offervato dal Beato Re Oa~ 
yy vid nel Salma Mif etere mei Deui, 
„ parte prima , che contiene libri ^ 16. 
„ Parte feconda, che contiene libri ij. 
„ Pane tf'X.i , che contiene libri tre .* 
„ Ragionamenti famigliari utili , bre- 
,, vi , e facili fopra te fefle de' S antl 
' y\ correnti per lutto i' anno: Delle 

„ grandetXOr l^aflegx^ 1 * varietà dell 
„ umint vita libri tre: Rime fpiri- 
„ tualt , Giardino amenijflmo per qaa- 
,, lunque flato di perfone , ed in par- 
„ ticolare per q’ielli che hanno gover- 
„ no de’ popoli, e delle anime Criflia- 
„ ne , ed anco per l( Prsdicatori del 
,1 Perbo Evangelico ■ Si vedono anche 
,, del luo alcuni Libri Latini di cofe 
„ Ecclefiafliehe , ed un Compendio di 
,, Logica ec. Vedi Teatfh d'Uom. LciC. 

Ghtt, 

Z.^RATE C Afloflino di ) Scrittore 
Spagnuolo , fu mandato al Pnù nel 
JS4J. in qualità di Teforicrc Generale 
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delle Indie. Ritornato fu im)>iesatft 
tie’ Paefì Baffi negli aditi della Mone- 
ta. Havvi una Tua Storia della feoper- 
ta , e della conquida del Perù, la cui 
miglior Edizione in Ifpagnuolo è quella 
d’,Anverfa nel ISSS- in 8. Quella Sto- 
ria fu tradotta in Francefe^ e ftampata 
in Amflerdam nel 1700. i. voi. in la. 

ZAZlO ( UlricO) o Ulderico^ dotto 
ijiureconfulto Tedefeo , nacque a Co. 
ilai^za nel l4dj. Fu alla prima No- 

Ì aro di quella Città, poi Dottore, e 
’rofeiTore nel Dritto a Friburgo , ove 
m. alli 14. Novembre tsjj. d’anni 74. 
llavvi di lui; Intelltlhis L€gtim fingu- 
Jares : Trilìatus de Judeorum Infanti- 
èui baptigfindis : Epitome inufus Feu- 
dales &e. od altre Opere flimate, e 
ilampate durante la fua vita . Quelle 
che furono Ilampate dopo la fua mor- 
te non fono punto flimate. Giovanni 
fuo figlio, fu PrnftlTore nel Dritto a 
£afilea, poi Corfiglicre d' Stato degl’ 
Jmprrad. Ferdinando I. e Maffimiliano 
li. Egli m. nelisdj. Vi fono di queflo 
liltimo pur anche delle Opere di Ciu- 
jrifprudenra . 

„ ZECCHI C Uelio ) di Bidiccioli 
,, tetra qel dillretto di Brefcia, vìflc 
circa al 1590. con celebrità di no- 
me, e fu Canonico Penitenziere del 
„ Duomo di quella Tua patria . Egli 
,1, col facondo , e fertile ingegno atte- 
„ fe con grandi llimn profitto agli ftu- 
di cosi di Filofofia, e Teologia , 
3, come di Belle Lettere : e il tempo, 
„ che .da’ negozi domcflici , e dalla 
3, refidenza del fuo Canonicato invo- 
3, lar potev.'i, tutto l’impiegava a 
3, compo-re diverfe Opere alla fua 
3, WofcffioDe\.coPvernenti , dalle qua- 
«, W fi fa ceniffima congettura quan- 
3, re egli fotte nelle fuddette feienze 
3. rfercitato.* onde lafciò date alla pub- 
3, blica luce; De Beaeficiit, dr Pan- 
3, fi&nibus : Cajus Epijcopo refervati i 
3, De IrflrtiBìone Clericonim : De-Ddu- 
3, nere Epifcopali ; De Civili , & 
„ Cbrijìiana Injìiiutióne : De Prinri- 
3, pis gdminijhatione >• Refponjunt Ca- 
,, funm Confcientiie : Summa Tbeolo- 
3, g '£ •• .TrafÌJtus de Indu/geniiit , ^ 
3, Jvbitan ; TrsSìatui rnter miiitemfft- 
3, cruin dfe. ^alìaiui de Privilegiis 
„ Pre/ef. Trai ìattit de Sacramentis : 
3, TrcBatns de Lifuris. Dedicò egli 
3, quelli libri al Sumino Pontefice Cle- 
3, mente Ottavo, al Criflianiffimo Re 
,. di Francia Arrigo Qnarto, c alli 
3 . Cardinali Morofini, c Valero. Gbil. 
t, Teatr. d'Ucm. Leu. 


ZEFIRO , *. a d. ebe porta la -vi* 
tOy da v/rn, e portare y Dio 
del Pagancfimo, era, fecondo la Favo- 
la, figlio dell’ Aurora, c ;>roanto della 
Ninfa dori y fecondo i Greci , oiXFlo- 
TO y fecondo i Romani . Prefedeva al 
nalcere dc’Fiori, e de’ Frutti della ter- 
ra , rianimava il calor naturale delle 
piante: e con un foffio dolce, e dilet- 
tevole, dava la vita 3 ogni cofa. Rap»- 
prefeniavafi folto la figura d’ un gio- 
vane , e d’ un’ aria affai tenera , e aven-. 
te fopra il capo una corona compófla 
d’ogni forte di fiori . 

ZEFIRINO f S. ) fuccelTe al Papa 
Vittore gli 8. d’Agoflo nel joi. Gover- 
nò fantamenie la Chiefa, e m. a’ 
d’Agoflo nel 119. Le due Epiftole « 
che gli li attriboifeono , fono fuppofle . 
Cai li Ilo I. gli fuccette . 

ZTEGERS" C Tacito Nicolao 5 Fran- 
cefeano del XVI. Secolo, nativo di 
Bruttcllfs, fi refe valente nelle LìnguCy 
ed intorno a ciò che s’afpetta alla Sa- 
cra Scrittura. M* a Lovanto a’ ad. A- 
golloi 5 S 9 . Vi fono delle fue Correzio- 
ni fopra la Volgata; delle annotazioni 
fopra i luoghi 1 più difficili del nuova 
Tellamcnto; c una Concordanza. deL 
nuovo Tcflamento . Quell’ Autore era 
poco Critico. , 

,, ZELAJA ( Antonio ") nacque no- 
„ burnente in Palermo a’ 31. Decem- 
„ bre de! 1078. da D. Pietro Zelaja Ca- 
n pitano della Galea della Sqqadra di 
,, S'cili.a, nativo di Pittoria C'itb della 
„ Bifragiia . Egli mediocremtnte nel. 
„ le Belle Lettere fu verfato ; ma atta! 

„ più fi diftinfe al fuo tempo per la 
„ fua gran bontà , e pìotà Crifliana . 

„ e per lo fuo fommo valore neir 
„ arme . Fin dal 1697. nell’ età fua 
,, di 19. anni ottenne onorevol carico 
,, nella Squadra della Galea del Re- 
„ gno di Sicilia ; c nel 1701. fu Elct- 
,, to di Meffina ; nel 1711. Tenente 
„ d’ Infanteria della Milizia di quel 
„ medefimo Regno . IndJ nel 1713. 

,, per Io Tràtizto di Pace couclufo 
„ in Utrecht ceduta la Sicilia da Fi- 
,, lippo V._ a Vittore Ame'dco Duca 
„ dj Savoia , fervi quel Principe 
„ colla carica di Tenente della fletta 
,, Squadra di quel Regno fedeimcn. 

,, te fino al 1720. che il medefimo 
3, pafsò all’ Impcrador Cario VI. Si 
,, portò dopo ricevuto il . reai ptr- 
„ metto nelle Spr.gnc , e fu coll’lflcf. 

„ fn grado .immetto al fervizìn delle 
,, Galee di quella vafl.i Monarchia ; 

,, e nel 1714. fu dichiarato Capitano 

yy prò- 
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„ proprìrtatio dell* Gafct d! J*. Vtìif- 
ri fci e dopo varie militari fpediaioni 
r, avendo fegaico I* Infinte di Spagna 
,, alla conquifla de|1e due Sicilie nel 
n >73 S- dal medefimo il coman- 
do della fua Galea Capitana .* e nel 
SI >738< 1’ onorò del Tir. di CefT- 
rf di Squadra , e di Marefciallo , e 
«< finalmente della carica fli uno de’ 
y, Minillri Militari della fua Sufirttn* 
,, Reai Giunta di Guerra, con quali 
,, onori a' aj- Aprile del I73i> pafsò 
a miglior vita con nnivertala cor- 
„ doglio- Lafciò di-fci e di*D. An- 
„ gela Purcari Mcffinefe quattro fi- 
,, gliuoli, P. Niccolò Zrlaja Capitano 
„ Comandante delle Galee, con gra* 
,, do di Còlonncllo , D. Michele Ze- 
f\ laja Maggiore del Reggimento de’ 
,, Dragoni del Principe con grado di 
Tenente Colonnello • D. Lucia, 
,1 dònna di fomma prudenza , ma* 
,, ritata con D. Antonio Cortada Bri- 
,, gadiero dell’ Elercito di S. M. e 
,, Colonnello del Reggimento de' Dra- 
„ goni di Bofbone, e D. Maria ma- 
„ ritata con D. Gio. de Sereno Capi- 
,, tano d’ Infanteria delle Galee di Spa- 
„ igna 

n ZENO ( Antonio ) Veneziano^, 
,, nom dotto in Greco nel XVI. Sec- 
,, commentò alcune cefe di Tucidide, 
,, e altre opere. 

IT ZENO-( ApoRolo ) Cittadino Ve- 
neziano, al quale I’ Italia deve il gran 
Giornale de’ nofiri Letterati . Fu buon 
Poeta', migliore antiquario , e .nella 
Storia letteraria verlatiflìmo, come di- 
moftrano i d toggi delie fue Lettere , 
Rampate in Ven. nel r75j. i due tomi 
delle DilTertazioni Volfianeq. t-i. Ven. 
1753- d le annotazioni fne poflume 
fopra la Biblioteca della Eloquenza 
Italiana di Monfignor Fontanini . Mo- 
ri agli undici Novembre ipso. aven- 
do lafciata a’ PP. Domenicani una 
preziofa libreria . Ua lungo elogio di 
quello grand* Uomo aniatò fingolar- 
mcnte da Carlo VI. Imperadore , che 
per molt’ anni il volle prcSlo di fe 
per Poct.s fuo , e Storico ancora , 
ò fiato fatto dall* Autore della Sto- 
ria Letteraria d’Italia T. III. p. 68j. 
J*Sg’ 

„ ZENO C Jacopo ) Vener. nato 
n nel 1417. forti nel Battefimo il no- 
,, me di Ranieri, qual cangiò poi in 
„ quello di Jacopo per memoria del 
„ fuo genitore a migliar vita paCato; 

„ c fatto Uom di Chiefa per lo fuo 
,, profondo fapcre fu prima eletto Re- 
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r, ferendarlo Apofiolico, c ìM appref< 
,, fo Vefeovo delle due Chiefe allora 
„ unite di Fcitre ,- e di Belluno; e 
r, di li truferlrò in Padova, ove mo- 
ti li nel 1481. Di Ini fi trovano oltre 
„ alcune Orazioni ; PHa #. Nicolai 
„ Alhergati Carthufiani Epifeop, Ba» 
,, nonhnfis i De vita enortbur, re- 
„ bufque geflii Caroli Zini Penati ai 
„ Pium II. 'Pit0 Summarum 'Pénti/ù- 
„ cura , Repetitio/tet , ir Difputattontt 
„ ere. 

„ ZENO C Niccolò ) Senatore Venez. 
,, del XVI. Secolo, fcrifi'edell’Or/grne 
„ de’ Barbari, e le Deche univerfair 
,, de’Rggnj , e dejle Stazioni come af-. 
,, ferifee il Sanfovino . 

ir ZENO C P. D. Pier tetetino ) 
Somafeo, frltello d’ Apollolo , m- a’ 
30. di Giugno I73a- Era Ùomo nell* 
Stona Letteraria, nella Critica , e 
nella lingua Italiana di molto valore. 
Ito a Vienna II fratello, continuò moN 
ti anni jl Giornale de’ Letterati d' Ita* 
lia. Ebbe mano nella riflampa de< 
gli Storici Veneti fatta dal Lovifa, in 
quella dell’ Opere del C4fa fatta dal 
Palmello, e fippnre.nella riftampadell* 
Iftoria della Volgar Pdelia-, e de'Conl- 
«nentarì del Crefeimbeni . Varie cofh. 
ancora tradnffe dal Francefe , come l* 
arte di penfare dell’ Arnaldo, c parte 
delle Prediche Qnarefimali del P. Bour» 
deiove . Leggali I’ elogio fattogli nel- 
la parte II. del Tomo XXXVlII. del 
Giornale de’ Letterati d’ Itilia pag. i. 

Jfse- * 

„ ZENO ( Rinlero) Doge Venez. 44.' 

„ eletto nel lija. emendo Podefià ft 
„ Fermo. Al fuo tempo fi tolfc Pado* 

„ va di mano di Ezzelino da Romano, 

„ e Michele Paleologo occupò l’ Imp. 

,, di Coftantinopntl (ofiònuio d.a’Geno* 

„ veli s8. anni dopo l’ acquifio di quel- 
,, la Cittì . M. avendo 16. anni di go- 
„ verno . 

ZENOBIA , Regina di Paimira , ed 
Una delle piò illuftri donne che abbia 

S ettato lo- Scettro , dicefi edere nata 
ai Ptolomei , e dalle Cleopatre . El- 
la fu ìAruita nelle Scienze dal eel. Re» 
toreLoagi.no.' Tali progreffi hi fece, 
ch’ella parlava in Egiziano perfetta* . 
mente, e coti bene come in Greco . 
Intendea pur anche il Latino; ma non 
osò mai parlarlo. Proteggea i Lette- 
rati , e pòdedea si bene l’ IRoria d’ E* 
gitto, e l’Orientale, che ne compofe 
un Rifirctto . Quella Principeifa ave* 
letto anche in Greco l’ Ifloria Roma- 
na. Era l>clla, cafia« fobria , e cor.ig. 

gio- 


01 < • Avendo fpofito Pdriuto 
principe Saracino, ella contribuì mol- 
to alle cran vittorie, cfa'egli riporti 
fopta i Pcrlianl , e ch^ corifervarono, 
t’Orieptc ai Romani, quando dopo la 
srefa di Valcriano era cofa mólto pro- 
Babilt, effe Sapore loro avrebbe tolto 
iquel paefe. Gallieno per ricojofcere 
un (crvizio si importante , la dichiarò 
Augufla, < Odenato Impennò- nel idq, 
jbopo la morte, d’ Odenato, lllcnobia 
Xegnò con autorità,' e con gloria; 
erchè Er?nniano , e Timolao fuol 
gliuoU per la loro tenera età non 
portavano , che' ij imme , e la ve-’ 
He d’ Imperadore . Ella confer.vò. le 
Provincie, eh’ erano Hate fotto l’ob- 

Ì edienza 4’ Ornato , s* impadronì dell’ 
gitto , e pnparavaC ad altre con- 
quifle, quando l’ Imper. Aureliano lì 
portò a farle guerra . QucAo j^rincipc 
avendola vinta in due battaglie 1' af- 
fediò in Palmira . Zenqbia fi dìfcle 
coraggiofamentc ; mà vedendo che la 
Città farebbe Data coftrerta a render- 
fi, cOa fq ne ufcl fegretamente . L’ 
Imperadore la fece con tanta diligcn- 
aa feguire, che fu prefa mentre flava 
per vantare 1’ Eufrate . Ciò avvenne 
nel Aureliano le falvò la vita, q 
la fece fervitc a( fuo trionfo, c gli af- 
ferò vicino a Roma 'Una Cafa di cam- 
pagna, ove e&a Mfsò il ;eflo de’ fuoi 
giorni co’ fuoi figliuoli . Tutti gl’ I- 
florici le danno magnifiche laudi. Con 
tutto ciò alcuni fofpcttàno, th’ elTa 
acconfentilTe, che MeoAio afTaffinafl'e 
Odenato ,. fuo fpofo, nel ad/, perchè 
quelli non dimoflrava già Canta tene- 
rezza ai figliuoli di Zenobia , quanto 
a Erode , fuo figlio, chc'avca avuto 
da un’ altra moglie . E' pur anche 
rimproverata d’ avere protetto Paolo 
di Samofata, quantunque foffe flato 
condannato nel Concilio d’ Antiochia; 
protezione, che impedì, che quello 
'Vefeovo non fu cacciato dalla fua Se- 
de , mentre ella regnò. Non bitogna 
confonderla con Zenobia moglie diKa* 
-damiflo Re d’ Iberia , il', quale fug- 
gendo davanti gli Armeni conduffe le- 
«T> Zenobia. Quefla PrincipcITa eflendo 
vicina ai parto, pregò Radamiflo, che 
TuccideiTe. Si arrefe con pena alle vi- 
ve fue iflanze, e la ferì con un colpo 
di fpada ; ma alcuni pallori avendola 
incontrata, le falvarono la vita l'an. 
51. dì G. C. 

ZENODORO , abile Scultore Greco 
che fioriva al tempo di Nerone. Fece 
la Statua CololTalc di qucHo Principe 


di Ilo- piedi d’altciìei, e quella di 
Mercurio. 

ZENONE d'Ele.a, altramente 
in Italia , uno di’ principati Filololr 
deir anùchità , fioriva verfo I’ anno 
564. av. G. C. Egli fu Difccpolo di 
Parrpenide , ed anche fecondo alcuni , 
fuo figlio adottivo . Arinotele lo fa 
Autore della Dialettica, ch'egliavea 
ritrovato pei confondere ogni cofa , 
è non per rendere chiara qualche co- 
fa ; perchè egli non fe ne ferviva che 
per difputare , per criticare, c im- 
brogliar.ie prò, e contro coloro, co’ 
quali difputtava , acefò non fapeRero da 
qual pane volgerfi . Egli avea qua- 
fi i medefimi fentimcnti di Senofane , 
c di Parmenide intorno l’Unità, 1’ 
Incomprenfibil’ità , c l’Immutabilità 
di tutte le cofe. Non havvi però al’- 
cuna apparenza eh’ egli abbia lofle- 
nulo, (he non vi i cofa alcuna neW 
Univerfo , CQme alcuni gli hanno rim- 
proverato i (he che ne fia , egli propo- 
nea degli àrgomentì imbrogliatiflKni 
fopra 1’ efiflenza del movimento , vd 
Arili, nel 6. Lih. della lua Pifica ce ne 
ha confervato alcuni , che fono fottilif- 
fimi , principalmente quello detto -f- 
chitl* . E' cola molto vefifimìte , eh’ 
egli ne abbia propofli molti altri coa- 
tto r efiflenza della eflenfione, del Vuo- 
to, del tempo ec. Siccome egli vide 
lungo tempo prima dr Diogene il Ci- 
nico, è cofa certa, che ^tt> coloro , 
i quali dilTcro cbeqnefto Filofofo area 
confutato tutti gli argomenti di Ze- 
Aonc Copra il movimento , o paScg- 
giando , o dando di volta due ò tre 
Volte per la fua Scuola , fi fono in- 
gannati- Non vi è alcuna apparenza , 
che Zenone infegualTe, come penfano 
alcuni , che la materia è compolla 
di punti matematici . All' incontro 
è cofa piò verifimile, ch’egli folle- 
nelTe , che non può efferne compo- 
fla . Arriaga^ c 100. altri Scolafliti 
Spagnuoli chiamano per ‘verità Zefinnr- 
fti quelli, che' tengono, che il conte- 
noto è compollo di patti indivìfibll!, 
e non diflefe; ma non adducono alcu- 
na Coda ragione , che Zenone fuSie di 
quella opinione. Narrafi, che oltre 
mudo s’adirò contro un uomo che lo 
ingiuriava ; c lìccome alcuni trovavano 
flrana quella fua indegnazione, epii ri- 
fpofe , Je io fojji infenpbile alle $rtgiu- 
rie, lo farei pur anche alle iodi, rilpo- 
Ita , che non è degna d’un Fiiofofo . 
Egli moQroHì più curaggiofo in folle- 
ncr.e le crudeltà , perchè avendo intra. 

. prc- 
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prefo Ji renJerc libera la fot patria, 
èpprera da un tirrano, e- nuefla intra-'» 
«refa effendo Hata fcoperta , foderf# 

Con fermeaza flraordinaria rigorofim- 
mi tormenti . Le circoRanM * 1 “®" 

• fli tormenti fono narrate sì differen- 
temente dagl' antichi , e Moderni Au- 
tori , che troppp a lungo n andrebbe 
fe fi volelTero qui "narrare . In que- 
llo convengono Ja maggior parte , cioè » 
che Zenone ebbe il cuore di tagliarli 
la lingua con i denti i e di fputarla 
fui viro al tiranno, per timore d ete- 
re forzato dalla violenza de* tormenti 

a rivelare i Complici . Alcuni dicono., 
che fti peflato tutto vivo in un morv 

tajo. , _ 

ZENO"NE, cel. Filofofb Greto , na- 
tivo di Càium, nell’ Ifoia di Cipro , 
fu il fondatore della fetta Stoica , no- 
me che fu dato a quella Tetta da un 
portico^ ove Filofofo fole* di» 

fcorrerc . Egli fu gittato da una tem- 
peiia ad Atene , e confiderò in tutto 
il tempo che viffe quefla cofa come 
accidente molto buono per lui, Ì9“*n- 
do i venti , che colà 1’ aveffero rifpin- 
to . Dicefi che un Oracolo avendogli 
raccomandato il cdlor de morti , *gl« 
c’applicò allo Audio, interpretando 
che quello color de’ morti altro non 
voleffe lignificare fe non il 
pallido, perchè i Letterati fopliono 
Arenariamente tali divenire. Zeno- 
ne fu Difccpolo di Grate , _cd eb- 
be un gran numero di feguaci . fcgU 
facea confillerc il fommo bene a vive- 
te conforme la natura , fecondo l uto 
della dritta ragione. Egli non cono- 
fcéa, che un ’folo Dio , ed aminetteva 
in ogni cofa una necefità inevitabile. 
Il fuo feryo vblcndofi approfittare di 
quella ultima opinione, e gridando 
mentre Io batteva per un ladroneccio; 
lo era defiinato a rubare i ai , nfpote 
Zenone, ed anche ad effet e h attuto . 
Quello Filofofo folca dire, ekt jt un 
Saggio non doveffe amare , conte alcu- 
ni joflenevana , non vi farebbe toja pm 
injeliee delle perfone belle , evirtuofet 
plichi effe fattbbono [oltanto amoH' 
dagli ignoranti .' Egli folea pur anche 
dire, che una parte della Scienza eon- 
fìfle in ignorare le eofe, che non jont 
nettffarie che fi /appiano ; ebe u*t 
eo i un altro noi medefimo f che poche 
tofe rendono perfetta u^ Optra y quan- 
tunque la perfeg.. non fia tofa at poca 

momento. Egli paragonava coloro, cne 
parlano bene, e che malamente vivo- 
no, alla moneta d’AUffandria, eh «• 
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balla , mi com$Q#a di cattivo metal- 
lo.. Dicefi , «he Zenone dopo vaa ca- 
duta fi lafciò morire dà fe fteffq adg. 
aa. av. G. C I fuoi Pifcepoli feguiro- 
no fovente il foo ffcalmio. uccidehitofi 
da fe fleffi . Cleante, Ciìfippo , e nif 
altri fuoi fucceffbri , foficncyano , Ac 
calla virtò 1’ nomo polca effare felice 
■a macao «i più orribili togmeati , e 
malgrado della cattiva fortaaa , Mon 
ammettevano che un Dio , che altra 
cofa non era fecondo «fi, cV l’àipi; 
ma del mondo , che confiaeravano «ò-, 
me il fuo corpo , e tutti e due ihqfmi{ 
come un ainimal pe'fott?*' Stoic't 
aveano ntoUe altre ppioioaè alTurdiC-. 
me . Bifugna però confeffare , che tra 
tutte le fette antiche ella Ifo quella , 
che produffe un num, maggiore d uq-, 
mini grandi . Bifogna guafdarfi dì noia 
confotfderla coi due Zenoni , dj uno 
da’ quali abbiam parlato o c/l’ artico-' 
lo , e dell’ altro or ora parteremo , cori 
Zenone celebre Filofgfo Epicureo, na- 
tivo di Sidone , che infegnò la Filo- 
folia a Cicerqnr, ed a Pomponio Atti- 
co , nè con molti altri commemorati 
nella ftqria , 

ZENONE 1 ’ ìfaurìeo , Imnerad. d* 
Oriente , fpofò nel «yg. Ariadna , fi- 
glia dell’ Imperatore Leone 1 . Ebbe da 
lei un figlio chiamato Lfone il giovi- 
no % che fuccelTe a fuo avo materno 
nel 47]. ma effendo morto dicci meli 
dopo Zenone prefe la porpoca , e fe- 
cefi dichiarare Impcr. nel 474. La Tua 
frcgolaca vita lo refe si odiofo , che 
Vcrìna faa maciigna , c Bafilifco fra- 
tello di Verina lo fecero cacciare vcr- 
fo la fine del 47$. Egli affore fe nc 
fuggì in Ifauria, c Bafilifco fu procla- 
malo Imperad. Ma quello dilloluto 
Prìncipe fu pur anche detronizzato nel 
477. da Zetiope , che lo fece rinchiu- 
dere colla (ua moglie, e co’ fuoi figli 
in una Torre, ove morirono di fame. 
Zenone eifendo fiato rillabilito noa 
migliorò punto • Egli perfcguìtò gli 
Òrtodofi , e fotto preiefto di rillabili- 
te l’unione, pubblicò un famofo Edit- 
to, fotto il nome di Bnetieoy ch’era 
contrario al Concilio Calcedoncfe . M. 
nel mefe d’ Aprile l’an. 4)71. d’an. dj. 
Dìcelì che effendo caduto in un gr. le- 
targo dopo d’aver ptefo fonno , Arìad- 
na fua moglie , Ae noa l’amava , le 
fece feppcllire , come fe fofe fiato mot- 
to . Anaftafìo gl< fucceffe . 

„ ZERBO (Gabriello) da Verona, 
,, Medico di profefionc , compofe un 
„ Tiatt. di Notomia , «a Conementa 

,1 nel- 


* «elU MeUfiflc» d’ArIftotèlé , e al- 
tre Op. Onufr. Paitv. Antiquit, P»- 
i, *on. I, 6. 

„.ZEROLA C Tommafo 5 da Béne- 
,, vento fa Vefeovo di Minori nel 
„ »597- e diè alle ffampe .* PraXisSa. 
„ cramenti Pmnitenti0 i Da S. Jièbi- 
y, Ixa , ac Indulgentiif . & Cemnttàt. 
yt fupar BtJlatu indiUionit tjufdem 
„ Anni Tanfi. Prax. Bpifeop. tre, 

,, ZERZAGO C Lucilio ) Milanefe , 
,, figlio di Agofttno ZOxago , famofo 
y, per dottrina, erercitò due Letture di 
y, eloquenza Greca nella fua patria 
y, conferirete , cioè una dal Senato nelle 
y, Scuole Palatine, e l’ altra dallo Spe* 
y,.dale maggiore nelle Scuole di Tom- 
mafo Piatti nella fua cafa iOituite ; 
yy nelle quali condotte perfeverè fino 
,, al fine di’fqa vita, più di quarant’ 
y, an. ed acqnifloifi tZnu lode, iche fu 
y, da divgrfi Principi ricercato a pub- 
y, blìcamente leggere nelle loro Uni- 
y, verfitè . Scriffe f flampò r Dialogttt 
f, da Ambrefiana BiUiathaea a Cardin. 
y, Paderige Borromeo iuftituta : be 
„ Ragantit Hieronfmi Capmi , ejnfqua 
y, nooilijjimorum fratrum eximits lau- 
y, dibui t Orario ì Da Pratrum Piiiorum 
,, Comitum Jfo, Baptifle Ticinenfif Ec- 
,, tiafie Bpifeopi'^ ac Balthaffaris am- 
y> plijfi'*'* 1 fummifqua taudihus , Ora- 
,, aio : Intarprttatio libri pritni Ethi- 
,, eoruta Ariftottlit ad Nieomteham ; 
y, Epijtole veraPantiliarat, drr. Com- 
y, pofe di piik • Perfio a Greco in La» 
,, rinuin Commantarii Euftaibii Thef- 
,, falanicanfis in primum Htmcri tira- 
y, dii libmm, ey Scboh'oruna Theonis 
y, in Arati apparantias : Da Famili» 
,, Mattia , de muhir aliit fantiliii 
,, Mtdiolananfibui : De Ptfte voi. 3, 

„ Oraiionet varii genarii 3. M. di 76. 
,, anni nella fua patria , rultimo gior- 
y, no dell’ artn'o ld3d. e gli fu imito 
y, fopra al fuo Sepolcro un onorevole 
y. Epitaffio. , 

t ZEUGMA (Concilio di ) del 43}. 
«bc rìconofeeva S. Cirillo per Orto- 
dofTo , fenza voler, condannate Neflo- 
rio , e che comunicava con Giovanni 
d’ Antiochia • tiilem. 

ZEUSl , celeberr. ed cccelIentìiSmo 
Pittore dell’ Antichità , fioriva 400. 
anni in circa avanci G. C. Egli era 
nativo d’ Eraclea : ma ficcome vi era 
un gran numero di Città di quefto 
nome, non fi fa prccifamente di quale 
egli foie. Alcuni Dotti conghìettu- 
rano , che era di Eraclea , vicino a 
Crotone in Italia . Egli portò la Pit- 


tura ad una piò alta perfezione , etd 
Apollodoro non la aveva portata . Ea 
gli inventò la maniera di pingere il 
giorno, e le ombre , c fuseceli, princi* 
palmentc ne’ colori . Zoufi divenne rie* 
cbilGmo, si che non piu vendeaifuoi 
Quadri, ma li donava, dicendo fenaa 
finzione^y eàe non potei valutarii quan- 
to meritavano . Nel priocipio facea 
pagare quelli che yoleano vedere le fue 
opere , c perfona alcuna non era ara- 
meffo a vedere la fua Elena, fe prima 
non aarea pagato quindi ne avvenne, 
che i bufi'uni chiamarono quefiu ritrat- 
to, Elena la Cortigiana i Non fi fa fa 
quell’ Elena folTe quella, che era a Re- 
ma al tempo di Plinio , o quella eh* 
egli fece agli Abitanti di Cotone dà 
porli nel tempio di Giunone . Egli 
dipiiife quclf ultima fopra cinque bel- 
lifiìme figli»drlla Città , prendendoda 
cialcuna ciò che avea di piò bello . 
Plinio narra , che quello ecccll. Pitto- 
re avendo contefo il premio della Pit- 
tura con P.irrafio , egli dipinfe si al 
naturale delie uve, che gli uccelli vo- 
lavano fopra per dargli di becco. Par- 
rafio dipinfe una cortina con tanta ar- 
te , che Zeu/ì la prefe per una vera 
cortina, che coprilfe il Quadro del fuo 
Antagonilla , e pieno di confidenza , 
gli domandò , che lì levafie la detta 
cortina, per vedere ciò che fatto avea 
Parrafio i ma avendo conofciutoìl fuO 
errore, fi diede per vinto, poiché egli 
avea ottanta ingannato gli uccelli , e 
Parrafio avea ingannato lo lleffi, Mae- 
llro dell Arte. Un’altra volta dipin- 
fe un giovane carico di uve,, e li uc- 
celli volarono aneora fopra alci fuo 
Quadro j ma egli flelfo conobbe inge- 
nuamente , che la fna opera non em 
perfetta, poiché fe fiato folTe il giovi- 
ne lapprefqntato felicemente quanto 
le uve , gli uccelli avrebbono avuto 
paura di lui . Di difpctto cancellò lo 
uve, e confervò la figutz , nella quale 
non era ben riufeito . Archelao , Re di 
Macedonia , li fervi del fuo pennello 
per l’ornamento del fuo I*alazzo . L* 
uno de’ migliori Quadri di quello Pit- 
tore , tra un Ercole , che Hraagolava 
i Dragoni nella fua culla alla villa di 
fua madre fpaventata . Egli filmava 
principalmente il fuo Atleta, fatto di 
cui fcriffe un verfo Greco , che diven- 
ne celeb. in appreffb , il quale dieta , 
ab' era più facile di criticarlo , ebe P 
imitarlo. Egli donò il fuo Alcmeoe a- 
gli Agrigentini , Zrufi non fi curava di 
terminar preflo le Opere; e fapcndo , 

(he 



citte il Pittore Aetnreo fi gldrltvt'tU 
piogere fictlmente e in poco tempo ,* 
egli diCe che perde/ Egli fi gtoriav* 
àlh incontt0 dtUa fua lenttzXAi par- 
tili ft teli fpendea molto tempo , era 
perthi doveano durare molto tempo . 
Valerio Fiacco narra, che Zeoii aeeii- 
do dipinto una vecchia femmina , tal- 
mente egli rife alla vifta di eueflo 
Quadro , che m. ; ma (iccome niuno 
Scrittore antico fa meoaione di quella 
particolarità , havvi ogni motivo di 
credere , che fìa una favola . Carlo 
Dati compofe in Italiano la vita di 
Zeuii, con quella di Parrafio, d’ApeU 
le , odi Protogene • Qnefta vita fu 
lampara a Firenze nel 16^7. 

,, ZIANI C Pietro ") Doge di Vene* 
,, zia 41. nel noj. fu figliuolo di Se* 
,, bafliano. Al fuo tempo ebbero pria* 

cipiò i Correttori , che providero a 
,, molte cofe avanti che fi venifle all’ 
„ atto di crear il Doge. Vennero an- 
,, che gli Oratori d’ Atene , c di Acaja 

a darfi all’'obbedienza de’ Padri ; e 
„ poco prima fi ebbe l’ Ifola di Can* 
„ dia dal Marchefe di Monferrato .* e 
,, vi fi mandò una Colonia di nobili, 
„ e cittadini . Nello flefo tempo Ma- 
,, ganipano marito di una nipotnrdi 
,, Arrigo Dandolo fu creato Re della 
,, Rafcia dal Papa ; e fi mandò fimil- 
,, mente il primo Podeflà in CoftantU. 
,, nopoli per la Repubblica , che fu 
„ Marino Zeno . Ebbe per donna Co- 
,, Ranca figliuola di Tancredi Re di 
,, Sicilia , e- fi mori dopo 14. anni del 
,, fuo Ducato ,* e fu fedito con quefta 
n Ifcriaione : 

BolliPottnt tandem miki fubdititr 
Jafula Creta. 

,, ZfANI (Scbafiiano ) Doge di Ve- 
,, accia 38. nel ^173- fu il primo crea- 
„ to da undici perfone , e primo creato 
,, con regola, e non tumultuariamente 
,, ficcome ih iacea per avanti . Si d ee , 
„ che nacque da luì 1’ ufo di gettar da- 
„ nari per piazia all’ ufanza degli Imp. 
„ Greci , edi fotro di luì fi foflero crea- 
„ ti divctfi MagìRrati in luogo del Do- 
ti gc • li quale per avanti amminiflra- 
„ va la maggior fomma delle cofe della 
,, Città , e che quefla fu fua invenzione 
„ per levarli da dolo l’invidia, e I’ 
,, odio del popolo nel governo , e eh’ 
„ allora fi loffero altreii flabiliti li Con- 
„ liglitri . Al fuotempoAlcflandro IlI- 
„ fi portò a Venezia , ed ebbe a)uto 
„ cpntra r Impcr. Federigo BarbarolTa . 
„ M. r anno feflo del fuo PrincipatOt 
« fu (epolio C 90 la fegucotc tUriuQK • 


DutMum Titulis dotavi ìngantibut , 
atque 

Papa liber minit fit , Federite % 
tuit . 

ZIEGLERO ( Giacomo} valente FI- 
l'ofofo. Matematico, «Tcologodel Sec. 
XVI. nativo di Landau in Baviera , 
iofegnò lungo tempo a Vienna d’ Au- 
flria. SI ritirò in appreflo col.Vcfcovo 
di PaSau , e m- nel X549. Vi fono mol- 
te fue Opere . Sono principalmente fil- 
mate le fue annotazioni fopra -alcuni 
pafi fcelti della Sacra Scrittura , e la 
Defcrìzionc della Terra Santa, 

ZIEGLERO C Gafparo } famofo Giu- 
reconfulto, nacque a Liplia al lid. Set- 
tembre Idei. Studiò con diligenza le 
Belle Lettere e le Scienze, e fu fitto 
ProfeC nel Dritto a Wittemberga 
poi Configlierc delle appellazioni , e 
del ConciRorio. Fu impiegato daltà 
Q>rte di Sifonia in affari importanti , 
e mori a Wittember» li 17. Aprile 
idpo. Havvi di lui ; de milite Epifea- 
po : de Diaconit% & Diaeonijpt ; de 
Clero Renitente .* de E^feopis : Dello 
Note Critiebe fopra il Trattato di Gfo- 
ere del dritto dalla guerra a della /W- 
te epe. 

ZIGABENO. Pedi Eutimio- 

„ ZlLETTI CGi^mbattifla} Veaea.- 
,, Giurecouf. di grido , fcrilTc diverfl 
M voi- di Configli , e altre Op. 

„ ZILIOLO C Vittore } Venez. ma 
,, di famig. originaria da Ferrara , na- 
M to nel 1459. c morto nel 1543- fcrif- 
,, fc un Tiatcato: Conira ingratiiudi~ 
„ aem Judaorum afpernantium benefi- 
„ eium redemptionit bumana ì De im~ 
„ maculata bojlia , panifyue Cy vini. 
,, faerificii varietale cantra Juiaos ; 
YtOrat. familiares: Trafi. Conira infi- 
„ delitatem Martini Lutberi ; Code* 
„ Carminum &c. Un altro Vluote Zi- 
„ Itolo fiori non guari appreffb fimil- 
,, mente in Venezia, che fu gran Ma- 
,, tematico , e fi crede nipote dei pri- 
,, mo, come fi può vedere appreffo Ciò- 
,, digli Agofl. nelle memorie IQoiiche 
n de^ Scrittori Veneziani . 

„ ZIMERA C Marcantonio} di Sau 
n Pietro in Galatina , in terra d’ Otran- 
,, to , Medico del XVI. Sec. fcrilTe fo- 
,, pra molte opett d' Arijl. e Averroe ^ 
„ dell' annoi azjoni , c altre Op. 

ZIMISCES , vedi Giovanni I. Im- 
peratore . 

„ ZINANI C Gabriele } da Reggia 
,, di Lombardia , nato di affai nobil 
„ famiglia de' Conti Zinani , o Gi- 
ai BAaal di Raveaaa , prendendo fo* 

u ««a- 



il é facondo U (KMttdzià 
«• Lombfttda il fuonò del vilfe nel 
’ S, XVh «eealfti e feriffe U CaHÉs fa- 
^ vola Paftorale, Eratleide y Poema, 
„ c toPlfre . » ^ , 

i, ZlWl-C Pitrfraneefeo ) Sacerdote 
,, Veronefe , triffe nel XVI. Secolo . 
k, -Ft’ una eetfione latina del commen- 
’Vi tario deir.i^irt»«rd«e , e di alcune 
cpaaioni di X. Gregorio Niffeno^'O 
altre opere!. 

ZTPEO, o VANDEN ZYPE C F"«* 
• ctfeo ) dotto Giutecoilfulto ^ e cel. Ga- 
noiiilla , nacque in Matines nel ijSo. 
Terminò i fuoi flndi a Lovanlo , ed 
ebbe il Corerno del Collegio dei Bac- 
cellieri . Poco tempo dopo Giovanni 
'le Mire , Vefeovodi Anverfa , lo dtia- 
«nò preffó di lui , t lo fece fuo Secr»- 
tatìo particolare < Zipeo avea molto 
TpiTÌro . Si fece alTai dotto nell ono , 
'« Peli’ altro Jus, e divenne poi Offi- 
ciale , Canonico^ Arcidiàcono, e It'ratt 
Vicariò d’ Anverfa. M. in quefta Cit- 
tà ai 4. di Nov. hH' idfO. in età di 
70. anni. Abbiamo di lui molte Ope- 
re Latine fopra materie di Jo* affai 
fliipate , e fono Rampate nel JÒ 75 - 
a, voi. tn fogL Enrico Zipeo , fno fra- 
tello, fu Benedettino, e Abbate di S« 
Andrta prefTo Bourges , Si refe affai 
•benemerito di queHa Abbaiia , e moM 
nel idjp. Di lui ancora abbiamo mol- 
te opere . , _ 

ZISCA C Giovaoql ? famofo Gene- 
rale delle Truppe degli Uffiti del fe- 
eolo xy. era Gentiluomo , Cd era fia- 
to allevato alla Corte di Boemia nel 
tempo di Venceslao. Effendofi’ appi- 
gliato all'arrai da giovinetto , fi fe- 
gnalò in diverfe ocCafioni e perdetM 
un occhio in una battaglia , otiife fa 
foprannomato Zifea , che vUol dire or- 
bo. ló apptclfo l’Erefia di Giovanni 
Hus avendo infettata quàfi tutta la 
Boemia , Zifea fi fece capo degli Ere- 
tici , c boa preflo fi vide 4I fuo co-_ 
mando pib di 40. mila nóioini , co'* 
quali riporiò molte vittorie fopra i 
CattoliCii Egli léce fabbricare una 
Città fopra un luogo vantasgiofo per 
la fua fititaaione , e fa chiamò Taior- 
re y donde olì Uffiti fu tono chiamati 
^Horriti , ^ca perdette 1' occhio de- 
flro per un colpo di frecia all’ affedio 
delta Città di Rubi- Ma contuttociò 
continuò la guerra , e. dicjde delle bat- 
tàglie , e riportò grandi vittorie prin- 
cipalmente quella d’ Auflìg , fopra 1 ’ 
Elba , nella quale poca. Cattolici ri- 
inafero fui Camp» di bruaglia. -L' 
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' lalperatot' Sìgifmoodo forprefe dadaU 
iprogreffi, gli fece proporre fegretamen- 
tc delle condizioivi vantaggiofiffime . 
Zifea le^.acpeitò , pofcfi in cammino 
per andare a ritrovare Sigifmondo j 
ma m. per ifirada , dicefi , dopo d’ si- 
vere ordinato , che il fuo corpo fune 
iafeiato in preda agli uccelli , e alle 
. beftic falvaiiche , e che fi fteeSe della 
fua. pelle UQ -tamburo , alBcurando , 
che i nemici fuggirebbono incontinen- 
te al di -lui fuoco. Dìcefi pur anche , 
che gli. Uffici pqfero ad effetto la fua 
Volontà , e che ìa novella d' un ordì- 
fie si ridicolo fece tnuca iitipreffione 
fopra l’ immagin^cione de’ Tcdclchi 
Cattolici y i quali infatti non efaao 
molto agguerritt , che fuggirono effet- 
tivamente in molH battaglie al rq- 
more del tamburo fatto della di lìti 

... . 

,, ZITO ( Mario j Napoletano dii 
„ XVlf. Secolo , CI lafciò un’opera 
V, intitolala .• Bilancio Critico , ^occo 
V, la Gerufalemme libersKa dei Talfo. 

ZOILO , Retore nativo- d’ Anfipoli , 
Città di Tracia., vìyca ocT tempo di 
.PtOlorneo Filadetw verfo il 170. avan- 
ti Cesò C. , e divenne famofo pel fuo 
fonetico a criticate I vetfi d’ Omero , 
.c le Opere di Platone , e d’ Ifocrace . 
Egli faceafi chiamare ^tomeromaftix y a 
il Flagello d Omero y e recitò i vetfi, 
che egli facto avea. contro qneflo ec- 
ccUcnie Poeta al Re Ptolomeo . 'Mi 
Cfuefto Principe 1’ ebbe a male quan- 
do gli dimandò qualche «of.T^ per fol- 
J'evarfi ne’ fuoi bifognt , gli rifpofe , 
ponili Omero , che era mono da mille 
anni , nutriva molte tmgliaja d uomi- 
ni , Zoilo y che ft vantava d' effefe pii 
fpiritofo d Omero , dovea avere t' in- 
duftrta di. nutrirft. Alcuni dicono , 
che Pcolómeo lo fece porre in croce , 
altri , che fu lapidato , e altri ancora , 
che fu abbruciato vivo a Smirna . 
Checché ne fia , la memoria di queffo 
rngiuriofo Critico fu efccrabilc preffu 
de’ Docci , e delle perfone di buon 
gnflo I e poi furono Zoili chiamati 
tutti i Critici ioginriufi , c 'degni di 
ffifpreaio . . ^ 

ZONARA C Giovanni) Iflorico Gre- 
co del XII. Sec. fioriva verfo l’anno 
Xiao. Egli ebbe degli impieghi confir 
derevnli alla Corte degli Imperadort 
di CP. e fi fece poi Monaco dell’ Or- 
dine di S'. Bafilio . Abbiamo de* Tuoi 
Annali fino alta morte d' AlelBo Ce- 
mneno nel nifi. La m glior Eduìone 
è quella del Louvre nel 1089. Vi fona 

pur 
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't>ur ancbe le’ faoi Coramenti fopra^i 
Canoni degli ApofloU t c de’ Concil) 
ed altri Trittiti . 

,, ZOPPI C Girolamo, e Melehior- 
,, re ) padre c figlio , Vilfejro nel 
,, XVlI- Secolo , e ftrono ameiidoe 
„ Medici di grido j furono anco inten- 
■„ dentiSìmi dcHe Ujenie Morali , e di 
„ qualunque genere di Belle 'Lettere . 
,, Girolamo per. due anni leffe pubbli* 
■n camente in Macerata , Citth della 
,, Marca d’ Ancona , la Filofofia Mo- 
,, rate, e le Lettere Untane, e Vi iftf* 
,, tbi una Accademia folto il titolo 
„ de’ Cannati. Ebbe anco la mede- 
„ lima Lettura d’Umitne Lettere in 

Bologna fua patria, nella quale per* 
„ fevcrò 'multi anni con grandiflima 
4, lode. Scriffe e flampò •" Ragiona- 
,, menti in difefa di Dante , t del P$- 
,, trarcar Rijpófla alle Oppcjtzioni ^a- 
,, nefi fatte a' fuoi Ragionamenti ri<‘ 
„ dijfe/a di Dante : Mida , Egloga Pa- 
„ florale : Rime /opra l’ £»«/de di 
,, Virgilio , ed altre eofe . Morì in 
,, Bologna alli J. di Giugno del i;9l* 
„ e fu Icpolto nella Cbiefa de’ Padri 
„ Serviti , Melchiorre fu un Micro* 
,, cofmo di feienza , c di Lctrere , c 
,1 non degenerando dal padre , fu te- 
4, nuto il primo Filofofo dell’ età fua , 
,, Iflituì nella fua patria la famofa , 

„ e celebre Accademia de’ Gelati , e fi 
,, fé’ chiamare il Caliginofo ; e ad 'ef- 
,, fa lafciò per tèRamento una bella 
,, Sala nella fua cafa in perpetuo go- 
„ dimenio - Dopo aver egli , conte 
,, fuo padre, pubblic.'.me'nt'e letto due 
„ anni la Filofofia Morale , c le Let- 
,, tere Umane in Macerata y i Bolo- 
,, gnefi l’onorarono i« concorrenza di 
,, Camillo Baldi , della Lettura di Fi* 

,, lofofia, nella quale continuò so- 
,, Ili in circa. ScrilTe e fiampò : In- 
,, troduilio ad fpllog. De Sermonìbut 
,, /Inai etici : de Senfu , <Sr Senfiti : 

,, De aijpdio logico efl , non e/l : Tra- 
,• Ratut irei [aeri ptorum affeduum . 

), Poetici lufut , Pfaffone 1 Trottato 
,, d' /tmore ; Medea i /ìdmeto ; Peri- 
„ gli delta Regina Creu/Oy II Re Mo- 
fy andrò ; Configli dell' Accufato Dio- 
4, gene j Giuliano ; Confolatjone in 
„ morte di Olimpia Luna Jua moglie; 

,, La Filofofia intera , fpeeulativa , e 
„ morale : Parafrafi d' drijlotile : ed 
„ altri MSS.che fi cunfervano da' fuoi 
„ Eredi . M. in Bologna nel i5j4. fu 
„ fepulto nella Chiefa de’ Servi ove 
,, gli fu pollo da Bernardino Marefeot* 

„ t> fupra al luo fepoUro iin onore- 
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„'«flhe di Bologna , fi vede in lode 
„ dello fiefib Zoppio Una belliifima 
„ memoria. 

ZOROASTRO , eel. Filofofo deB* 
Anticliità. Dicono c'he fti Re de’ Bat- 
trìani , e s'acqaìAò una grat^ riputa- 
aiome tra’ Perfiani, ai quali egli die- 
de Leggi fopra la Religione. Alcuni 
Antòii lo fanno più antico d’ Àbramo, 
ed altri lo Tanno del tempo di Dark», 
che fu fhcRCore di Cambife . Fiòal- 
mente altri diftingaono molti Znron* 
Ari . Checctrà ne ifia di qaeRe dift'rren* 
fi opinioni, iton fi poò afiatto dnbiìa* 
re, che nella Fcrfia vi fia Rato molto 
tempo prima di Platone un 'famofo 
Filofofo nomato 2 loroaiiro, che rn fro- 
do ffe preffb de’ Perii lo Rodio dcllli 
Religione , * delle Scienze , e che fU 
il Capò de’ Magi, cioè de’ Saggi , de’ 
quali l’ llloria ìpefib fìi parola . Egli 
‘diflingnea due fovrani Principi , l’ la- 
no del bene , e 1’ altro del male t il 
primo chiamavafi Oromaze , ed il fe- 
condo Arimane . Zoroaflro infegna* 
va, che a Oromaze, Principio d’ogni 
bene , doveafi tendere il culto di ado- 
razione, e di Religione . Si dice che 
quello Filnfofo vidi; nella folitudine 
lo'pra Una montagna , che infognò a’ 
Perfiani ad onorare la Divinità fotto 
il fimboto dei fuoco . Fu per qncfta 
ragione , ch’egli volle che fi confer- 
bade nella Perfia un fuoco perpetuo , 
femprc accefo in onore della Divini- 
tà . Platone dice , che ZoroaDro era 
figlio di Oromaze, cioi ch’egli n’ erk 
l’adoratore. Tutti ^li Antichi confer- 
mano , che Oromaze era il Dio , e l’ 
aggètto del culto di Zoroallra . Qne- 
flo Filnfofo c ancóra in gran venerazio- 
ne tra’ Perii, che non frguono la Re- 
ligione Maomettana , ma I’ antica Re- 
ligione del paefe . Si accende ancora un 
fuoco perpetuo , ed ofervano i Riti , 
ed i cuRumi , die pretendono avere a- 
vuto da qucRo cel. Filofofo . Efli mo- 
Rrano anche Un Libro, d^ efiì foften- 
gouo contenere la di lui Dottrina , e 
narrano dì lui mille favole , e mil- 
te prodigi immaginari- Suno chia- 
mati Gueiret i fuoi feguaci , che fuffì- 
flono ancora nella Perfia - Del nome e 
della vita dì Zuroaftro tre dilTcrtacro- 
nì furono nel 1707. e 1708. Rampate 
in Victemberga da Arrigo Goitlirb 
Schneider . 

ZOROBABEI.E, figlio di Salatici , 
dell.i Cafa del Re di Giuda , fu Capo 
de* Giudei , che dopo la loro cattività 
\ ri. 
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ritomirono Bella' Giudea nel tempo 
di Ciro . Egli incominciò a rifabbrica' 
le il Temjarf'iierfo il SJS* avanti Ge- 
na Criflo.» Ma i Samaritani impeden- 
do quefla OiMra , Zoaobabele fi portò 
alla 'Corte di Dario , figlio d’ Iftafpe , 
cd ottenne da queiia Principe tuttociò 
che volle per la coffruaione del Tem- 
pio « che fu terminato ao. anni dopo. 
Xa dedica fi fece folcnnemcnte verfo 
l’anno sij. avanti G. C. Non bifogna 
confonderlo con un altro Zorobabele^ 
eh’ r(a figlio di Fadaja . 

ZOSIMO « fucceffe a Papa Innocen- 
xo I. li >8. Marao 417. Celeflio Difce- 
polo di Pelagio, alla prima lo ingan- 
nò ; ma poi queflo Papa cficndo difin- 
ganoato dai Vefeovi d’ Africa , fece 
citare Celeflio a Roma, e confermò il 
giudicio fatto dal fuo predecclTorc Inno- 
cenzio I. contro Pelagio , e Celeflio , e 
fcrifle fopra qneflo fojgetto una lette- - 
ra ai Vefeovi d’ Africa , che pubblicò 
in Italia. _ Zofimo decife la differenza 
tra la Cbiefa d’Arles , e quella di 
Vienna intorno al Dritto di Metropoli 
Copra le Provincie Viennefe , e Nar- » 
bonefe , e fi dichiarò in favore di Pa- 
troclo Vefcovod’Atles . Egli ebbe una 
gran lite co’ Vefeovi d’ Africa intorno 
r appellazione del Sacerdote 'Apiario , 
che foftenea con forza contro il Drit- 
to , 'che gli Africani pretendeano di 
giodicare i Chierici , ed anche i Vefeo- 
tri fenza appellazione . M. nel 418. nel 
enefe di Dee. alti 16. Vi fono jj. fue 
Piftole fcritte con molto zelo , e auto- 
rità • Bonifacio gli fuccefie . 

ZOSIMO, Iflorico Greco, era Con- 
te, ed Avvocato del Fifco nel tempo 
dell’ Imperadorc Teodofio il Granane 
nerfo l’anno 410. Compofe una Storia 
degli Imperadori in 6 . Libri , -cinque 
de’ qnali foitanto ci rimangono, ed il 
principio del 6. Egli parla malamente 
dell’ Imper. Coftantino , e non fi la. 
icia fuggire alcuna occafione di feate- 
Barfi contro i Crifliani. 

ZOSIMO Cl’ Abbate} celeb. Solita- 
rio del VI. Ser. verfo l’anno $17. era 
Superiore, ed Abbate d’ un Monalletu 
iituato fulle ifpieggU del Giordano . 
Egli fu che portò rEucariflia nel DC'^ 
{erto a Santa Maria Egiziaca . 

ZOUCH f Riccardo } Dotto Giure- 
coofulto Inglefe, era nativo della Par- 
roccia d’Anfley nel V/iishir, d’ una 
nobile Famiglia, ed antica. Egli ftu- 
diò il Dritto a Oxford,. e divenne ce- 
lebre Avvocato, poi Dottoie , c Pro- 
fcSbte nel Pritttc Ebbe molli altri 
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impieghi di confideraaiooe , e mori n*L 
Havvi nn gran n. di fue Op. , 
la maggior parte dellg quali fono fa 
Latino . * 

,, ZUCCA C Paolo } nacMc ir Wa> 
,, poli , ed effendo Medico di Profeffio- 
„ ne ebbe nel XVI. Scc. la Lctturs 
,, ordinaria d’ Avicenna de Ptbribus ; 
,, onde ci lafctò un trattato ; De ob- 
,, fervantia curationit febris juxt* prée~ 
„ ttptorum tjut decreta. Neap. 1538- 
,, aa 8. ove infegnò quanto 'mai erx 
,, contrario il metodo dei Medici Na- 
„ poletani a quello di Galeno , .e d’ 
„ Ippocrate . 

,, ZUCCARO C Federigo } Urbina- 
„ te , Pittore di vaglia , e Poeta del 
,, XVI. Secalo , ci lafciò piò cofe in 
profa , c in verfo . Egli reflitul 
in Roma 1 ’ Accademia del difegno 
nel 1593. fotto la protezione del 
,, Cardinal Federiga Botromee . Arcive~ 
„ feovo di Milano . Romane Alberti 
,, con un’Operetta in 4. defci-ilTe par- 
„ titamente 1’ origine , e progreffi di 
,, quella Accademia , e dedicò il libro 
u al mcdefipio gr. Cardinale . Il Zeno 
„ rapporta la deferizione di un gran 
,, medaglione del Zuccarò, .ove da una 
„ parte era a gran caratteri : Federi., 
n Zuccart/t con la fua effigie fino' 
,, a mezzo buflo , ornato' di collana 
,, con medaglia pendente . Il rovefeio, 
„ e ia fua leggenda dinotavano le Pie- 
„ ture fotte da lui in Szn Lorqnzq 
„ dell’ Efcuriale per coroandamenin di 
„ Filippo li. c vi fi feorgea la fac* 
,, ciata dell’ Aitar maggiore di quella 
« Bafilica , ornata di fei colonne , con 
,, le parole all’ intorno ; Pbìlippfi If. 

„ Max. Jtt. /Ede. B. Leur. Mart. PiB. 
,, Exordkt. t nell’aia ai due lati , 
,,..MD88. Taddeo fratello di Federigo 
„ ra anch’egli famofo Pittore, e mo- 
,, ti d’anni 37. nel 1^66, dopo di a- 
,, vere infegnato la pittura al fnddct- 
,, to Federigo . 

„ ZUCCARO C Mario } Napoletz- 
,, no , fu Filofofo , c Medico celebre : 

„ leffe egli nello Audio Napoletana 
„ la Teorica di Medicina , e ci la* 

„ fciò : Methodut occurrendi venenaili 
n eerparibut cempendiofa tralìatio: B* 

„ ditte fecunda . Neappli exTfp. Taf. 

„ tminii Loagi 1611. in 4. Hippocrath 
„ Epidetaialium obfervationum ptrt 
„ prima guatuor contenta languenti- 
„ bus . Fenctiis apud Seffas l6u. in 
,, 4. De voa ac metbodtca nutriendi 
,, ratione Neapoli ufurpata prò curan- 
„ rf/f morbis difputatio unica . N»jf>. 
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^ 4pu4 J$4am^n Bapùfltm Tuhìlem 
,, l6ox. i» 4< E^li foleva foyente dire 
•• 4Ì fttoi Sèelui I come dice il Ca> 
y, paa : Wftri , *i infelici noi , /d 7 
„ monde Mfeivedfc a fapete mai le de- 
^ bolecCftf nefif* » ”* poJ^ 

pomo premetitre eolia noftta Medi- 
„ lina d'avere a guarir un picciolo 
• carkontelit ; nrtamenie], che ne eoa- 
n verrebbe apparar altro meflicre ; f 
» (Borendo Utciò crede il Reai OÌpe- 
yt dale de^l’ Incurabili « ove fu fcpol- 
n to con ifcriaione.. Uo»ard, di Ca- 
■n ^a R^. i, dell' iacertee^x,'» della 
•, Medicina . 

n ZUCCHI C fiartolommco ^ di 
if Monaci C«rta Imperiale « dieci mi> 
«« glia inagi da Milano, e quali alle 
„ radici del monte di Brianaa in deli- 
„ ciofo, ed ameno paefe lìtuata . Die- 
„ deli nei giovanili anni agli fludìdei- 
» le ottime difcipline , c maffime a 
•• quelle delle polite Lettere , nelle 
,« quali fece g>an tiitfcita , e applicoS 
1, alla Filofofia ; e nelle Leggi Cano- 
t« niche, e Civili, nella Scrittura Sa- 
e, era , e nella fpecotaaione delle cofe 
„ fuperiori . Andò in Roma , e fu e) 
,, benignamente accolto, che 1* £mi- 
n aeotiCmo Cardinale di Mendovi II 
3t diè il «rico di fuo Segretario . Ma 
■n doM «nere flato per lo fpazio di 
a, dodici anni con fua gran lode in 
a, quella Città , cflendo fopraggiunta 
a, la morte di Gafpare fuo padre, gen- 
3H tiluomo di gran qualità , ritornò 
a, alla fUa patria . Scriffe e flampò ; 
a, V idea de! Segretario in cinque Re- 
,1 lumi divifo : T re Relumi di Lettere 
yy da effe in diverfe oceafieni^ ed a 
a, dfverfi Signori fetitte : un Dijeorfa 
« /opra H Manto Spirituale di Maria 
„ Reinit degli Angioh Meditegfoni 
„ Spirituale /opra la Paj/ione, e mor- 
„ te di Crifla iPreditbe per li giorni 
a, delta SantiJjima Triniti , di Sam 
a, Giovanni Battijia y dell' Ajfunxione t 
9 , ed tntarnagione , della Natività, del 
a. Corpo di Crifto , a del Rener abile Sa- 
„ gr amento t La teltfte Dottrina dell’ 
n Orazione Domonieale : Confideratiio- 
a, ne per li /ette giorni della fettima- 
a, n» , per celebrare , e comunicar con 
a, apparecchio: Doletofe OJJervagiont 
a, /opra tutti i membri del Corpo di 
a, Gtià Crifto : La Ceteta delle lodi di 
a, Maria. TradnSe iq Italiano Giujìi- 
a, no Iftotico : I libri del Padre Giro- 
a, lama Piatto Gefuita , ebt trattano. 
V del buono flato della Religione i e 
«I l' Jfloria di Loreto ifi finque libri 
tomo Rii. 
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%y /crina dal Padre OragioTor/ellinl , 
„ parimente Gefuita, alla quale il 
„ Zucebi aggiun/e il /efto libro . Mo- 
„ ri nella l'uà p.ttria , il giorno di 
,, San Bartolamtneo Apoftolo, nel 1631. 

„ Vedete Teatro d' Uomini Letterati 
„ Gbit. 

,, ZUCCOLO C Lodovico ) Faenti- 
„ no, visir net Sec. XVII. Abbiamo 
,, del fuo alcuni Dialogi . 

„ ZUCCOLO C Vitale ) Padovano 
H Abbate, e Procurator Generale 8«1- 
,, la Congregazione dei Camaldolcl! di 
„ S. Michele di Murano nel XVI, Se- 
at colo, fcriSe un Di/cor/o delle cofo 
,, meteorologiche , c alcuni altri di« 

„ fcorli fopra le 5d. Conci. itlTaJfo, 

„ e altre Op. 

ZUCRIO Boxornio . Redi Boxor- 
nio . 

ZU INOLIO C Ulrico , o Uldrico > 
Curato di Zurigo , c famofo Ereliar- 
ca, che introduSe rn. mo4> Cantoni 
degli Svizzeri il cangiamento di Reli- 
gione , nacque a Wildcghingen nel 
Contado di Toggembourg negli Sviz- 
zeri il primo di Gennaio 1482. Egli 
fece i faoi Audi a Balilea , a Berna , 
e a Vienna d’Auftria, e fu ricevuta 
Dottore in Teologia a Balilea nel 1503, 
dopo di avere impara.to >1 Greco, e 1* 
Ebreo. Si dìAinfe alla prima colte 
fue predicazioni , e fu fatto Cgrato di 
Glariz , poi di Zurigo . Egli predicò 
in quell’ ultima Città le novità, e vi 
raccomandò la lettura dei Libri dì 
Lutero, declamando anche contro le 
Indulgenze, I’ Intetceffione, e 1’ In- 
vocazione de’ Santi , contro il Sacri- 
fizio della Illesa, contro le Leggi Ec- 
clefìafliche , i Voti , il Celibato dei 
Sacerdoti , contro i Digiuni comandati 
dalla Qhiefa oc. J3opo d’aver predica- 
to quefla Dottrina a Zurigo per anni 
quattro fenza però innovare alcuna 
cofa contro al culto eAcrtore, ed ave.- 
re difpoAo gli giriti a riceverlo, fece 
intimare un’ ASemblca dal Senato d{ 
Zurigo alti 19. Gennaid lu). per con- 
ferire coi Peputàci del Veijeavado di' 
CoAanca , e d’ altri. EcclefitStci , fopra 
la Religione. Fabro,Grqq '^Vicario del 
Vefe. di CoAanza ,V'ZÌri'>Sl'P *' 'Spu- 
tarono alla prefenàa ^eglì Arbitri, no- 
minati dal Senato.; ,, il vRuale , dopo • 
quefla conferenza , abollp per «dittai 
una parte del culto, •>- d^e cetimo- 
nie della Chiefa,. 1 Cattòlici . ed 1 
Domenicani eflendoR oppoAi ai fuoi 
errori , il detto Senato convocò nef 
mcdcAmo armo un’ ASembica Genera- 
L U, 
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Jc , ove GlovtBtii Fabro, Gran Vici- 
aio della Chiefa.di tottanza , difpotò 
in vano per 11- Fede Cattolica , cd ove 
ì feguaci di Zuinglio avendo prevaluto 
Bel loro numero , la fua Dottrina' fu 
ricevuta \olhi pluralità dei futfrag) in 
tutto il Cantone di Zurigo . Poco 
tempo dopo s’ infranfero le Immagi* 
«i , fi rovefciarono gli Altari , e a’àM» 
lirono tutte te Cerimonie della Chie- 
da K,omana , I Vefcovi di Baliiea, di 
Cofianza , e di Lofanna per opporli a> 
quello dilòrdine , fecero tenere a Bafi- 
lea un'AScmblea generale di tutti' i 
Cantoni . Giovanni Ecolampadio v’ 
intervenne h| favore di Zuinglio , il 
quale non volld intervenire, e la Dot- 
trina di tttcfto Erefiarca fu condanna- 
ta eoa un Dectettf folenne a nome di 
tutta la Nazione. Ma quei dì Berna 
tii fi Mpolcro , c convocarono un’ al- 
ttd Afiemblea del X 5 tS- ove Zuinglio 
«fendo pìik^rte, vi fece ricevere la 
fna Dottrina , che fu ricevuta anche 
da quelli di Bafileà. In quella ma- 
niera i Cantoui di Zurigo , di Schalfii- 
fa, di Berna, e di Bafilea fecero ih- 
fieme lega, cd infdltarono i loro vici- 
ni per obUigarl! ad abbracciare il io- 
To partito • Ma i cinque Cantoni di 
Xucerna , di Zag , d' Uri , d’ &hdcr- 
MVald , e dì Schwltt , tutti . buoni 
Cattolici, entrarono armati nelle loro 
terre talmente, che nel is]i. venne- 

10 a battaglia, nella quale (utta l’ ar- 
mati di Zurigo fu fatta in penai , e 
ih cui. Zuinglio, che v’ era il Capita- 
no , fu nccifo . Finaifflente dopo mal- 
te alile battaglie i Cantoni fecero la 
ance con patto, che ciaféuno facefe 
liberamente gli efercizj -della fna Reli- 
gione • Ravvi di Zuinglio uu Libro 
intitolato: De vera, & faffa Reti- 
grolle, e molte altre Opere Rampate 
in quattro volumi in foglio , Qpan- 
tunque qnefto Erefiarca fofe d* accor- 
do con Lutero in molte cofe , è però 
«• lui contrario in molte altre. Egli 
infrgnava , per efempìQ , I’ errore dei 
Pelagianì fopra la Grazia , concedèndò 
ogni cofa al Libero Arbitrio t e folle- 
ticndo , che colle fole forze della aa- 
tura Socrate, Scipione , Seneca , Er- 
cole medefimo , c Tefeo, c gii altri 
Ktoii e uomini virtuofi del Paganefi- 
mo, erano falvi, e li erano gdadVgna- 

11 il Ciclo fcbllc loro belle azioni . 
Egli follenea pur anche , che 11 Corpo 
di Gesù Grillo nort era realmente nell’ 
Epcarillia, e che in quello Sacramen- 
10 non fi ricevea, che il paaa,fd il 


«Ino , cHe ffgtHfìca«a fìièddao lui, • 
rapprefentava il Cór^ di GiA Crino 
al quale l’uomo s^traiUt (ifri^liilbow 
té per la Fede . Dò[m che' i CÀ(6nt 
J^ìngliatì (i. fono ulrìtt, atta' 

Snea dì Gfnàvri fi fonò ^ti Carnai- 
Ai , o pochiffimo dìfiefcdti diti fegUbeP 
di Calvino . 

3SUMEO CGritoaé OIóVaiMl) OeiHr 
tìluomò Sicìliého, ià uno dèi fri fitu 
moli Scultori In cerà dbfórUa , cÉefiav 
no fiati In, Europa, èra Siracufiiilò < 
e nacque là quella Città' nel do^' 
rato un genio ftràordiBarfd p^f la 
bell’ arti, e s’ appigliò principàfnéhtd 
alla Scultura , e a vedere di cbàtidtia 
le rare Pittare dèli’ antidiità, chè fot> 
no a Roma, e per tutta Italhl ,'^ondV 
egli prefe un galla fino Mr mAd 
fcìenia , ciri egli pérRìalonò ‘ 
col foccorfo deiP Anàfdmla , dna'qlipz 
id egli a\ applicò coti diligem, UIF 
fólea ufare in tutte lé fóe éMtit 
cólorita , eh’ egli pt^raVa' di’ un 
nierà particolare , Egli fece cdif qòe- 
ila cera a Bodagnil, a Ginevra, à Fi'^ 
rence, e a RfatìMia dèlie Opere ^ eh# 
pafèno per capi a’ofiere. SI pòrW i# 
Frància nel ove fu iliéiìiié/ cb# 
appUufi ifraordinari : mè nèt teOfr# 
che fi afpettavanO da lui dèlie nbòv# 
opere, mori a Parigi Éél lAèfe d* Qb* 
tobré del ihedefimo tbnO. * fitn<0 
Chirnrgo Ftancefe dar Nàlmr Ami det 
I 70 d. coraggio di dièhiararfi ih nt^Lèpa 
tcra Rampata a RoiHà per abfòré' dei»' 
gli eccellenti lavori «ti qìfèfto 
no ; ma fu friientlto nèllc MdiMIHd dt 
’Frevonx del i^. all’ Articolo XllliV 
Tegdanli lè Memòrie pdr ftrèirè jfii# 
Stona Letterària di SièlKi Ib 

fbg. 390 . dóVcfiitedfà , eh’ egli fi dim« 
ihava Oattane GitRiè . 

IRRITA, FWiSàffèt-, ^ „ 

SuR-LAtTBCNf Beàto Giiddito A 1 
lA^te di Beato Qiaèdldò , di chi ài» 
lereiQo nel fegnedte Articolo , fi dififm* 
fe col fuo «albrd , e co’ fodl ftfèigl 
nelle armate di Luigi XIV. Bill mfàc»' 
ceffivantcnte CaMtànò,' èAfaMtÒlddef 
Regg. Tedefeo di Fnrfleihbtefg , CblbiiO 
nello d’ ifn Reggiménto d' Infàiifèf i# 
Tedefca nel itfSt. c nOttinilo Brltldìeu 
re, MarercialdfCau^rèTcaeànC#* 
aerate , e feièrpre 11 fìslo nella fhà'proii 
fhoàione . Egli •’ acqnifiò MOlffi ito<> 
ria in Catalognà , nell’ IrUndi, Meli# 
Fiandra, e in Italia, fu férito aiti# 
battaglia di Steinli^rlè, égli c^rtbuF 
colla vatbrofa fna brigata t Affai I#' 
•iitotia di Nerwiadt, fèffè dii Com- 

fc 
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t( di Teftì levkr al Principe fugemd 
il lungo blocco di Mantova , e fu il 
folo d^gli Officiali Generali , che ri* 
fpinfe il nemico per ben tre volte nel- 
la famofa batlaglia di Hochllei nel 
1704. Egli vi ricevette 7. ferite , e 
m. a tllm nella Svevia ai li- Seti, d’ 
anni 48. Il Re 1’ avea gratificato nel 
J6S7. della Baronia di Villi nell’ alta 
Aliaaia da ritornare alla Corona do- 
po la morte di Con rado , Baron di 
Zur. Lauben « Ifpettor Generale dell' 
Infanteria nella Divifinne di Catalo. 
gna , e del Roffillon , Brigadiere dell’ 
Armata del Re ee. che avea ottenuto 
quefla Signoria dalla liberalità del Re 
in ricompenfa de’ fnoì fervigi . Luigi 
XIV. «lede quella terra in Ccyira^ 
nel ld$a- bopo U fiatiaglia di Hoch- 
flet il Re ordinò al Signor Cbamillard, 
Miniflro di Guerra , di fcrìvere in que- 
lli termini al Conte di Zur - Lauben ^ 
Sua Maeflà tu' tmpent di dirvi , (he 
voi farti* (oateuto dilla manitra^ con 
‘tui fila ha inttntiout di premiarvi i 
procurati di guarir tn/io , e di vini ri 
a riceviti prtfto la ricompenfa di’ va- 
fiti ftguaiati fervigj te. Placido dì 
Zur- Lauben fuo cugino carnale fu elet- 
to Abbate dell’ Abbaila di Muri , dell’ 
Ordine di S. B<nedetto, negli Svizieri , 
l’annoidS). Meritò to’ fuoi travagli, 
ed acquiflò il lit. di fecondo Fonda- 
tore di quella Abbazia. La rifabbricò 
interamente con gran magnificenza, ne 
accrebbe confiderabilmente le rendite 
per la compra di molte Signorie in 11- 
vevia , e in Turgovia, ed ottenne nel 
1704. dall’ Impcrador Leopoldo per lui , 
c gli Abbati fuoi fucccIToti il rango , 
e il titolo di Principe del Sacro Im- 
perio . Mori a Sandegg, uno de' fuoi 
Caftelli , in Turgovia gli li. di Settem. 
1713. in età di 78. anni Abbiamo di 
lui : Spiritus duplex HumUitam , < 3 “ 
pbeditntia , tS" Conciones Paneg/rico- 
tnoralet . Quelle due Opere fono llara- 
pate . Il fuo Corpo ripofa nella Chic- 
fa Abbaziale di Rheinaw, traGcroldo 
I. della Tour-Zut-Lauben , Abbate, c 
Riformator celcb. di quella Cafa, mor- 
to nel 1607. e tra Geroldo II. della 
Tour Zur-Lauben , Abbate anch’egli , 
c Riflauraioie di quell' Abbazia , mori 
nel 1735. quell' ultimo fratello fe- 
condogenito dell’ Abbate ' Principe di 
Muri . La Cafa della Tour-Zur Lau- 
ben ha prodotto un gran numero d’ 
altre perfone diflinte nella Chiefa , e 
nqilo flato. Ebbe 14. Uffiziali uccifi 
al folo fetvitio della Franti* 1 e poffe- 
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dette le prime cariche delio Stato del 
Cantone di Zug. Beato Francefeo Pla- 
cido , Barone di Zur. Lauben , oggidì 
Commendatore dell’ Ordine militare di 
S. Luigi Luogotenente Generale deli’ 
armale del Re di Francia , e Colonnel- 
lo del Reggimento delle Guardie Svìze 
zere' è nipote del Conte Beato Giaco- 
mo di Zur-Lauben , di cui fi è par- 
lato al principio di quell’ Articolo • 
Beato Fedele Barone di Zur - Lauben , 
i fuo nipote, e Cavalicr di S. Luigi , 
Brigadiere dell’ armate del Re , Capi- 
tano nel Reggimento delle Guardie 
Svizzere , e Onorario Stranièro dell’ 
Accademia dell’ Ifcrizioni , e Beile 
Lettere. Quelli due Ufficiali foRengo- 
no con diHinzione l’ onore della lor 
Caia . 

ZUR-LAUDEN ( Ofwald di ) era 
dell’antica, ed iltuftre famiglia della 
Tour-e - Catillon del Valoic, che alla 
fine del XIV. Sec. aveaprefo il lòpran- 
nome di Zur-Lauben per porfi al ficu. 
ro della perfecuzione de’ Vallefi con- 
tro i Nobili del fuo nome , e che li 
erano ritirati fucceffivamenie ne’ Can- 
toni d’Ury , e di Zug. Dopo d’ell'ere 
flato Capitano di 300. Svizzeti al fer- 
vtz'o de’ Papi Giulio 11. e Leone X. • 
di Maffimiliano Sforza , e d’ efferfi .ri- 
trovato alle battaglie di Novara , di Ra- 
venna, di Bellinfona ec. pafeò in que- 
lla qualità nelle armate di Fraoceica 
I. Re di Francia, dopo la battaglia di 
Marìgnano. Egli fu Maggior Genera- 
le delle Truppe del Cantone di Zug net 
1531. nella battaglia di Cappcl , ove 
Ziiinglio fu uccifo • c contribuì molto a 
filTarc la vittoria in quella memorabi- 
le giornata. Mori a Zug nel l$49- 
d’anni 71. dopo d’avere occop.ito K* 
prime cariche dello Stato. Antonio di 
Zur-Lauben , fuo figlio. Capitano in 
Francia al fciviziodi Carlo IX. liccvet- 
le 3. fciitc nella battaglia di DreuX . 
Egli fu della celeb. ritirata di Mcaiiz , 
e fi diflinfe col fuo valore , c coila 
fua fedeltà nel fervizio del medefimo 
Principe in tutte I» guerre civili, che 
agitarono II fuo Regno. Egi*. ri- 
trovò alle battaglie di S. Dionigi , di 
Jarnac , c di Moncontour , e dopo d 
avere occupato le prime cariche del 
fuo Cantone , ed effere fl.ifo impie- 
gato in molte Negoziazioni importan- 
ti , moti a Zug nel 1)80. d’anni 8 r. 
Havvi una fua Relazione d’un viag. 
gio della Terra Santa, un’altra delle 
turbolenze. di Zug avvenute nel ifi;, 
ed Un’ altra curiofa delle fue campe. 

L 1 gne . 


W. 
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Igne . Quelle tre Relatìoni fono liititd-- 
ferirle. Conrado di Zur- Lauben fuo 
• cugino fu Cavaliere deir Ordine Regio 
di S. Michiele 2 .aifd 0 mm’e, cioè Capo 
del Cantone di Zug , c Capitano nel 
Reggimento delle Guardie Sviaaere 
■fttto ij Regno del Re Luigi XIII. 
Sopo d’aver fervita la patria , e la 
Trancia iti guerra, e nelle negoziazio* 
aii , particolarmente per la teffazione 
delle turbolenze della Valtellina con 
' Jinlta fua gloria , mori a Zug ai ZI. 
Wafro 1619. di anni 57. Egli è Autore 
di un Trattato Rampato, dt Cenierdia 
che la tranquil- 
lila de Svizzeri dipende dallo flabili- 
anento d^la fola Religione Cattolica 
aie loro Cantoni. Rpit» lU 7 i.v a.» 
ben tuo primogenito fu Landamme 
del detto Cantone, Capitano del Reg- 
«imcnio delle Guardie Svizzere fotte 
Luigi XIll. Egli fu nel 1634. uno de’ 
tre Ambafeiadori Cattolici mandati a 
queflo Monarca per concertare i mez- 
*i di porre in ficuro gli Svizzeri dall’ 
ravvicinamento dell’ armata del Re di 
Svezia enfiavo Adolfo ; egli refe ifti- 
Wvigi alla patria, e al Can- 
di Lucerna « il qoAle in ricono* 

4 Rcenza concedette a Ini , ed ai fuoi po- 
fileri, fi Dritto perpetuo di Cittadino 
della fua Città Capitale , perchè avea 
concotfot alla lalnte della Repubblica 
^Iwwihta da Una rovina univerfalc , 
|>er la fnlIevBzione de’ contadini . E- 
gli m. a Zug ai 2. Maggio 15^3. d’ an- 
ni 66< I Cantoni Cattolici gli aveano 
dato il nome gloriofo di Ptdre ditta 
Patria, e di Cotenna detta Re/igione. 
Kavvi di lui un racconto di tutte le 
fue negoziazioni dal idap. lino al idep. 
Beato Giacomo di Zur -Lauben luo 
girimogeiiito era Cavaliere Landafnme 
del Cantone di Zug , c Capitano Gene- 
Tale della Provincia libera dcU’Ar- 
gcw . Dopo d’ aver militato in Fran- 
cia, occupò le principali cariche della 
Ina patria, e contribuì molto colle fue 
fpedizioni a fottomettcre i contadini 
follevati del Cantone di Lucerna nel 
16SJ. Quello Canione , ed i fuoi Con- 
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federati della medelìma Rclìgiohè t’itò* 
nofeono dal fuo valore , 1 dalla fua 
prudenza nel idjd. la vittoria di Vii- 
hicrgen contro que’ di' Berna , fopta 
de’ quali egli flelTo prefe dne Stendar- 
di, e tre pezzi di cannoni. M. à Zug 
ai 21. Aprile idpo. d’anni 74. . 

ZUSTRO C Lamberto 5 famofo' Pit- 
tore Fiammingo t fa allievo del Ti- 
ziano . Era eccellente' nel Paefaggio « 
e ne’ foggetti d’ Iftotia . Vedefi nel 
Palagio Reale il Tuo rapimento di 
Proferpina . 

ZWINGER CTeodoro ) celeb. Me- 
dico nativo di Èaiìlea , era nipote ma- 
terno di Giovanni Oporino , famofb 
Stampatore . Studiò in Lione , in Pari- 
si , « in Paduva , ritornò poi lir Ban- 
lea , dove lofcgnò la lìngua Greca , 
poi la Morale , la Politica , e la Me- 
dicina . Mori nel 1588. in età di 54. 
anni . La fui principal Opera è il 
Teatro detta Pila umana, ch’era flato 
cominciato da Conrado Lycoflhene « 
fuo fuocero. La famiglia ZWinger ha 
dati molti uomini illuflri , ed i fuot 
difeendenti fi fono affai diflinO' nelle 
Scienze. Giacomo Zwinger fuo figliot 
morto nel idio. fu pure un dotto Me- 
dico. Aumentò, e ripulì il Theatrum 
Pine bumana , e compofe delle altro 
Opere . Ebbe un figlio nominato Teo- 
doro Zwinger^ che fu un famofo Teolo- 
go Proteftante , e che fposò la figlia 
di BuTtorflo, il padre. Quefto Teodo- 
ro Zwinger è anch’egli Autore di 
molte Opere . M. nel 1451. lardando 
Giovanni Zwinger Profeffore in Gre- 
to, e Bibliotecario di Bafilea. Abbia*, 
mo anche di lui varie Opere. M. net 
idpd. Teodoro Zwinger fUo figlio fa 
Profeffore di Eloquenza , di Filici, e 
di Medicin.i a Bafilea , dove m. nei 
1704. Abbiamo di lui un gran numero 
di Libri Latini, che fono flimati . Gio- 
vanni Rodolfo Zwinger , fuo fratello* 
fu Miniflro di molte Chiefe Profcftan- 
ti , e Profeffore in Teologia. Mori 
nel 1708. Abbiamo di lui pure qual- 
che Opera . / 

ZUYLICHEM. Pedi Uygon*. 
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/lampare il Libro intitolato: Dtxionario Storico Por^ 
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pojlo tn Francefe dal Sig, Ladvocat. Tom. I. Il; 
III. IV. V. VI. VII. offervando gli ordini /oliti in' 
materia di Stampe, e prefentando le Copie alle 
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